تست تمرینی بهداشت و اییدمیولوژی- سلامت دهان و جامعه 


پدید آورنده (پدید آورندگان) 
مهسا شیری 
ناشر 
دانش آموختگان تهرا ان 


تاریخ انتشار 


\Fo0/F/A 


ویرایش 


ویرایش نهم - شهریور ۱۴۰۰ 


» بهداشت عمومی 

» سلامت و بیماری 

© آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 

نقش سازمان‌های ملی و فراملی در توسعه‌ی سلامت 

۰ کلیات بهداشت محیط 

© مروری بر واژه‌های رایج در بهداشت عمومی 

© وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری‌های واگیردار کشور 
» بررسی و کنترل همه‌گیری‌ها 

© تعاریف و اهداف اپیدمیولوژی 

© مرا های الا 

© میزان‌های باروری و مرگ و میر 

» سایر شاخص‌های اپیدمیولوژیک و تعریف بیماری و سلامت 
» غربالگری 

« انواع مطالعات اپیدمیولوژیک 

۰ نسبت‌ها در مطالعات 

» مدل‌های اکولوژیک در ارتباط با علیت بیماری‌ها 

© سطوح پیشگیری 

© بهداشت برای همه و مراقبت‌های بهداشتی اولیه 


» تاریخچه‌ی بهداشت حرفه‌ای در جهان. ایران و اصول بهداشت حرفه‌ای 


mt 


2 
xX‏ ۰ اهداف بهداشت حرفه‌ای 
> ۰ راه‌های دستیابی به اهداف بهداشت حرفه‌ای 
4 ۰ نقش بهداشت حرفه‌ای در توسعه‌ی پایدار 
K€‏ ۰ پيشنهادها: ایمنی کار و خطرات و بیماری‌های ناشی از کار 
a‏ ° روش‌های پیشگیری از بارداری 
SC‏ © بهداشت باروری 
x‏ » تغذیه با شیر مادر 
> © رشد و نمو کودکان و بلوغ 
» بهداشت روان 
6 © واکسیناسیون 


۷ ۰ بهداشت دهان و دندان 


نکته پرتکرار: ازدیاد جمعیت جوان جز چالش پیش روی سیاست گذاری بهداشت عمومی نیست 


Cool‏ و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


خودازمایی 

تمامی گزینه‌های زیر در مفهوم بهداشت عمومی مطرح است بجز: (دندان‌پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب تبریز) 
گزینه 1 تأمین oly‏ کامل مادی 
گزینه 2 مجموعه دانش و هنر پیشگیری از بیماری 
گزینه 3 تأمین و ارتقای تندرستی انسان‌ها 


05 4 حفظ توانمندی بشر 


لف 


کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد مهم‌ترین چالش‌ها 9 خطرات موجود در سیاست‌گذاری بهداشت عمومی در هزاره‌ی سوم ble‏ است؟ (پزشکی اسفند -4٩۳‏ قطب 
Glee‏ 


گزینه 1 جوانی جمعیت به دلیل رشد روزافزون آن 
گزینه 2 افزایش میزان حوادث غیر مترقبه‌ی طبیعی 
گزینه 3 بروز جنگ‌های منطقه‌ای و تبعات فاجعه‌بار انسانی آن 
گزینه 4 آلودگی‌های رو به افزایش زیست محیطی 
207 
لف 


کدامیک از گزینه‌های زیر جزء دامنه‌ی فعالیت‌های بهداشت عمومی نیست؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب شیراز) 


۳ 


کدامیک از گزینه‌های زیر جزء چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاری بهداشت عمومی نیست؟ (پزشکی اسفند 90- قطب شیراز) 


کزینه 1 ازدیاد جمعیت جوان 


گزینه 2 بروز جنگ‌های منطقه‌ای 
گزینه 3 داروهای اعتیادآور و مواد مخدر 


کررده ۸ افزایش حوادث غیر مترقبه 


val 


کدامیک از گزینه‌های زیر از مهم‌ترین چالش‌ها و خطرات موجود در سیاست‌گذاری بهداشت عمومی در هزاره‌ی سوم میلادی به شمار نمی‌رود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- 
قطب شیراز/(پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز) 


گزینه 1 افزایش میزان حوادث je‏ طبیعی 
گزینه 2 آلودگی رو به افزایش زیست محیطی 
کزینه 3 افزایش جمعیت جوان 

گزینه 4 joy‏ جنگ‌های منطقه‌ای 


ج 
plas‏ مورد زیر جزء چالش‌های مهم موجود در سیاست‌گذاری عمومی از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت در هزاره‌ی سوم میلادی نیست؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب 
همدان) 

گزینه 1 joy‏ جنگ‌های منطقه‌ای 

گزینه 3 مواد مخدر 9 داروهای اعتیادآور 

گرینه 4 آلودگی‌های رو به افزایش زیست محیطی 


نمایش پاسخ 


= 


براساس رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت. plas‏ گزینه جزء مهم‌ترین چالش‌ها 9 خطرات موجود در سیاست‌گذاری بهداشت عمومی در هزاره‌ی سوم میلادی است؟ 
(پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب تهران) 


گزینه 1 ede‏ پیشگیری و کنترل مناسب بیماری سل 
گزینه 2 عدم کنترل مرگ مادر و کودک در برخی کشورها 
گزینه 3 افزایش فقر و سوءتغذیه در مناطقی از جهان 
گزینه 4 افزایش میزان حوادث غیر مترقبه‌ی طبیعی 
نمایش پاسخ 
> / بهداشت عمومی یعنی مجموعه‌ی دانش و هنر پیشگیری از بیماری‌ها و تأمین حفظ و ارتقای تندرستی و توانمندی بشر با استفاده از تلاش دسته جمعی. افزایش میزان 
حوادث غیر مترقبه‌ی طبیعی جزء مهم‌ترین چالش‌ها و خطرات موجود در سیاست‌گذاری بهداشت عمومی در هزاره‌ی سوم میلادی است. 
کدام مورد زیر در Ob‏ عفونت بیمارستانی صحیح نیست؟(دندان‌پزشکی و پزشکی شهریور۹۹- کشوری ) 
گزینه 1 بیمار هنگام پدیرش بیمارستان دچار این عفونت نمی‌باشد. 
گزینه 2 لایم عفونی بیماری ممکن است پس از ترخیص بیمار ظاهر شود 
گزینه 3 منشا عفونت از تجهیزات و خدمات بیمارستانی است 


گزینه 4 بیمار هنگام پذیرش در دوره کمون cpl‏ بیماری عفونی بوده است 


د /از آتجایی که منشا عفونت از بیمارستان می‌باشد دال غلط است. 


اصلي‌ترین هدف آموزش بهداشت چیست؟ (علوم‌پایه پزشکی دی 99 - میان‌دوره) 
گزینه 1 ارزيابي دانسته‌ها و باورهاي مردم 
گزینه 2 بررسي راهكارهاي Jo‏ مشکلات بهداشتي 
گزینه 3 آموزش رفتارهاي سالم و بهداشتي 
گزینه 4 برانگیختن حس مسئوليت‌پذيري فردي و اجتماعي 
نمایش پاسخ 


«_ جح 


سلامت و بیماری 
تعناد سوالات:۷۱ 
درجه سختی : آسان 
OIG‏ پرتکرار:۱- روحیه انتقادپذیری و سازگاری فرد با خود و دیگران و قدرت تطابق با شرایط محیطی و قضاوت صحیح در بر خورد با مسایل جز بعد روانی سلامت است 
-P‏ داشتن هدف و صبر برای رسیدن a‏ هدف و پایبندی SUS]‏ و تعاون داشتن و حسن ظن و توجه a)‏ مسایل معنوی و انعطاف پذیری و داشتن هدفی مشخص جز بعد 
معنوی سلامت است 
۳- طیف سلامت:سلامتی کامل- سلامتی نسبی- بیماری خفیف-بیماری متوسط بیماری شدید- بیماری کشنده- مرگ. 
¥ لامک از خنگاه pilin cals heb‏ کر Slee) 2 Wh‏ مار غیر طبر ON‏ 


خودازمایی 

plas‏ جمله در مورد سلامت 9 بیماری صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهر پور ۴ قطب تهران) 
گزینه 1 گاهی شایع بودن یک صفت ناهنجار به خصوص در بعد روانی و یا اجتماعی باعث می‌شود که به عنوان یک وضعیت نرمال تلقی شود. 
کزینه 2 در الگوی آماری plod‏ مقادیر کم‌تر و بیش‌تر از یک انحراف معیار از میانگین غیر طبیعی است. (با فرض توزیع نرمال) 
گزینه 3 مفهوم سلامتی مطلق است و در زمان‌ها و مکان‌های مختلف مفهوم آن یکسان است. 
کزینه 4 تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامت یک تعریف ایده‌آل و دست یافتنی است. 

نمایش پاسخ 

call 

از نظر سازمان جهانی بهداشت تعریف سلامتی عبارت است از: (دندان‌پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب اصفهان) 
گزینه 1 رفاه کامل جسمی-" روانی 
گزینه 2 نبودن بیماری و نقص عضو 
گزینه 3 تأمین و حفظ و ارتقای تندرستی 


گزینه 4 سالم‌سازی محیطزیست. بیماریابی و مهار بیماری‌های واگیر 


val 


در تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامت. ay‏ کدامیک از ابعاد سلامتی اشاره نشده است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب اصفهان) 


کزینه 2 معنوی 
گزینه 3 اجتماعی 


گزینه 4 روانی 


= 


کدامیک از ابعاد سلامتی از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت گنجانده نشده است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب زنجان) 


کزینه 1 جسمی 
گزینه 2 روانی 
گزینه 3 اجتماعی 


گزینه 4 روحی (معنوی) 


=) 


بالاترین و پایین‌ترین نقطه‌ی طیف سلامتی و بیماری به ترتیب عبارت است از: (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب همدان) 
گزینه 1 مرگ- سلامت نسبی 
گزینه 3 سلامت کامل- مرگ 


گزینه 4 سلامت نسبی- مرگ 


a 


گزینه 7 فراوان‌ترین رویداد یا عادی‌ترین حالت طبیعی اطلاق می‌شود. 
گزینه 2 plod‏ مقادیر کم‌تر يا بیش‌تر از دو انحراف معیار غیر طبیعی قلمداد می‌شود. 
گزینه 3 از اشکالات این تعریف این است که همه‌ی پدیده‌ها توزیع نرمال ندارند. 


گزینه 4 از مشخصات این تعریف این است که در همه‌ی مکان‌ها قابل استفاده است. 


=) 


طیف سلامت و بیماری به ترتیب کدام است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب آزاد) 
گزینه 1 سلامت کامل» سلامت نسبی. بیماری خفیف 
گزینه 2 سلامت کامل» سلامت نسبی بیماری متوسط 
airs‏ 3 سلامت کامل» سلامت نسبی, بیماری غیر آشکار 
گزینه 4 سلامت نسبی» سلامت کامل» بیماری خفیف 
نمایش پاسخ 
۹ 


داشتن قوه‌ی قضاوت صحیح در برخورد با مسایل از نشانه‌های سلامتی در کدام بعد است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب اهواز) 


گزینه 1 بعد جسمی 
گزینه 2 بعد روانی 


گزینه 3 بعد اجتماعی 


گزینه 4 بعد معنوی 


كت 


هدف‌دار بودن زندگی, پایبندی اخلاقی و تعاون مشخص کننده, کدامیک از ابعاد سلامتی است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اهواز) 


گزینه 1 اجتماعی 


گزینه 2 معنوی 
گزینه 3 روانی 
گزینه 4 جسمی 
eee‏ 
Y‏ 


قدرت تطابق با شرایط محیطی, داشتن عکس‌العمل مناسب در برابر مشکلات و حوادث زندگی جنبه مهمی از plas‏ بعد سلامتی را مدنظر قرار داده است؟ 
(دندان‌پزشکی اسفند 90- قطب شیراز) 


گزینه 1 بعد جسمی 
گزینه 7 بعد معنوی 
گزینه 3 بعد روانی 


گزینه 4 بعد اجتماعی 


é 


1 


قدرت تطابق با شرایط محیطی کدامیک از ابعاد سلامت را شامل می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب آزاد / پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان) 


گزینه 1 بعد جسمی 
گزینه 2 بعد اجتماعی 
گزینه 3 بعد روانی 


گزینه 4 بعد معنوی 


گزینه 1 در wel‏ روش افراد به دو جمعیت طبیعی و غیر طبیعی (بیمار و سالم) تقسیم می‌شوند. 


گزینه 2 تمام صفات BE‏ توزیع نرمال هستند. 
گزیته 3 عفلا دس فیافتتی, انست: 


گزینه 4 باید برای هر جامعه جداگانه تعیین شود. 


گزینه 1 plod‏ مقادیر کم‌تر و بیش‌تر از دو انحراف معیار از میانگین» غیر طبیعی تلقی می‌شوند. 
گزینه 2 شایع بودن یک صفت الزاماً دلیل بر طبیعی بودن آن صفت نیست. 
گزینه 3 تمام صفات BE‏ توزیع نرمال نیستند. 


گزینه 4 Wb‏ برای هر azole‏ جداگانه تعیین شود. 


سوال 14 


سوال 15 


تال 17 


سوال 18 


سوال 19 


گزینه 1 بعد اجتماعی 
گزینه 2 بعد روانی 


گزینه 3 بعد شغلی 


20 Stee 


سل هر 


گزینه 1 عوامل محیطی 

کزینه 2 شیوه‌ی زندگی مردم 

گزینه 3 عوامل ژنتیکی و GUS‏ 

گزینه 4 وسعت و کیفیت ارائه‌ی خدمات 


a 


گزینه 1 جنس 


گزینه 2 امنیت 

گزینه 3 شیوه‌ی زندگی 
گزینه 4 تغذیه 

Y 


همه‌ی گزینه‌های زیر در خصوص عوامل موّثر بر سلامتی صحیح است بجز: (پزشکی اسفند 9- قطب کرمان) 
کرینه 1 شغل به صورت مستقیم و yal‏ مستقیم بر سلامت SG‏ دارد. 

گزینه 2 بیماری‌های pe‏ قابل انتقال و مزمن در سنین VL‏ شیوع بیش‌تری دارند. 
گزینه 3 به job‏ کلی «گزارش بیماری» در مردان و «مرگ و میر» در زنان بیش‌تر است. 

گزینه 4 نوع بیماری‌ها» شدت بیماری‌ها 9 مرگ و میر ناشی از آن‌ها در سنین مختلف متفاوت است. 

نمایش پاسخ 
۹ 
اگر بخواهیم سلامتی را براساس توزیع نرمال از دیدگاه آمار تعریف کنیم. کدام گروه از افراد جامعه‌ی غیر طبیعی در نظر گرفته می‌شود؟ Subj)‏ شهریور ۹۶- قطب 

مشهد) 

گرینه 1 تمام مقادیر کم‌تر و بیش‌تر از دو انحراف معیار از میانگین 
گزینه 2 plod‏ مقادیر کم‌تر و بیش‌تر از یک انحراف معیار از میانگین 

گرینه 3 فراوان‌ترین رویداد با عادی‌ترین حالت 


گزینه 4 افرادی که در محدوده‌ی FA‏ درصد حول میانگین قرار می‌گیرند 


val 


صوال 2۵ 


«سازگاری فرد با خود و دیگران, قضاوت نسبتاً صحیح در برخورد با مسائل» جزء plas‏ بعد از ابعاد سلامتی است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شمال, اصفهان و کرمان) 


گزینه | جسمی 
گزینه 2 روانی 
گزینه 3 معنوی 
گزینه 4 اجتماعی 


نمایش پاسخ 


ad 


قضاوت نسبتاً صحیح در برخورد با مسایل» زير مجموعه‌ی کدامیک از ابعاد سلامتی است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب زنجان) 
گزینه 1 جسمانی 

گزینه 2 روانی 

گزینه 3 اجتماعی 

گزینه 4 معنوی 


نمایش پاسخ 


aro 


(GEES eh CNS Gp in تست ری‎ legal بر ری ای‎ as es 
گزینه 1 همه‌ی پدیده‌های فیزیولوژیک منحنی استاندارد (نرمال) ندارند.‎ 

گزینه 2 بیماری و سلامت ay‏ صورت نسبی سنجیده می‌شود. 

گزینه 3 هميشه عده‌ای از مردم بسیار تلقی می‌شوند. 


«گردآوری. تجزیه و (Gules‏ تفسیر 9 انتشار به هنگام مستمر و منظم داده‌های مربوط به سلامتی» تعریف plas‏ گزینه است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب تهران) 
کزینه 1 وقایع حیاتی 
گزینه 3 نظام اطلاعات بیمارستانی 


گزینه 4 موردیابی 


تج 


شوال 0 


در surveillance‏ (مراقبت) برای یک بیماری a>‏ اقدامی انجام می‌شود؟ (پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب اصفهان) 


گزینه 1 از بین بردن عامل بیماریزا در جامعه 

کزینه 2 جلوگیری از سرایت بیماری به دیگران 

گزینه 3 حضوری بیماری تا حدی که باعث مشکل سلامتی نشود. 
گزینه 4 غربالگری موارد پنهان بیماری 


= 


از دست دادن یا کشیدن دندان معادل کدامیک از مراحل طیف سلامت است؟ (دندان‌پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب کرمان) 


کزینه 1 بیماری غیر آشکار 
گزینه 2 بیماری خفیف 
گزینه 3 مرگ 


گریته # سللامت گام 


od 


32 ileus 


مطابق تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامت. آسایش کامل در کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد ust‏ قرار نگرفته است؟ (پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب شیراز) 


گزینه 2 معنوی 
گزینه 3 روانی 
گزینه 4 اجتماعی 
نمایش پاسخ 
Y‏ 


وال 9 


محورهای سلامت از دیدگاه سازمان جهانی سلامت ay‏ کدام گزینه نزدیک‌تر است؟ (دندان‌پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب اهواز) 


گزینه 1 نبود نقص عضو- carole‏ روان 
گزینه 2 نبود نقص عضو روان» جسم 
گزینه 3 جسم» روان؛ جامعه 
کزینه 4 our‏ روان؛ عاطفه 


ج 
کدامیک از مزایای اولیه‌ی WHO‏ از سلامت محسوب می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب تبریز) 
کرینه 1 ارائه‌ی تعریف عملی و کلی نگر برای سلامت 

گزینه 2 توجه ay‏ نیازهای تعریف شده توسط افراد حرفه‌ای 

گزینه 3 توجه ay‏ ابعاد دیگری از سلامت بجز سلامت جسمی 


گزینه 4 تمرکز بر سیستم دندانی راحت و دارای عملکرد 


۹ 
jb‏ تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت کدام گزینه از مزایای آن محسوب می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب آزاد) 
گزینه 1 آرمان گرایانه است 
گزینه 2 تعریف گسترده‌ای از سلامت دارد 
las lial Jays‏ ساامیین یت را ترش 2 کته 
گزینه 4 همه‌ی ما با این تعریف dy‏ نحوی بیمار هستیم 
تمایش پاسخ 

۹ 

همه‌ی موارد زیر جزء ابعاد اصلی سلامت. براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی محسوب می‌شود. بجز: (دندان‌پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب زنجان) 
گزینه 1 جسمی 


گزینه 2 روحی 


سطال 27 


سوال 38 


کزینه 1 نبود بیماری 


Alois Danie 
گزینه 3 توانایی انجام دادن فعالیت‌های روزمره‎ 


= 


سوال 39 


گزینه 1 شیوع بیماری 

کزینه 2 تأثیر بیماری در سطح فردی 

گزینه 3 تأثیر بر سطحی وسیع‌تر در جامعه 
گزینه 4 فقدان درمان‌های موّثر برای بیماری 


د. عدم پوشش در سیب سبز 


گزینه 2 ابتلا 


سوال 41 


سوال 42 


گزینه 1 جسمی 


گزینه 2 روحی 


کزینه 3 معنوی 
گزینه 4 شغلی 

تمایش پاسخ 
12 ایمان 9 هدف‌دار بودن )5:3( نشان دهنده‌ی سلامت روحی و معنوی است. 
کدامیک از موارد زیر بیش‌ترین PRY‏ را در میان تعیین کننده‌های سلامتی دارد؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب مشهد) 
گزینه 1 عوامل اجتماعی 
گزینه 2 ژنتیک 
گزینه 3 عوامل رفتاری 
گزینه 4 دسترسی به خدمات درمانی 

تمایش پاسخ 
الف. در ww‏ عوامل تعیین کننده‌ی سلامتی عوامل اجتماعی بیش‌ترین PRY‏ را دارند. 


سوال 44 


در تعریف «گرین» از آموزش بهداشت بر کدامیک از موارد زیر te‏ شده است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب همدان) 


کزینه 1 ترکیبی از روش‌های آموزشی مختلف 
گزینه 2 تغییر رفتارهای زیان‌بخش افراد ay‏ رفتارهای سودبخش 
نمایش پاسخ 
الف. ترکیبی از روش‌های آموزشی مختلف در a)‏ «گرین)) از آموزش بهداشت WWE‏ شده است. 
_ —_— ۱0۰۰[ 


کدامیک از گزینه‌های زیر به مثانه رویکرد «چسب زخم» برای مشکلات بهداشتی جامعه است؟ (پزشکی اسفند -YV‏ قطب همدان) 


گزینه 1 آموزش سلامت 
گزینه 2 ارتقاء سلامت 
گزینه 3 درمان بیماری 
گزینه 4 پیشگیری 
نمایش پاسخ 
ج. چسب dj‏ بعد از بوجود آمدن مشکل کاربرد دارد و همانند درمان بیماری است. 


سوال 46 


در فرآیند ابتلای انسان به بیماری‌هایی که محیط در آن نقش دارد. کدام ارکان اساسی باید مورد توجه قرار گیرد؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب همدان) 


اسآ ات 
گزینه 2 ویروس‌ها- تک یاخته‌ها- باکتری‌ها 
گزینه 3 منبع- نحوه‌ی انتقال- حساسیت میزبان 
گزینه 4 گیاهان- جانوران- مواد شیمیایی 
نمایش پاسخ 
ج. در ابتلای انسان به بیماری‌هایی که محیط در آن نقش دارد منبع- نحوه‌ی انتقال- حساسیت میزبان نقش مهمی دارند. 


هدف‌دار بودن زندگی, پایبندی SUSI‏ « داشتن حسن ظن. نشانگر کدام بعد از ابعاد سلامتی است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب شمال) 


گزینه 1 جسمی 
گزینه 2 روانی 
گزینه 3 معنوی 
گزینه 4 اجتماعی 


sual ایمان 9 هدف‌دار بودن کم نشان دهنده‌ی سلامت روحی و معنوی‎ / ‘a 


سوال 48 


همه‌ی موارد زیر معایب الگوی آماری در تعیین سلامت ay‏ شمار می‌آید. بجز: (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب شمال) 


گزینه 1 shy YL‏ هر جامعه جداگانه تعیین گردد. 

گزینه 7 بعضی صفات. BE‏ توزیع نرمال هستند. 

گزینه 3 تکیه‌ی آن بر خصوصیات غیر طبیعی است. 

گزینه 4 شایع بودن یک صفت ناهنجار ممکن است طبیعی تلقی می‌شود. 


نمایش پاسخ 
ج / معایب الگوی آماری در تعیین سلامت: YL‏ برای هر جامعه جداگانه تعیین گردد و بعضی صفات. تابع توزیع نرمال هستند و شایع بودن یک صفت ناهنجار ممکن 
همه‌ی گزینه‌های زیر در خصوص 5b‏ عوامل فردی بر سلامت صحیح است Soy‏ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب کرمان) 
گزینه 1 به طور کلی گزارش بیماری در زنان بیش‌تر است 
کزینه 2 مرگ و pro‏ و شدت بیماری‌ها در سنین مختلف» متفاوت است 
گزینه 3 a‏ طور GIS‏ مرگ و مير در مردان بیش‌تر است 


گزینه 4 بیماری‌های قابل انتقال در سنین UL‏ شیوع بیش‌تری دارند 


د / بیماری‌های قابل انتقال در سنین بالاء شیوع کم‌تری دارند. 

plas‏ گزینه‌ی زیر جزء فاکتورهای jue‏ قابل تعدیل بیماری‌های قلبی- عروقی قرار می‌گیرد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد) 
گزینه 1 هیپرتروفی بطن چپ 

گزینه 2 سطح اجتماعی اقتصادی پایین 

گزینه 3 بی‌تحریکی 

گزینه 4 چاقی 

نمایش پاسخ 

ب / سطح اجتماعی اقتصادی پایین و جنس و نژاد جزء|فاکتورهای غیر قابل [rsd‏ بیماری‌های قلبی- عروقی قرار می‌گيرند. 


«سازگاری فرد با خود 9 دیگران و قضاوت صحیح در برخورد با مسائل» مربوط ay‏ کدام بعد سلامتی است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تبریز) 


گزینه | بعد معنوی 
گزینه 7 بعد جسمی 
گزینه 3 بعد اجتماعی 
گزینه 4 بعد روانی 
تمایش پاسخ 
> / سازگاری فرد با خود و قضاوت صحیح در برخورد با مسائل و قدرت تطابق با شرایط محیطی نشان دهنده‌ی سلامت روانی است. 
کدام گزینه در خصوص طیف سلامتی صحیح است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب اهواز) 
گزینه 7 مرز بین سلامتی و بیماری را مشخص می‌کند. 
گزینه 2 ay‏ طبقه‌بندی مداخلات پزشکی کمک می‌کند. 
کزینه 3 در یک طیف آن سلامتی نسبی و در مقابل آن مرگ قرار دارد 
گزینه 4 بعد از بیماری LT‏ مرگ قرار می‌گیرد 
تمایش پاسخ 
ب. سلامت و بيماري مرز مشخصي نداره. پس بهتره براي سلامتی یه طیف در نظر بگیریم که یک طرفش سلامت کامل و طرف دیگرش مرگه. 


وا ود 


کدام‌یک از گزینه‌های زیر در رابطه با تعریف سلامتی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی صحیح است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامتی واقع‌گرایانه است. 
کررده 2 تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامتی یک تعریف نسبی نیست. 
گزینه 3 ay‏ واسطه‌ی این تعریف می‌توان سلامتی را اندازه گرفت. 
گررنه 4 مفهوم سلامتی» براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی استانداردهای سلامتی مثبت را تعیین نمی‌کند. 
نمایش پاسخ 
گزینه ب وج 
توانایی پاسخ‌گویی به تجربیات گوناگون با انعطاف‌پذیری و داشتن هدفی مشخص کدام بعد از ابعاد سلامت را تعریف می‌کند؟ (دندان‌پزشکی اسفند -9V‏ قطب آزاد) 
گزینه 1 روانی 
گزینه 2 اجتماعی 
گزینه 3 روحی 
گزینه 4 احساسی و عاطفی 


ج. تعریف سلامت I}!‏ روحی (معنوی): 


_ 


+ داشتن هدف / صبر و بردباری برای رسیدن به هدف / پایبندی اخلاقی. تعاون. داشتن حسن (yb‏ توجه بیشتر به مسائل 
Fi ۹ ٩‏ 


سوال 55 


مفهوم «توانایی شکل دادن و حفظ روابط» ay‏ کدام بعد از سلامت نزدیک‌تر است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب شیراز) 


گزینه 1 سلامت روانی (mental)‏ 

کزینه 2 سلامت اجتماعی (social)‏ 

گزینه 3 سلامت روحی (spiritual)‏ 

کزینه 4 سلامت جامعه‌ای (societal)‏ 

نمایش پاسخ 

ب. توانایی ایجاد و حفظ روابط مربوط a‏ بعد اجتماعی سلامتی است. اینایی که هی کات می‌کنن مریضن آقا مریض! 
بر 

کدام‌یک از موارد زیر مفهوم سلامت را ay‏ صورت عملکردی بیان می‌کند؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب مشهد) 

گزینه 1 نبود بیماری 

گزینه 2 توانایی انجام دادن فعالیت‌های روزمره 

گزینه 3 تناسب اندام 

old, 4 گزینه‎ 


= 


تعریف سلامت (نرمال) از دیدگاه آماری چیست؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب همدان) 
گزینه 1 میانگین آماری بعلاوه یا منهای یک انحراف معیار از حدود میانگین 
گزینه 2 نبود نشانه‌های آسیب شناسانه 
کزینه 3 وجود نشانه‌های آسیب شناسانه 
گزینه 4 میانگین آماری بعلاوه یا منهای دو انحراف معیار از حدود میانگین 


نمایش پاسخ 
داز US‏ ات اد باشه متشه از خظر آماری ترما اه میادین اماری علامه با منمای که ارات مار اد تیوه ich thee‏ کیت تاه call‏ وده نفد 


کدامیک از گزینه‌های زیر در رابطه با تعریف عملی سلامتی صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور -9A‏ قطب آزاد) 


گنه[ تعریشی که سا رما جهانی بهداشت در مقدمعی آساسامهی خود | Ail‏ کرده استه تک صریف فملی از سلامتی است: 

So et Daeg‏ عملی سای (ts pat‏ انیت که av latices‏ داسطهی gl‏ صلاسین GIGI)‏ گرفت: 

کزینه 3 مفهموم بیومدیکال از سلامتی را می‌توان به عنوان تعریف عملی از سلامتی پذیرفت. 

bilo das‏ را که تون وش و ردان کر tal‏ قرار داشته و خصوضا ارنکه اهر aes‏ تفارش Soli‏ خسف رها پاش صررف Nar‏ بلافمتی است: 
نمایش پاسخ 

SI es‏ قوف See‏ با بالشی سلامیی ان است 5108 متا قظاهرات بالتتی ات و فقط شام میاف اس که فایل WIG‏ گر است: 


سوال 59 


تعریف سلامت اجتماعی (Social health)‏ به عنوان یکی از ابعاد سلامت چیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب اهواز) 
گزینه 1 نیاز ay‏ ایجاد هدف در زندگی که a‏ تصمیم‌گیری کمک MS‏ 
گزینه 2 توانایی فکر کردن ay‏ شکل منسجم و هدف‌دار و پرورش دانش و مهارت‌های زندگی 
گزینه 3 برقراری و حفظ ارتباط سالم با دیگران به نحوی که برای azole‏ قابل قبول باشد 
گزینه 4 درک موقعیت‌های مناسب و وفق دادن خود با شرایط ایجاد شده 

نمایش پاسخ 

ج. ازون سوالاست که نیاز به هیچ سوادی نداره. گزینه‌ی جیم داد می‌زنه 

سا ات ای تا را وا ای بط ای eon) TINY‏ 
گزینه 1 فرهنگ آکسفورد 
گزینه 2 فرهنگ وبستر 
گزینه 3 طب سنتی 


WHO 4 255 


re)‏ تعریف WhO‏ از سلامت ay‏ تعریف ایده‌آل و مربوط به همه‌ی زمینه‌هاست. اصلا این به کنار. به جز WhO‏ کسی سلامتی رو تعریف نمی‌کنه! andy‏ گزینه‌ها رو دوباره ببین! 


تعریف سلامت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت کدام است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب زنجان) 


گزینه 1 یک حالت وجود داشتن سلامتی» نبود بیماری 
گزینه 2 دارا بودن مقاومت درونی در برابر بیماری 
گزینه 3 برخورداری از آسایش کامل جسمی و نبود نقص عضو 
گزینه 4 برخورداری از آسایش کامل جسمی. روانی و اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماری و نقص عضو 
تمایش پاسخ 
د. تعریف who‏ از سلامتی: برخورداری از آسایش کامل ی و و نه فقط نداشتن بیماری و نقص عضو 
کدام گزینه از عوامل اجتماعی تعیین کننده‌ی سلامت نیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب کرمان) 
گزینه 1 حمایت اجتماعی 
گزینه 2 اشتغال 
گزینه 3 سواد 
گزینه 4 ژنتیک 
تمایش پاسخ 
د. عوامل اجتماعی تعیین کننده‌ی سلامت شامل ایناست: شرایط زندگی»؛ امکانات و حمایت‌ها. تسهیلات آموزشی» نحوه‌ی ارتباط. آگاهی. وضعیت اشتغال امنیت 


مطابقه : se‏ کوپر (Cooper)‏ کدامیک a)‏ مفهوم نیاز (Need)‏ نزدیک‌تر است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب شیراز) 


گزینه 1 تخمین خود یک فرد از خواسته برای سلامت 
گزینه 2 خواسته یک فرد از یک فرد حرفه‌ای برای کسب سلامت 
گزینه 3 وضعیتی که یک فرد عادی در امر سلامت آن را ay‏ عنوان نیاز می‌شناسد 
گزینه 4 وضعیتی که یک فرد حرفه‌ای در امر سلامت yl‏ را به عنوان نیاز می‌شناسد 
نمایش پاسخ 


د.حفظ کن! 


سوال 64 


کدامیک از دو مورد زیر a‏ تعریف اولیه‌ی سازمان جهانی بهداشت از سلامت در سال ۱۹۴۸ اضافه شد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب کرمان) 


گزینه 1 ابعاد سلامت احساسی و معنوی 
گزینه 2 ابعاد سلامت جسمی و روانی 
گزینه 3 ابعاد سلامت احساسی و روانی 
گزینه 4 ابعاد سلامت جسمی و معنوی 
27 
ال رورت وال که ایراه چاه gs ales A‏ مود ویرا لاه فلا alas Jolt‏ عسی guste‏ رابود نا | موی و اساییی BLS) cb‏ ش see‏ 


کدام‌یک از گزینه‌های زیر در مورد تعاریف سلامت صحیح است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۰۱۴۰۰ میان‌دوره کشوری) 


گزینه 1 تعریف سلامت از شرایط گوناگون فرهنگی و جغرافیایی تاثیر می‌پذیرد. 
Gas‏ اسان aa sh‏ آمارین مطاشته lamb is Kiar‏ رواتی فر حانهه طییعی eS‏ کم Sgt‏ 
گزینه 3 پویایی روند سلامت. تاثیری در مفهوم Ul‏ در طی زمان ندارد. 


گزینه 4 در الگوی آماری تعریف سلامت. تمام مقادیر کمتر و بیشتر از دو انحراف معیار از میانگین» طبیعی است. 


الف / سلامت از شرایط مختلف فرهنگی و جغرافیایی SU‏ می‌پذیرد. 
کدام‌یک از گزینه‌های زیر در مورد تعریف شیوع دوره‌ای بیماری صحیح است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 
گزینه 1 تعداد کل افرادی که در هر زمانی از یک دوره مشخص, به بیماری یا خاصه موردنظر مبتلا بوده‌اند. 
گزینه 2 تعداد کل افرادی که در یک لحظه زمانی مشخص. به بیماری یا خاصه موردنظر مبتلا بوده‌اند. 
گزینه 3 تعداد کل افرادی که در هر زمانی طی یک‌سال مبتلا به بیماری یا خاصه موردنظر بوده‌اند. 
گزینه 4 تعداد افرادی که حداقل در دوره ای از حیات >39 به بیماری پا خاصه موردنظر مبتلا بوده‌اند. 
نمایش پاسخ 
all‏ / تعداد کل افرادی که در هر زمانی از یک دوره مشخص. به بیماری پا خاصه موردنظر Vine‏ بوده‌اند. 


لت .| 


در چارچوب خدمات مراقبت‌های اولیه بهداشتي كداميك از مداخلات زیر در مورد «بیماری اسهال» مداخله ارتقایی محسوب) می‌شود؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند 99“ 
کشوری) 
گزینه 1 تأمین امنیت غذايي 
گزینه 2 تغذیه با شیر مادر 
گزینه 3 مایع درماني خوراکي 


نمایش پاسخ 
Gaal Gand <All‏ گذ ان در مود هضماری ple Nawal‏ نفد 
تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامت چیست؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی دی٩۹-میان‌دوره)‏ 


گزینه 1 سلامت» سرشت یا حالتی است که در آن اعمال بدن به درستی انجام می‌شود. 

گزینه 2 سلامت عبارت از وجود نسبت معینی از عناصر گرمی» سردی» رطوبت و خشکی است. 

گزینه 3 سلامت بدن حالتی است که اعمال سیر طبیعی خود را داشته باشند. 

گزینه 4 سلامت عبارت است از آسایش کامل «ome‏ روانی و اجتماعی و نه فقط نبودن بیماری و ناتوانی. 

نمایش پاسخ 

د/ سلامت عبارت است از آسایش کامل جسمی, روانی و اجتماعی و نه فقط نبودن بیماری و ناتوانی. 
کدام‌یک از موارد زیر از عوامل اجتماعی موّثر بر سلامتی a)‏ شمار می‌روند؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی دی ٩۹-میان‌دوره)‏ 
گزینه 1 وضعیت اقتصادی, اجتماعی, اعتقادات 

گزینه 2 اعتقادات» سنت‌ها و تعصبات 

گزینه 3 هنجارها و ناهنجاری‌های اجتماعی 

گزینه 4 تمام موارد فوق 


نمایش پاسخ 
د- وضعیت اقتصادی» اجتماعی» اعتقادات. اعتقادات» سنت‌ها و تعصبات « هنجارها و ناهنجاری‌های اجتماعی همگی از عوامل اجتماعی ho‏ بر سلامتی ay‏ شمار می‌روند. 


> 

کدام‌یک از گزینه‌های زیر در مورد تعاریف و مفاهیم سلامتی صحیح است؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 
گزینه 1 ریشه سلامتی اجتماعی در «محیط زیست مادی مثبت» و «محیط زیست انسانی مثبت» است. 

گزینه 2 سلامت معنوی (روحی) به Give‏ توازن Uw‏ شخص 9 دنیای اطراف است. 

گزینه 3 بعد روانی سلامت شامل عملکرد اجتماعی و توانایی شناخت هر فرد از خود است. 


گزینه 4 براساس فلسفه نوین سلامتی. سلامتی به عنوان یک مسئولیت Wyo‏ اجتماعی است. 


نمایش پاسخ 
الف / ain,‏ سلامتی اجتماعی در «محیط زیست مادی مثبت» و «محیط زیست انسانی مثبت» است. 


اصلي‌ترین هدف آموزش بهداشت چیست؟ (علوم‌پایه پزشکی دی ۹۹-میان‌دوره کشوری) 
گزینه 1 ارزيابي دانسته‌ها و باورهاي مردم 
گزینه 2 بررسي راهكارهاي حل مشکلات بهداشتي 
گزینه 3 آموزش رفتارهاي سالم و بهداشتي 


گرینه 4 برانگیختن حس مسئوليت‌پذيري فردي و اجتماعي 
نمایش fly‏ 
اموزش بهداشت و ارتقای سلامت 
تعدادسوالات VO:‏ 


نکات:۱-توجه اصلی فعالیت آموزش بهداشت ay‏ تغییر رفتار است ۲- در مرحله ی قصد از مراحل تغییر رفتار فرد قصد انجام کاری را داردولی اماده تعهد دادن ay‏ ان 
نیست۳- در مرحله تدارک از مراحل تغییر رفتار فرد اماده تغییر و برنامه ریزیست۴- در یادگیری اجتماعی مهمترین نوع یادگیری فراگیری مشاهده استو انسان از مشاهده 
رفتار دیگران و پیامد ان ob‏ میگیرد. 


Cool‏ و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


خودازمایی 


توجه Lol‏ فعالیت‌های آموزش بهداشت بر کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب همدان/پزشکی شهریور ۳٩_قطب‏ شیراز)) 


گزینه 1 دانش 
گزینه 2 نگرش 
گزینه 3 رفتار 
گزینه 4 کیفیت زندگی 


a 


کدامیک از گزینه‌های زیر هدف Lol‏ آموزش بهداشت است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب زنجان) 


گزینه 7 افزايش poe Job‏ 
گزینه 2 کاهش yh‏ بیماری‌ها 


گزینه 4 تغییر رفتارهای زیان‌بخش 


=) 


آموزش بهداشت در کدام سطح از اثربخشی بیش‌تری برخوردار است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد) 


گزینه 1 سطح گروه‌های جمعیتی 
گزینه 7 سطح خانوادگی 
گزینه 4 سطح فردی 


د. عدم پوشش در سیب سبز 


متغیر وابسته‌ی اصلی در اکثر فعالیت‌های آموزش 9 بهداشت 9 ارتقای سلامت plas‏ است؟ (پزشکی اسفند “AP‏ قطب تبریز) 


گزینه 1 آگاهی 

گزینه 2 نگرش 

گزینه 3 ارزش 

گزینه 4 رفتار 

نمایش پاسخ 
= 
شما a‏ عنوان پزشک خانواده کدامیک از شاخص‌های زیر را جهت برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح سلامت مردم تحت پوشش خود انتخاب نمی‌کنید؟ (پزشکی اسفند AF‏ 

قطب مشهد) 


گزینه 1 شاخص‌های جمعیتی Mle‏ ترکیب سنی و جنسی 
گزینه 2 میزان‌های مرگ و مير نوجوانان 


گزینه 4 شاخص‌های پوشش مراقبت‌های دوران بارداری 


ad 


کزینه 1 ورزشگاه‌ها- مراکز خرید و بنگاه‌های خیریه 


فردی سیگاری» آماده ایجاد تغییر در رفتار خود و برنامه‌ریزی برای ترک سیگار Cul‏ طبق الگوی مراحل تغییر. Wal‏ فرد در کدام مرحله قرار دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۵- 
گزینه 1 تدارک 
گزینه 2 حفظ 


نمایش پاسخ 


ثبت نام در کلینیک ترک اعتیاد a‏ منظور برنامه‌ریزی برای رسیدن به هدف رفتاری مطلوب براساس «الگوی مراحل تعیین». در کدام مرحله قرار می‌گیرد؟ (پزشکی 
اسفند ۰۵ فط اهوا 


گزینه 72 قصد 
گزینه 4 عمل 
نمایش پاسخ 
3 
فردی برنامه‌ریزی کرده است که از ابتدای ماه آینده در کلاس‌های ترک سیگار شرکت US‏ و از مصرف سیگار خودداری نماید. وی در کدام مرحله از تغییر رفتار قرار دارد؟ 
(پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان) 
گزینه 1 قصد 


گزینه 3 عمل 


گزینه 2 پیش قصد 


5 


کدامیک از الگوهای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت با ارزیابی کیفیت زندگی افراد جامعه آغاز می‌گردد؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب اصفهان) 


گزینه 1 پرسید - پروسید 
گزینه 2 باور بهداشتی 
گزینه 3 رفتار برنامه‌ریزی شده 
گزینه 4 مراحل تغییر 
نمایش پاسخ 
الف 


کدامیک جزء الگوهای برنامه‌ریزی در آموزش بهداشت جامعه محسوب می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اصفهان)(دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز) 
گزینه 1 رفتار برنامه‌ریزی شده 

گزینه 2 بازاریابی اجتماعی 

گزینه 3 یادگیری اجتماعی 

گزینه 4 مراحل تغییر 


نمایش پاسخ 


bara 


مشارکت دادن مردم جزء کدامیک از الگوهای برنامه‌ریزی در آموزش بهداشت است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شیراز) 


گزینه 1 الگوی پریسید- پروسید 
کزینه 2 الگوی جامع آموزش بهداشت 
گزینه 3 الگوی عمومی برنامه‌ریزی 


گزینه 4 الگوی باورهای بهداشتی 


سوال 13 


گزینه 1 الگوی باورهای بهداشتی 
گزینه 2 الگوی جامع آموزش بهداشت 
گزینه 3 الگوی بازاریابی اجتماعی 


گزینه 4 الگوی برنامه‌ریزی پریسید- پروسید 


5 


سوال 15 


کزینه 1 الگوی مراحل تغییر 
گزینه 2 نظریه‌ی رفتار برنامه‌ریزی شده 
گزینه 3 الگوی پرسید - پروسید 


گزینه 4 نظریه‌ی یادگیری اجتماعی 


ج 


سوال 18 


é 


در کدامیک از انواع الگوهای برنامه‌ریزی آموزش بهداشت مبنای فعالیت آموزشی. ارزیابی‌های اجتماعی, رفتاری و محیطی است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب همدان) 


کرینه 1 الگوی جامع آموزش بهداشت 
کزینه 2 اعتقاد بهداشتی 


گزینه 3 پریسید- پروسید 


گزینه 4 الگوی Joho‏ تغییر 


a 


2 


کدامیک از نظریه‌ها یا الگوهای آموزش بهداشت ay‏ منظور تغییر رفتار استفاده می‌شود؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب کرمان) 


گزینه 1 نظریه یادگیری اجتماعی 
گزینه 2 الگوی جامع آموزش بهداشت 
گزینه 3 الگوی پریسید- پروسید 


گزینه 4 بازاریابی اجتماعی 


الف 
اگر فردی خود را در معرض ابتلا a‏ بیماری قلبی احساس کند. احتمال انجام ورزش منظم در او بیش‌تر می‌شود. این موضوع در الگوی اعتقاد بهداشتی az‏ نامیده 
می‌شود؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب اصفهان) 

گزینه 1 منافع درک شده 

گزینه 2 موانع درک شده 

گزینه 3 شدت درک شده 


گزینه 4 حساسیت درک شده 


=) 


در مدل الگوی باورهای بهداشتی. elas‏ عامل اثر مستقیم بر احتمال در پیش گرفتن رفتار بهداشتی مناسب توسط فرد را دارد؟ (پزشکی اسفند -AF‏ قطب همدان) 
گزینه 1 محرک‌ها 
گزینه 2 برداشت فرد از میزان خطر بیماری 
گزینه 3 برداشت فرد از میزان شدت 
گزینه 4 برداشت فرد از میزان آسیب‌پذیری 


نمایش پاسخ 


ی 


سوال 29 


براساس الگوی مراحل تغییر کدامیک از گزینه‌های زیر جهت تغییر رفتار نادرست است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب مشهد) 


گزینه 1 در مرحله‌ی تدارک فرد رفتار مورد نظر را در پیش می‌گیرد. 

گزینه 2 در مرحله‌ی پیش قصد تغییر رفتار هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. 

گزینه 3 در مرحله‌ی قصد فرد هنوز آماده تعهد برای اقدام نیست. 

گزینه 4 در مرحله‌ی تثبیت فرد برای حفظ تغییرات و مقاومت در برابر وسوسه‌های بازگشت می‌کوشد. 
نمایش پاسخ 

الف 


براساس نظریه‌ی یادگیری اجتماعی بیش‌تر رفتارهای فرد براساس کدام مورد صورت می‌گیرد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب مشهد) 


کزینه 3 نگرش فرد نسبت به یک رفتار 


Da ilign 


گزینه 1 الگوی باورهای بهداشتی 
گزینه 2 الگوی عوامل تغییر 
گزینه 3 نظریه‌ی یادگیری اجتماعی 


گزینه 4 نظریه‌ی اشاعه نوآوری 


۹ 


فردی با دیدن یک تابلوی تبلیغاتی که افراد را به پویش ترک سیگار دعوت می‌کند. سیگاری روشن می‌کند و به دوست خود می‌گوید «با سیگار يا بی‌سیگار: خواهیم 


مرد!». براساس الگوی پروچسکاء این فرد در کدام مرحله از تغییر رفتار قرار دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران) 


گزینه 2 قصد 


گزینه 4 تدارک 


۹ 
در کدامیک از الگوهای تغییر رفتار احتمال در پیش گرفتن رفتار بهداشتی بستگی مستقیم به دو ارزیابی خطر تهدید و ارزیابی منافع و موانع رفتار بهداشتی دارد؟ 


(پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب تبریز) 


گزینه 1 الگوی مراحل تغییر 
گزینه 2 نظریه‌ی رفتار برنامه‌ریزی شده 
گزینه 3 الگوی باور بهداشتی 
گزینه 4 نظریه‌ی یادگیری اجتماعی 
نمایش پاسخ 
۹ 


2 


کدامیک جزء الگوهای (نظریه)های تغییر رفتار در آموزش بهداشت محسوب نمی‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب همدان) 


گزینه 1 نظریه‌ی یادگیری اجتماعی 
گزنه 2 اگوی باور بهداشتی 
گزینه 3 نظریه‌ی رفتار برنامه‌ریزی شده 


گزینه 4 الگوی جامع آموزش بهداشت 


> 
جوان ۲۶ ساله‌ای پنج سال است که سیگار می‌کشد. او با توجه a)‏ خطرات سیگار بر سلامت برای ترک به کلینیک مراجعه کرده است. وی در نظر دارد که سیگار را ترک 
US‏ ولی در مصاحبه حاضر نیست که برای اقدام ay‏ ترک تعهد بدهد. براساس الگوی مراحل تغییر رفتار. در چه مرحله‌ای قرار گرفته است؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب 
آزاد/پزشکی شهریور ۹۶ قطب مشهد/پزشکی اسفند۹۶_ قطب شمال و اصفهان و کرمان/پزشکی ریفرم و کلاسیک ۹۸ قطب تهران) 


کزینه 1 پیش قصد 
گزینه 2 قصد 


گزینه 4 عمل 


30 ileus 


هدف اصلی و اساسی ارتقای سلامت (Health promotion)‏ و فعالیت‌های مرتبط با آن کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور -9F‏ هشت قطب مشترک) 


گزین» 1 روند توانمندسازی مردم با هدف تغییر شیوه‌ی زندگی 
گزینه 2 اتخاذ بهترین روش درمان بیماری 

گزینه 3 بکارگیری بهینه‌ی سرویس‌های ارائه‌ی خدمات سلامت 
گزینه 4 آموزش بهداشت فردی چهره به چهره 


Awl نمایش‎ 


الف 


طبق الگوی مراحل تغییر مردی که پی ay‏ مضرات سیگار کشیدن برده و ترک سیگار را در نظر گرفته در کدام مرحله قرار دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تبریز) 


گزینه 1 پیش قصد 
گزینه 2 قصد 
گزینه 3 تدارک 
گزینه 4 عمل 


كت 


پدیدار شدن احساس مسولیت نسبت به دیگران 9 غلبه بر احساس. در plas‏ مرحله از مراحل آمادگی برای ازدواج رخ می‌دهد؟ (پزشکی اسفند -4٩۶‏ قطب مشهد 9 
اردیبهشت -٩۷‏ میان‌دوره‌ی کشوری) 


گزینه 1 داشتن انگیزه 
Danis‏ لوغ روات 


گزینه 4 بلوغ اجتماعی 


د. عدم پوشش در سیب سبز 


وال 39 


گزینه 2 باور سلامتی 


کزینه 4 پرسید- پروسید 


> 


توا 2 


هدف اصلی و اساسی, ارتقای سلامت (Health - Promotion)‏ و فعالیت‌های مرتبط با آن کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب تهران) 


گزینه 1 اتخاذ بهترین روش درمان بیماری‌ها 
گزینه 2 ay‏ کارگیری le‏ و هنر جهت کمک به مردم gly‏ تغییر شیوه‌ی زندگی 
گزینه 3 آموزش بهداشت فردی چهره به چهره 
گزینه 4 ay‏ کارگیری بهینه‌ی سرویس ارائه‌ی خدمات سلامت 
تمایش پاسخ 

Y 

در بازاریابی اجتماعی برنامه‌ی ترک سیگار. پیمودن فاصله تا مرکز ترک سیگار مربوط به کدام اصل بازاریابی است؟ (پزشکی اردیبهشت ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری) 
گزینه 1 محصول 

گزینه 2 هزینه 
گزینه 3 مکان 


گزینه 4 ترویج 


rg 


مهم‌ترین اقدام بهداشتی در پیشگیری از کانسر سرویکس کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور -٩۷‏ مشترک کشوری) 
گزینه 1 انجام اقدامات بهداشتی جامعه 
گزینه 2 انجام غربالگری‌های جمعی 
گزینه 3 تغییر در رفتارهای بهداشتی 


dans‏ ات میرن موس Clg Giles eld‏ قرو 


0 


مهم‌ترین هدف آموزش بهداشت کدام مورد است؟ (پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب اهواز) 


کزینه 1 افزایش آگاهی 
گزینه 2 تغییر رفتار 


گزینه 4 ارتقای نگرش 


ba 
موضوع با کدامیک از نظریه‌های آموزشی سلامت ارتباط‎ yl در نوجوانانی که والدین یا دوستانشان مواد مخدر یا سیگار مصرف می‌کنند» احتمال مصرف بیش‌تر است.‎ 


بیش‌تری دارد؟ (پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب اصفهان) 


گزینه 1 الگوی باورهای بهداشتی 
گزینه 2 نظریه‌ی یادگیری اجتماعی 
گزینه 3 الگوی مراحل تغییر 


گزینه 4 نظریه‌ی رفتار برنامه‌ریزی شده 


ب 
کدامیک از الگوها با نظریه‌های GLI, pus‏ بر برداشت فرد از میزان خطری که او را تهدید می‌کند و همچنین ارزیابی فرد از منافع و مواقع عمل بهداشتی تأکید دارد؟ 
(پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز) 


گزینه 1 نظریه‌ی اشاعه نوآوری 
گزینه 2 نظریه‌ی یادگیری اجتماعی 
گزینه 3 الگوی باورهای بهداشتی 


گزینه 4 الگوی مراحل تغییر 


۹ 
با توجه به الگوی مراحل تغییر در کدام مرحله از تغییر رفتار. فرد آماده ایجاد تغییر رفتار و برنامه‌ریزی برای رسیدن به یک هدف رفتاری است؟ (پزشکی شهریور “AV‏ 


گزینه 1 پیش قصد 
گزینه 2 قصد 
گزینه 3 تدارک 
گزینه 4 عمل 
نمایش پاسخ 

é 

در مرحله‌ی «ارزیابی بوم شناختی» در مدل پرسید- پروسید. آگاهی. نگرش‌ها و باورها در کدامیک از عوامل زیر طبقه‌بندی می‌شوند؟ (پزشکی شهریور -9V‏ قطب شیراز) 
گزینه 1 زمینه‌ساز 

گزینه 2 توائاساز 

گزینه 3 تقویت کننده 

گزینه 4 محیطی 


val 


0 


در plas‏ مدل آموزش بهداشت وظیفه‌ی متخصصان آموزش بهداشت هدایت گروه هدف از مرحله‌ای به مرحله‌ی دیگر است؟ (پزشکی شهرپور -aV‏ قطب همدان) 


گزینه 1 الگوی بوم شناختی اجتماعی 
گزینه 2 الگوی باورهای بهداشتی 
گزینه 3 الگوی مراحل تغییر 


گزینه 4 الگوی نظریه‌ی رفتار برنامه‌ریزی شده 


c 
مرحله قرار دارد؟‎ plas در‎ Prochaska منظور ترک سیگار. در برنامه‌های کلینیک ترک سیگار وارده شده است ایشان براساس الگوی مراحل تغییر رفتار‎ ay آقای سیگاری‎ 
قطب شهیدبهشتی)‎ -AV (پزشکی شهریور‎ 
گزینه 1 پیش قصد‎ 
گزینه 2 قصد‎ 
گزینه 3 تدارک‎ 
گزینه 4 عمل‎ 
نمایش پاسخ‎ 
۹ 


«افزایش قیمت سیگار» جزء کدامیک از رویکردهای ارتقای سلامت است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز) 
گزینه 1 جهت‌دهی مجدد به خدمات سلامت 

کزینه 2 ایجاد محیط پشتیبان 

کررنه 2 تقویت فعالیت anole‏ 


)= 
تشخیص در کار انفرادی کلینیکی» مترادف با کدامیک از گزینه‌های زیر در سلامت جامعه است؟ (دندان‌پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب زنجان) 


aus‏ 1 ارزیابی نیاز 


گزینه 4 اجرای برنامه 


تس 


سوال 46 


فرد سیگاری هر a>‏ خود را بیش‌تر مستعد ابتلا a‏ بیماری سرطان ayy‏ احساس کند. احتمال ترک سیگار در او بیش‌تر است» 
عبارت فوق بیانگر plas‏ بخش از الگوی بارور بهداشتی است؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب شمال) 


گزینه 1 محرک‌های محیطی 
گزینه 2 میزان شدت بیماری 
گزینه 3 میزان آسیب‌پذیری نسبت به بیماری 
گزینه 4 میزان منافع ترک اقدام غیر بهداشتی 
نمایش پاسخ 
ج. فرد به خاطر ترس خود از سرطان ریه سیگار را ترک می‌کند. اين الگو میزان آسیب‌پذیری نسبت به بیماری نام دارد. 
خر سای Jee‏ ی که رل خی ارس ترس ات سس ری کر ان یم Geel Ghee SS‏ سس 
اهواز) 
گزینه 1 پیش aad‏ قصد. تدارک» عمل حفظ 
گزینه 2 پیش کضده ued‏ قذارک, حفظ غمل 
acd Saas‏ مگ Basins ie yas‏ 
گزینه 4 قصد پیش قصد. تدارک» عمل حفظ 
نمایش پاسخ 
الق اگوی فراع ay pace‏ ترتنب شام پیش a 1S‏ دا رکه غملن: حقط tiga‏ 
یک فرد سیگاری آماده تغییر رفتار و برنامه‌ریزی Gly‏ ترک سیگار است. براساس الگوی مراحل تغیر رفتار. وی در کدام مرحله قرار دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب 
اصفهان» تهران و اصفهان) 
گزینه 1 عمل 
گزینه 2 قصد 


۲ ۳ 3 ۱ 7 
۱ نوز اشکارا سیگار را ترک ز است و وا حله نشده. حله‌ی تدارک قرار دارد. رین 
= فزد سور را سیکار را ترک نکرده است و وارد مرحله‌ی عمل نشده. در مرحله‌ی تدارک قرار دارد Woh‏ ز هم - اف 


در برنامه‌های بهداشتی مربوط به تبلیغ فعالیت بدنی و کاهش وزن» نحوه‌ی کنار آمدن با سختی رژیم غذایی و وجود باشگاه ورزشی رایگان در محله‌ها ذکر شده تا مردم 
بیش‌تر به این رفتار متمایل شوند. اين اقدامات مربوط به کدام اصل از بازاریابی اجتماعی است؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب تبریز) 
گزینه 1 مکان 
گزینه 7 محصول 
گزینه 3 هزینه 
گزینه 4 ترویج 
نمایش پاسخ 
ج. چون رایگان ذکر شده اشاره ay‏ اصل هزینه دارد. 


در «بازاریابی اجتماعی» برای آموزش سلامت. منظور از محصول کدام است؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب زنجان) 


گزینه 1 رفتاری که می‌خواهیم ترویج کنیم. 
گزینه 2 هزینه‌هایی که افراد می‌پردازند. 
گزینه 3 محل‌هایی که خدمات سلامت عرضه می‌شوند. 
گزینه 4 رسانه‌های گروهی که مورد استفاده قرار می‌گیرند. 
نمایش پاسخ 
الف. در آموزش سلامت محصول یک VIS‏ نیست بلکه رفتاری است که می‌خواهیم ترویج کنیم. 


هدف آموزش بهداشت بیش‌تر کدامیک از تغییرات زیر است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب آزاد) 


کزینه 1 تغییر آگاهی جامعه 
گزینه 2 تغییر نگرش جامعه 
گزینه 4 تغییر رفتار جامعه 
نمایش پاسخ 
> / آموزش بهداشت روی رفتارهای مردم برای افزایش سطح بهداشت مانور میده و دنبال تغییر رفتارهای بد هست. 
کدامیک از مراحل زیر جزء مراحل ۶ گانه‌ی الگوی جامع آموزش بهداشت محسوب می‌شود؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب اهواز) 
گزینه 1 ارزیابی همه‌گیر شناختی 
گزینه 2 ارزیابی محیطی 
گزینه 3 بازاریابی اجتماعی 
گزینه 4 مشارکت دادن مردم 
تمایش پاسخ 
د / مراحل ۶ گانه‌ی الگوی جامع آموزش بهداشت: مشارکت دادن مردم- تعیین اهداف- تعریف مشکلات- طراحی برنامه- فعالیت‌های اجرایی- ارزشیابی نتایج 
le‏ و هنر کمک به مردم برای تغییر شیوه‌ی زندگی ay‏ منظور نیل ay‏ وضعیت مطلوب سلامت همان مفهوم است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تبریز) 
کزینه 1 آزمون بهداشت 
گزینه 2 ارتقای سلامت 
گزینه 3 بهداشت عمومی 
گزینه 4 پزشکی پیشگیری 


SME 
منظور دستیابی به سلامت است.‎ ay ب / ارتقای سلامت به معنای کمک به مردم برای تغییر شیوه‌ی زندگی‎ 


«ارتقای سلامت» عبارت است از ترکیبی ار فعالیت‌های آموزش بهداشت و ...۰ .(پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب زنجان) 
گزینه 1 مراقبت‌های بهداشتی در سطح اول» دوم و سوم 
گزینه 2 حمایت‌های محیطی. سازمانی و اقتصادی از رفتارهای منجر ay‏ سلامت 
گزینه 3 پوشش حداکثری ایمن‌سازی علیه بیماری‌های واگیردار در جامعه 


کزینه 4 آموزش مهارت‌های زندگی به نوجوانان و فرزند پروری به والدین 


نمایش پاسخ 


ew —— 


EEE rrr م۲‎ 


سوال 55 


عبارت زیر بیانگر برداشت فرد از کدام بخش از الگوی باور بهداشت است؟ (پزشکی ریفرم شهریور -9A‏ قطب شمال) 
«اگر سیگار بکشم ممکن است من هم مثل سایرین به سرطان Wino a)‏ شوم» 


گزینه 1 محرک محیطی 

گزینه 7 میزان شدت بیماری 

گزینه 3 میزان آسیب‌پذیری نسبت به بیماری 
گزینه 4 میزان منافع ترک اقدام غیر بهداشتی 

تمایش پاسخ 

ج / فرد به خاطر ترس خود از سرطان ریه سیگار را ترک می‌کند. اين الگو میزان آسیب‌پذیری نسبت به بیماری نام دارد. 

ein دا رت‎ Pe اه را‎ (Looe ey) yr) wren Jes ات رای رات را ی اه تا را وا اس یی‎ se 
قطب شمال)‎ -9A شهریور‎ 


گزینه 1 پیش قصد 
گزینه 2 قصد 
گزینه 3 تدارک 
گزینه 4 عمل 
نمایش پاسخ 
ج / فرد هنوز آشکارا اقدام به رژیم گرفتن نکرده است و وارد مرحله‌ی عمل نشده. در مرحله‌ی تدارک قرار دارد. 
در ترک سیگار مقاومت در برابر وسوسه‌های بازگشت ay‏ سیگار کشیدن مربوط به کدام مرحله‌ی الگوی تغییر رفتار است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب 
کرمان) 
گزینه 1 قصد 
گزینه 2 تثبیت 
گزینه 3 تدارک 
گزینه 4 عمل 
نمایش پاسخ 
ب / پایداری بر تصمیم خود و برنگشتن به شرایط قبلی در مرحله‌ی نگهداری و تثبیت است. 


اولین گام در تغییر رفتار کدام است؟ (پزشکی ریفرم شهریور -9A‏ قطب همدان و مشهد) (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب همدان) 


گزینه 1 باور lay‏ کردن ay‏ تغییر رفتار 
کزینه 2 آگاهی یافتن از مزایای رفتار جدید 
کزینه 3 آگاهی یافتن از عواقب رفتار قبلی 
گزینه 4 تمام موارد فوق 
نمایش پاسخ 
مر تغییر رفتار این است که ابتد اون می‌خواهیم تغییر رفتار دهیم. 


آقای سیگاری FO‏ ساله‌ای a‏ شما مراجعه می‌کند. وی از تنگی نفس حین ورزش شکایت دارد و فکر می‌کند این مشکل ay‏ دلیل مصرف سیگار است. در مورد ترک سیگار 
Tees‏ و( وا و ار aps‏ ۱ 
گزینه 1 پیش قصد 
گزینه 2 قصد 
گزینه 3 تدارک 
گزینه 4 عمل 
نمایش fly‏ 
مب کف gs‏ باق همان pale‏ 58 ات ها ند فید س hel‏ که عواقب و مفکلات سار کسیدن بی برده وهای است آن راک اما هبور آمادفی دادن تخود 


براساس منظور ایجاد سیاست عمومی سالم «BUM‏ کدام است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب شیراز) 


گزینه 1 شناسایی فرصت‌ها برای ایجاد تغییرات منجر ay‏ سلامت 
کزینه 2 معطوف کردن توجه ST a‏ سایر بخش‌ها بر بخش سلامت 
Sains‏ فد شبازین آفراد و خوامخقر فراشدهای کب سامت 
گزینه 4 سوق دادن تمرکز از فراهم آوردن خدمات درمانی به Craw‏ هدف کسب سلامت 
نمایش پاسخ 
Y‏ 


Giglio 


امکان انتخاب نوشیدنی بدون قند در سلف سرویس مدارس" در کدام حیطه‌ی اقدامات ارتقاء سلامت دهان قرار می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب شیراز) 


کرینه 7 تقویت فعالیت جامعه 

گزینه 2 جهت‌دهی مجدد به خدمات سلامت 
گزینه 3 ایجاد سیاست عمومی سالم 

گزینه 4 ایجاد hiro‏ حمایت کننده 


> 


کدام‌یک از موارد زیر در مورد «ارتقا سلامت» صحیح است؟ ((علوم‌پایه پزشکی دی اکاکات میان‌دوره) 
کرده 1 فرآیند توانمندسازي افراد به منظور تغییر دادن شیوه زندگي 
گزینه 2 حل بهتر مشکلات 
گزینه 3 استفاده بهتر از خدمات بهداشتي 
گزینه 4 آموزش بهداشت چهره به چهره 
نمایش پاسخ 
الف در مورد ارتقا سلامت فرآیند توانمندسازی افراد ay‏ منظور تغییر دادن شیوه زندگی صحیح است. 


کدام‌یک از موارد زیر» «پيشگيري تالتیه» محسوب مي‌شود؟ (علوم‌پایه پزشکی دی ۹ میان‌دوره) 4 سم 
ae‏ تین ee. gre‏ ۱ 
گزینه 1 ارتقا سلامت رو tor‏ و HREM‏ ب life Style ares Hil‏ 


_ 
_ 


گزینه 2 غربالگري 
گزینه 3 جلوگيري از ناتواني 


گزینه 4 تشخیص و درمان زودرس 


A L‏ 4 ر- 
Ghee‏ + تسام / 
A ۱ ie Pa‏ ی pt‏ از مر 


کل 3 a‏ وی کم یج ۳ 3 ۰ علا 
۱ مان سر قاس (PL POS HH‏ 
ج جلوگیری از ناتوانی» پیشگیری ثالثیه است. 


سوال 64 


یک سیستم مناسب مراقبت از بيماري‌ها بايستي کدام‌یک از اطلاعات زیر را فراهم نماید؟(علوم‌پایه پزشکی دی 99— میان‌دوره) 


گزینه 1 a>‏ کسی آلوده ay‏ عفونت شده است 
گزینه 2 عفونت با a>‏ سرعتی در حال انتشار است 
گزینه 3 اطلاعات بسیار دقیق در مورد مرگ و میر 
گزینه 4 داده‌های مورد نیاز برای تصمیم گیرندگان 
نمایش پاسخ 
ج / یک سیستم مراقبت از بیماری باید اطلاعات بسیار دقیق در مورد مرگ و میر را فراهم نماید. 
سح A EDS‏ نا سا ای 
رس دا 
در قرنطینه کدام‌یک از گروه‌هاي زیر» تحت پوشش برنامه سلامتي هستند؟ (علوم‌پایه پزشکی دی |55 = میان‌دوره) 
گزینه 1 مبتلایان اخیر 
گزینه 2 افراد در فاز نقاهت 
ans‏ 3 تماس یافتگان 
گزینه 4 حاملین مزمن 


نمایش پاسخ 
ج / در قرنطینه. تماس یافتگان تحت پوشش برنامه سلامت هستند. 


بر اساس مرحله چهارم الگوي برنامه‌ریزی پریسید پروسید (ارزیابی آموزشی و بوم شناختی) کدام‌یک از عوامل زیر در گروه عوامل تقویت‌کننده قرار می‌گیرند؟ (علوم‌پایه 


گزینه 1 نگرش‌ها و رفتارهاي کارکنان بهداشتي و همسالان 


گزینه 2 قوانین و مقررات 
گزینه 3 باورها و دانش افراد در مورد موضوع خاص 
گزینه 4 مهارت‌های فردي در انجام کارها 
نمایش پاسخ 
الف / نگرش‌ها و رفتارهاي کارکنان بهداشتي و همسالان در گروه عوامل تقویت‌کننده قرار می‌گیرند. 
بر اساس الگوی مراحل تغییر )1979 (Prochaska et al,‏ اگر فردي در فرآیند تغییر رفتار. به وجود مشکل پي برده باشد و تغییر رفتار را در نظر گرفته‌باشد ولي هنوز 
آماده تعهد براي انجام آن نباشد در کدام مرحله قرار دارد؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند 99- کشوری) 


گزینه 1 پیش قصد 
گزینه 2 تدارک 
گزینه 3 قصد 
گزینه 4 حفظ 

نمایش پاسخ 
ج / بر اساس الگوی مراحل تغییر (1979 «(Prochaska et al,‏ اگر فردي در فرآیند تغییر رفتار. به وجود مشکل پي برده باشد و تغییر رفتار را در نظر گرفته‌باشد ولي هنوز 
آماده تعهد براي انجام آن نباشد در مرحله قصد قرار دارد. 
با توجه به رویکرد و مفاهیم دندانپزشكي جامعه نگر» در مقابل معاینه بیمار در کلينيك کدام‌یک از موارد زیر در کار در زمینه سلامت جامعه قرار می‌گیرد؟ (علوم‌پایه 
دندان‌پزشکی اسفند ۹۹ کشوری) 


۳ ی ۱ 
Pelosi?‏ 2 4 سم لل/سم بای ) رزاده 


گرینه 7 طراحي برنامه 
گزینه 2 ارزيابي نیاز 
گزینه 3 اخلاقیات 
گزینه 4 تحلیل داده‌ها 
نمایش پاسخ 
ب / ارزیابی نیاز Glan‏ در رویکرد دندان‌پزشکی جامعه نگر» در زمینه Croll‏ جامعه قرار می‌گیرد. 
اگر در راستاي سلامت دهان 9 دندان SL‏ جامعه. تلاش‌هایی در راستاي اضافه کردن فلوراید به آب آشاميدني صورت گیرد. کدام‌یک از رويكردهاي ارتقاي سلامت براي 
این منظور بکار گرفته شده است؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی اسفند 99- کشوری) 


Empowerment 1 گزینه‎ 
Behavioral change 2 گزینه‎ 
Preventive 3 گزینه‎ 


Social change 4 ai 55 


د- اضافه کردن فلوراید ay‏ آب آشامیدنی رویکرد Social change‏ است. 


نسبت خانوارهای مواجهه aidl‏ با هزینه‌های فقرزای سلامت (بروز فقر به خاطر هزینه‌های سلامت) جزء کدام حیطه از شاخص‌های پایش و ارزیابی پوشش همگانی 
.<< 
سلامت قرار دارد؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی دی٩۹-میان‌دوره)‏ 


گزینه 1 پوشش موّثر خدمات 
گزینه 2 حفاظت مالی 
گزینه 3 تقویت نظام سلامت 
گزینه 4 هزینه‌های سلامت 
نمایش پاسخ 
ب / نسبت خانوارهای مواجهه یافته با هزینه‌های فقرزای سلامت؛ مسئلم| حفاظت مان بیان می‌کند. 


las‏ گزینه مربوط a‏ اهداف آموزش بهداشت بر اساس تعریف سازمان جهانی است؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی دی٩۹‏ -میان‌دوره) 


گزینه 1 تشویق مردم به حفظ سلامت از طریق تغییر رفتار 
گزینه 2 ایجاد انگیزه نسبت ay‏ تندرستی به‌طور مستمر 
گزینه 3 آموزش بهداشت به‌صورت یک فرآیند خودآموز 
گزینه 4 فعالیت در جهت بیماریابی 
ue‏ پاسنخ 
All‏ / توجه اصلی فعالیت آموزش بهداشت ay‏ تغییر رفتار است و تشویق مردم ay‏ حفظ سلامت از طریق تغییر رفتار» از اهداف آموزش بهداشت است. 


در مقایسه مراحل کار کلینیکی در دندان‌پزشکی با دندان‌پزشکی جامعه 455 کدام یک از اقدامات زیر در دندان‌پزشکی جامعه نگر» معادل ترکیب مناسب مراقبت؛ 
معالجه و پیشگیری در کار کلینیکی قرار دارد؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 
گزینه 1 ارزیابی نیاز 
Pause‏ آخران ترفانه 
گزیته 3 طراحن dali‏ 
گزینه 4 تعیین طرح درمان 
نمایش پاسخ 
es Io‏ برنامه‌ها در دندان‌پزشکی جامعه نگر» معادل ترکیب مناسب مراقبت معالجه و پیشگیری در کار کلینیکی قرار دارد. 
aed‏ تاه aaa‏ 
Only cha leans ol‏ تا وا Pel ced‏ یت yee Cane ae‏ و را تا وا وا رانا را eel)‏ رت ۲ 
دهیم. کدام‌یک از رویکردهای ارتقای سلامت مورد استفاده قرار گرفته‌است؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 
گزینه 1 آموزشی 
گزینه 2 توانمند سازی 
گزینه 3 تغییر اجتماعی 


گزینه 4 تغییر رفتاری 


panies 


نمایش پاسخ 
از رویکردهای ارتقا سلامت: ay‏ افراد کمک کنیم که مشکلات و اولویت‌های خود را شناسایی کنند و مهارت و اطمینان آنان را در اين زمینه ارتقا دهیم. 
سس سس ری جح هت" یبحم 


Sia coos‏ ار ای ها ار ار اه 254 Holo Shes,‏ ار را 
لیروی elas (McLeroy.Et Al.)‏ سطح تاثیر در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 


گزینه 1 میان‌فردی 
گزینه 2 سازمانی 
گزینه 3 اجتماعی 


ans‏ 4 سیاست‌ها و خظ مقی‌ها 


نمایش پاسخ 

ب /حمایت لازم از طرف مراکز فرهنگی یعنی سطح سازمانی 

در جامعه‌ای با شیوع GUL‏ سرطان پوست. متخصصین در نظر دارند با استفاده از نظریه اشاعه نوآوری» رفتار استفاده از کرم ضد آفتاب را ترویج کنند. در فرآیند اجرای 
برنامه و طبقه بندی افراد» گروهی از GUT‏ علاقه‌مند به انجام رفتار بوده ولی نیازمند He Syenged‏ پذیرش رفتار بودند» اين گروه در a>‏ طبقه‌ای قرار می‌گیرند؟ 
(علومپایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) Presto ee‏ 


alge os 


گزینه 2 زود پذیرندگان 


گرینه 2 اکثریت اولیه 


گزینه 4 oS els‏ 
27 
a, sbi} eb le‏ اشاعه نوآوری افرادی که علاقه‌مند به انجام رفتار بوده ولی نیازمند انگیزه‌های بیرونی برای پذیرش رفتار هستند؛ در C=:‏ ار می‌گيرند. 
ee‏ _ 


نقش سازمان‌های ملی و فراملی در توسعه‌ی سلامت 
تعدادسوالات:۵۹ 
درجه سختی: آسان 
نکات پرتکرار:۱- سازمان غذا و کار وبانک و برنامه ی عمران ملل متحد ارتباط غیر مستقیم در توسعه سلامت دارند 
-P‏ کنترل کیفیت داروها_فراورده های بیولوزیک و واکسن از وظایف سازمان بهداشت جهانیست 
۳- رعایت حقوق کودکان و حقوق انسانی خصوصا زنان از وضایف صندوق کودکان ملل متحد(یونیسف) است 
۴- صندوق جمعیت ملل متحد 
UNFPA‏ 
در زمینه بهداشت باروری و جمعیتی فعالیت دارد(در توسعه سلامت ایران نقشی نداشته است) 
۵- محافظت از اوارگان جهان به عهده ی ادارهی کمیساریای عالی ملل متحد 


۹ الااست 


EMRO شرقی است‎ ail ute ایران در منطقه‎ -V 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


خودازمایی 

کدامیک از سازمان‌های بین‌المللی زیر ay‏ طور مستقیم در توسعه‌ی سلامت نقش ندارد؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب شیراز/پزشکی اسفند ٩۳‏ قطب تبریز/پزشکی 
اردیبهشت Yo IV‏ دوره کشوری) 

گزینه 1 سازمان جهانی بهداشت 

گزینه 2 سازمان آموزشی. علمی و فرهنگی ملل متحد 

گزینه 3 سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد 


گزینه 4 صندوق جمعیت ملل متحد 


۹ 

کدامیک از سازمان‌هاء برنامه‌ها و صندوق‌های زیر به صورت مستقیم در توسعه‌ی سلامت نقش دارند؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان) 
گزینه 1 صندوق کودکان ملل متحد 

گزینه 2 سازمان gio‏ سلاح‌های شیمیایی 

گزینه 3 برنامه‌ی محیط‌زیست ملل متحد 

گزینه 4 سازمان بین‌المللی کار 

27 

call 

کدامیک از سازمان‌ها و یا صندوق‌های بین‌المللی a‏ طور مستقیم در توسعه‌ی سلامت نقش دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اصفهان/پزشکی شهریور ٩۹۴‏ _قطب 
کرمان) 

گزینه 1 ادارهی کمیساریای عالی ملل متحد (UNHCR)‏ 
گزینه 2 صندوق بین‌المللی تجارت (WTO)‏ 
گزینه 3 صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF)‏ 


کزینه 4 سازمان بین‌المللی کار (ILO)‏ 


۹ 
کدامیک از سازمان‌های زیر مستقیماً در توسعه‌ی سلامت نقش ندارند؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد/پزشکی شهریور ۹۶ قطب اهواز/پزشکی اسفند ۹۶ قطب 
مشهد) 
گزینه 1 برنامه‌ی غذایی جهانی 
Baus‏ اسان حون فمداافت 
گزینه 3 صندوق کودکان ملل متحد 


گزینه 4 صندوق جمعیت ملل متحد 


الف 
کدامیک از سازمان‌های زیر مستقیماً در توسعه‌ی سلامت نقش ندارد؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب مشهد) 
گزینه 1 سازمان جهانی بهداشت 
گزینه 2 سازمان بین‌المللی کار 
گزینه 3 صندوق کودکان ملل متحد 


گزینه 4 صندوق جمعیت ملل متحد 


> 


کدامیک از سازمان‌های زیر به صورت مستقیم در توسعه‌ی سلامت نقش دارند؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال/پزشکی اسفند ۹۴ قطب شیراز) 


گزینه 1 بین‌المللی کار 
گزینه 2 بین‌المللی تجارت 


گزینه 4 غذا و کشاورزی ملل متحد 


ج‌ 
کدامیک از سازمان‌های بین‌المللی زیر به طور pre‏ مستقیم در امر Croll‏ نقش دارند؟ (پزشکی شهریور 90- قطب زنجان/پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸ _ قطب 
تبریز)) 

کزینه 1 WHO‏ (سازمان بهداشت جهانی) 

گزینه 2 ۱(۱۱0۳ (برنامه‌ی عمران ملل متحد) 

گرینه 3 UNICEF‏ (صندوق کودکان ملل متحد) 

گرینه ۸ ۱۱۱۱500 (سازمان آموزشی» علمی و فرهنگی ملل متحد) 


نمایش پاسخ 


ad 


کدامیک از سازمان‌های زیر به طور غیر مستقیم با سلامت در ارتباط است؟ (پزشکی شهریور ٩۴‏ قطب شیراز) 
گزینه 7 یونسکو 

گزینه 2 یونیسف 

گزینه 3 صندوق جمعیت ملل متحد 


گزینه 4 سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد 


> 


کدامیک از سازمان‌های زیر در توسعه‌ی سلامت به طور غیر مستقیم نقش دارد؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب تبریز) 
گزینه 1 سازمان آموزشی» علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO)‏ 

)۲0( سا نمان‌بینالفللی کار‎ Mange 

گزینه 3 صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF)‏ 


گزینه 4 صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA)‏ 


od 


کدامیک از سازمان‌های بین‌المللی زیر در امر سلامت نقش مستقیم دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان / دندان‌پزشکی دی ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)) 
گزینه 1 برنامه‌ی محیط زیست ملل متحد 
گزینه 2 صندوق جمعیت ملل متحد 
گزینه 3 برنامه‌ی عمران ملل متحد 
گزینه 4 برنامه‌ی غذایی جهانی 


نمایش پاسخ 


Y 

تعیین استانداردهای Kw‏ المللی برای غذا. digo‏ بیولوژیک و فرآورده‌های دارویی از فعالیت‌های کدامیک از سازمان‌های زیر است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شمال) 
گزینه 1 فائو 

گزینه 2 یونسکو 

گزینه 3 یونیسف 

گزینه 4 سازمان بهداشت جهانی 

تمایش پاسخ 
[ظ 
ارتقاء و رعایت حقوق کودکان و حقوق انسانی خصوصاً زنان جزء فعالیت‌های اختصاصی elas‏ سازمان یا صندوق‌های زیر است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب مشهد/ 


گزینه 1 سازمان آموزشی» علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO)‏ 
گزینه 2 سازمان جهانی بهداشت (WHO)‏ 

گزینه 3 صندوق جمعیت lo‏ متحد (UNFPA)‏ 

گزینه 4 صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF)‏ 


=) 


برنامه‌های plas‏ سازمان بین‌المللی؛ بر ارتقای سلامت کودکان معطوف است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال) 


گزینه 1 اداره‌ی کمسیاریای عالی ملل متحد 
گزینه 2 یونسکو 
تزیه 5 یونیسف 


a 


کدامیک از سازمان‌های 425 فعالیت‌های مربوط به حقوق کودکان را در دنیا بررسی می‌کند؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تبریز) 
گزینه 1 ILO‏ 
کرینه 2 UNESCO‏ 
گزینه 3 UNICEF‏ 
گزینه 4 UNFPA‏ 
نمایش پاسخ 
ra‏ 
کدامیک از سازمان‌های بین‌المللی زیر کشورهای در حال توسعه را در امور مربوط به باروری و جمعیتی یاری می‌رساند؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب اصفهان/پزشکی 
شهریور ٩۴‏ قطب اصفهان) 


گزینه 1 صندوق کودکان ملل متحد 
گزینه 2 سازمان جهانی بهداشت 
گزینه 3 سازمان آموزشی» علمی 9 فرهنگی ملل متحد 


گزینه 4 صندوق جمعیت ملل متحد 


> 


کدامیک از سازمان‌های بین‌المللی در حوزه‌ی بهداشت باروری و جمعیتی فعالیت می‌کند؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب کرمان/پزشکی ۹۶ قطب اسفند شیراز و همدان) 
UNDP 1 «35‏ 
گرینه 2 UNEP‏ 
UNFPA 3 «255‏ 
UNHCR 4 435‏ 
نمایش پاسخ 
é‏ 
عبارت »$30 Lol‏ آن مشارکت در صلح و امنیت در جهان است» با تعریف عملکرد کدامیک از سازمان‌های زیر همخوانی دارد؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب اهواز) 
UNICEF 1 «55‏ 
UNFPA 2 «35‏ 
گزینه 3 UNESCO‏ 
UNHCR 4 «55‏ 
نمایش پاسخ 
é‏ 


بررسی‌های آینده‌نگر و اقدام برای تعیین استانداردها و تبادل اطلاعات تخصصی از وظایف پنج‌گانه plas‏ سازمان بین‌المللی است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب همدان) 


کزینه 1 گروه بانک جهانی 


گزینه 2 برنامه‌ی عمران ملل متحد 
گزینه 3 پونسکو 
گزینه 4 سازمان جهانی کار 


ج‌ 

کدامیک از سازمان‌های زیر وظیفه‌ی bol‏ مشارکت در Abo‏ و امنیت جهان را برعهده دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شمال/پزشکی اسفند ٩۷‏ قطب تبریز/پزشکی 
کلاسیک شهریور ۹۸ _ قطب اصفهان)) 

کزینه 1 سازمان جهانی بهداشت 

گزینه 2 صندوق جمعیت ملل متحد 

گزینه 3 صندوق کودکان ملل متحد 


گزینه 4 سازمان آموزشی» علمی 9 فرهنگی ملل متحد 


=) 


هدایت و هماهنگی اقدامات بین‌المللی برای محافظت از آوارگان جهان و حل مشکلات آن‌ها به عهده‌ی elas‏ سازمان بین‌المللی است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب 

اهواز) 

گزینه 1 سازمان جهانی بهداشت (WHO)‏ 

گزینه 2 صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA)‏ 

گزینه 3 اداره‌ی کمیساریای عالی متحد (UNHCR)‏ 
گزینه 4 یونسکو UNESCO‏ 

نمایش پاسخ 

۹ 

هدف کدام سازمان بین‌المللی» رسیدگی a‏ وضعیت کارگران است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ٩۳‏ قطب اهواز) 
گزینه 1 سازمان غذا و کشاورزی 
گزینه 2 صندوق ملل sly‏ توسعه 
کزینه 3 گروه Bb‏ جهانی 
گزینه 4 سازمان بین‌المللی کار 


=) 


کدامیک از سازمان‌های بین‌المللی زیر در توسعه‌ی روستایی و بهبود تغذیه و امنیت غذا فعالیت می‌نمایند؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب همدان/دندان پزشکی شهریور 
۴ قطب کرمان) 

گزینه 1 یونیسف 

گزینه 2 فائو 

گزینه 3 یونسکو 

گزینه 4 SL‏ جهانی 


نمایش پاسخ 


Y 

کدامیک از سازمان‌های زیر هدایت و هماهنگی اقدامات بین‌المللی برای محافظت از آوارگان جهان و حل مشکلات آن‌ها را به عهده دارد؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب 
مشهد) 

کزینه 1 گروه Bb‏ جهانی 

گرینه 2 ادار‌ی کمیساریای Sle‏ ملل متحد 

گزینه 3 برنامه‌ی عمران ملل متحد 


گزینه 4 سازمان بین‌المللی تجارت 


نمایش پاسخ 


0 


تمام گزینه‌های زیر از مسئولیت‌های سازمان جهانی بهداشت است بجز: (پزشکی شهریور ۹۴- قطب مشهد) 
گزینه 1 ارتقای وضعیت بهداشت و تغذیه 
گزینه 2 ارائه‌ی خدمات بهداشتی با هزینه‌ی کم 
گزینه 3 ترویج و هدایت پژوهش‌های سلامت 
گزینه 4 ایجاد انگیزه برای ریشه‌کنی و کنترل بیماری‌ها 


نمایش پاسخ 


— 


کنترل کیفیت داروها.؛ فرآورده‌های بیولوژیک و واکسن از وظایف کدامیک از سازمان‌های بین‌المللی زیر است؟ (پزشکی اسفند 90- قطب تبریز) 
گزینه 1 کمیسیون مشترک ارزیابی فرآورده‌های دارویی و غذایی ملل 
گزینه 2 سازمان غذا و داروی جهانی 
گزینه 3 سازمان یونیسف 


گزینه 4 سازمان جهانی بهداشت 


=) 


Denon 


کدامیک از سازمان‌های زیر در مجموعه‌ی سازمان ملل در زمینه‌ی کمک ay‏ پناهندگان فعالیت می‌نمایند؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب همدان) 
UNFDA 1 «x35‏ 

UNDP 2 «55 

UNICEF 3 گرینه‎ 

UNHCR 4 «55 


> 

کدام مورد از موارد زیر در حوزه‌ی کمک‌های سازمان بهداشت جهانی ay‏ کشورها نیست؟ (دندان‌پزشکی اسفند 10- قطب همدان) 
گزینه 1 کمک ay‏ برنامه‌های پژوهشی کاربردی 

گزینه 2 سیاست‌گذاری در سیستم سلامت 


کزینه 3 تأمین لوازم و تجهیزات اساسی برنامه‌ها 
گزینه 4 کمک ay‏ تبادل اطلاعات در زمینه‌ی مسائل پزشکی 


wv 
مجموعه خدماتی آموزشی- بهزیستی خانواده و کودک تغذیه و بهداشت کودکان از وظایف کدمیک از سازمان‌های زیر است؟ (پزشکی اسفند 90- قطب زنجان)‎ 
گزینه 1 کشاورزی و غذا‎ 

گزینه 2 Sb‏ جهانی 

گزینه 3 یونیسف 


گزینه 4 جهانی بهداشت 


ج‌ 
کدامیک از سازمان‌های بین‌المللی زیر در مورد سلامتی شاغلین و شرایط محیط کار نقش آفرینی می‌کند؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اصفهان) 


WHO 1 کرینه‎ 
UNESCO 2 گزینه‎ 


FAO 3 گزینه‎ 
ILO 4 گزینه‎ 

aay gals 
=) 


0 


کدامیک از موارد yd‏ جزء وظایف اصلی اداره‌ی کمیساریای عالی ملل متحد است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب آزاد) 


گزینه 1 محافظت از آوارگان جهان و حل مشکلات آن‌ها 
گزینه 2 کمک به توسعه‌ی کامل‌تر منابع انسانی و طبیعی در کشورهای فقیرتر 
گزینه 3 مشارکت در Abo‏ و امنیت جهان از طریق همکاری در سطح بین‌الملل در زمینه‌ی آموزش فرهنگ و ارتباطات 
گزینه 4 اجرای عهدنامه‌ی Bio‏ تهیه. مصرف. تولید و ذخیره‌ی سلاح‌های شیمیایی و انهدام 
نمایش پاسخ 
الف 
تا نتفای رال را نا ار بت رارصا ای وا ها ONG‏ تا تا vey ey‏ ی ار اه 
۵ قطب آزاد/پزشکی اسفند ۹۶ قطب زنجان/دندان پزشکی اسفند ۹۶ قطب دانشگاه آزاد/پزشکی اسفند ۹۷ قطب همدان) 
گزینه 1 بنیاد سازمان ملل متحد برای فعالیت‌های جمعیتی 
گزینه 2 سازمان بین‌المللی کار 
گزینه 3 سازمان بهداشت جهانی 
گزینه 4 سازمان آموزشی. علمی و فرهنگی ملل متحد 
نمایش پاسخ 
۹ 


و 


جمهوری اسلامی ایران در کدام منطقه‌ی WHO‏ قرار دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب شمال) 


AFRO 1 گزینه‎ 
AMRO 2 گزینه‎ 
EURO 3 گزینه‎ 
EMRO 4 گزینه‎ 
نس‎ ules 
> 


Solan 


wll‏ جزء کدامیک از مناطق سازمان جهانی بهداشت است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب شمال) 


گزینه 1 آسیای جنوب شرقی 
گزینه 2 غرب اقیانوس ell‏ 
گزینه 3 مدیترانه‌ی شرقی 


گزینه 4 ارویا 


E 
قطب اهواز)‎ -٩۴ منطقه‌ی سازمان جهانی سلامت قرار می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی شهریور‎ plas ایران در‎ 
گزینه 1 آسیای جنوب غرب‎ 
گزینه 2 غرب اقیانوس آرام‎ 
گزینه 3 آسیای جنوب شرق‎ 
گزینه 4 مدیترانه شرقی‎ 


نمایش پاسخ 
)= 


وال 5 


کدامیک از سازمان‌های فراملی زیر در توسعه‌ی سلامت ایران نقش کم‌تری دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب آزاد) 


کرینه 1 UNESCO‏ 
گزینه 2 UNICEF‏ 
کرینه 3 UNFPA‏ 
WHO 4 an 55‏ 
نمایش پاسخ 
الف 


0 


«احترام a‏ حقوق اساسی آوارگان از alee‏ حفظ حق پناهندگی و wre‏ بازگشت اجباری آن‌ها به کشوری که امکان شکنجه و آزار در آن وجود دارد» از وظایف کدامیک از 
سازمان‌های فراملی است؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب شمال, اصفهان و کرمان) 


گزینه 1 صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF)‏ 
کزینه 2 کمیساریای Sle‏ پناهندگان (UNHCR)‏ 
گزینه 3 برنامه‌ی عمران ملل متحد (UNHCR)‏ 
aus‏ 4 سازمان بین‌المللی کار (ILO)‏ 


rad 

وظیفه‌ی هدایت و هماهنگی اقدامات بین‌المللی برای محافظت از آوارگان جهان و Jo‏ مشکلات آن‌ها برعهده‌ی کدامیک از سازمان‌های زیر است؟ (پزشکی اسفند 9 
قطب اهواز/پزشکی شهریور AW‏ قطب مشهد) 

UNEP 1 گرینه‎ 

UNHCR 2 گرینه‎ 

WHO 3 گزینه‎ 

UNDP 4 گرینه‎ 


نمایش پاسخ 


vu 

plas‏ سازمان بین‌المللی زیر عهده‌دار مسئولیت برنامه‌های سلامت کودکان است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب شمال, اصفهان و کرمان) 
کرینه 1 UNFPA‏ 

FAO 2 گزینه‎ 


UNESCO 3 گرینه‎ 
UNICEF 4 گزینه‎ 


=) 


کدامیک از سازمان‌ها و صندوق‌های فراملی زیر به صورت غیر مستقیم با سلامت در ارتباط هستند؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان /پزشکی اسفند ٩۷‏ _ قطب 
شمال) 

کزینه 1 صندوق کودکان ملل UNICEF serio‏ 

55« 2 سازمان Gale‏ آموزشی فرهنگی ملل متحد UNESCO‏ 

گزینه 3 صندوق جمعیت ملل متحد UNFPA‏ 

کزینه 4 سازمان بین‌المللی کار ILO‏ 


نمایش پاسخ 


)> 
ارتقای آگاهی, توانمندسازی» کمک جهت حل معضلات جمعیتی از وظایف کدام سازمان بین‌المللی است؟ (پزشکی شهریور -AV‏ قطب شمال) 
گزینه 1 صندوق کودکان ملل متحد UNICEF‏ 
گزینه 72 صندوق جمعیت ملل متحد UNFPA‏ 
گزینه 3 سازمان جهانی بهداشت WHO‏ 


گزینه 4 سازمان بین‌المللی کار ILO‏ 


الف 
کدامیک از سازمان‌ها و برنامه‌های زیر a)‏ طور مستقیم در توسعه‌ی سلامت نقش دارند؟ (پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب شیراز/پزشکی اسفند AV‏ قطب اصفهان و تهران) 
گزینه 1 برنامه‌ی محیطزیست lo‏ متحد 
گزینه 2 گروه SL‏ جهانی 
گزینه 3 صندوق کودکان ملل متحد 


گزینه 4 سازمان بین‌المللی کار 


کشور ایران در کدام منطقه از مناطق ۶ گانه معرفی شده WHO‏ قرار می‌گیرد و وضعیت مرگ و مير کودکان زیر ۵ سال در آن چگونه است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب 
گزینه 1 -EMRO‏ بسیار پایین 

owl -EMRO 2 گزینه‎ 

owl بسیار‎ -AMRO 3 گزینه‎ 

owl -AMRO 4 گرینه‎ 


ب‌ 
در مورد نقش و اهداف سازمان‌های بین‌المللی» کدام جمله صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان) 

گزینه 1 ارتقای عدالت اجتماعی و حفظ حقوق انسانی کارگر» از اهداف سازمان آموزشی alle‏ فرهنگی ملل متحد cul UNESCO‏ 

گزینه 2 مبارزه با فقر 9 گرسنگی از طریق ترویج کشاورزی و بهبود تغذیه 9 پیگیری امنیت غذا از اهداف سازمان غذا 9 کشاورزی ملل متحد FAO‏ است. 
گزینه 3 رعایت عدالت اجتماعی در تذوین سیاست‌ها و برنامه‌های مربوط به کودکان از اهداف سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد UNESCO‏ است. 
کزینه 4 آگاه‌سازی و ظرفیت‌سازی Gly‏ پاسخ‌گویی به نیازهای جمعیت و تنظیم خانواده از مسئولیت‌های صندوق کودکان ملل متحد UNESCO‏ است 


خی تست 


vu 
سازمان زیر است؟ (دندان‌پزشکی شهرپور ۷- قطب شمال)‎ plas مواد بیولوژیک 9 فرآورده‌های دامی. از وظایف‎ ic نعیین استانداردهای بین‌المللی برای‎ 
FAO گزینه 1 غذا و کشاورزی ملل متحد‎ 
WEP برنامفی غذایی جهانن‎ 2 aust 
WHO گزینه 3 بهداشت جهانی‎ 
WTO گزینه 4 بین‌المللی تجارت‎ 
تمایش پاسخ‎ 


eee‏ ی دم 
کی اسب مارد وم 


کدامیک از سازمان‌های زیر مستقیماً در توسعه‌ی سلامت نقش دارند؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب مشهد) 


گزینه 7 سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد 
گزینه 2 سازمان آموزشی. علمی و فرهنگی ملل متحد 
گزینه 3 سازمان بین‌المللی کار 
گزینه 4 سازمان بین‌المللی تجارت 
تمایش پاسخ 
ب 
رسیدگی به امور فنی و بررسی بودجه سازمان بهداشت جهانی توسط کدام مورد زیر انجام می‌شود؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب شیراز) 
گزینه 1 شورای بهداشت جهانی 
گزینه 2 کمیته‌ی فنی 
کزینه 3 ole‏ اجرایی 
گزینه 4 دبیرخانه 
تمایش پاسخ 
ج. obo‏ اجرایی سازمان بهداشت جهانی رسیدگی به امور فنی و بررسی بودجه را برعهده دارد. 
یک سازمان‌ها و صندوق‌های بین‌المللی» با هدف کاهش فقر در سراسر جهان از طریق تقویت اقتصاد ملت‌های فقیر پایه‌ریزی شده است؟ (پزشکی اسفند VW‏ قطب 
زنجان) 
گزینه 1 سازمان عمران ملل متحد 
گزینه 2 سازمان جهانی بهداشت 
گزینه 3 SL‏ جهانی 


گزینه 4 سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد 


ج. Sb‏ جهانی بر روی مسائل اقتصادی و فقر جهانی کار می‌کند. 


وظیفه‌ی کدامیک از سازمان‌های بین‌المللی مشارکت در برقراری صلح و امنیت جهانی از طریق آموزش علم و فرهنگ و ارتباطات است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک 
شهریور ۹۸- قطب اهواز) 
گزینه | یونیسف 
گزینه 2 سازمان جهانی بهداشت 
گزینه 3 یونسکو 
گزینه 4 سازمان بین‌المللی کار 
نمی پا 
ج / یونیسف مسئول حمایت از حقوق کودکان و یونسکو در صلح و امنیت جهانی نقش دارد. 
کدامیک از سازمان‌های بین‌المللی زیر کشورهای در حال توسعه را در برنامه‌های مربوط به بهداشت باروری و جمعیتی» ul‏ می‌نماید؟ (پزشکی ریفرم شهریور “AA‏ 
قطب تهران) 
گرینه 1 UNDP‏ 
کرینه 2 UNESCO‏ 
گرینه 3 UNFPA‏ 
کرینه 4 UNICEF‏ 
27 
ج / صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA)‏ وظیفه‌ی تنظیم خانواده و بهداشت باروری را برعهده دارد. 
بهبود وضعیت بهداشت باروری و eel‏ حقوق باروری برای کلیه‌ی افراد از اهداف elas‏ سازمان بین‌المللی زیر است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شمال) 
گزینه 1 سازمان جهانی بهداشت (WHO)‏ 
گرینه 2 صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF)‏ 
گزینه 3 صندوق جمعیت ملل متحد (UNEPA)‏ 
کرینه 4 سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد (UNESCO)‏ 
2 
ج / صندوق جمعیت lo‏ متحد (UNFPA)‏ وظیفه‌ی تنظیم خانواده و بهداشت باروری را برعهده دارد. 
ارتقاء سطح آگاهی کشورها در مورد مشکلات مربوط a)‏ جمعیت و راهکارهای مقابله با آن‌ها وظیفه‌ی کدام سازمان است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و 


مشهد) (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب همدان) 


ese Sigs سانجا‎ teak 
گزینه 2 صندوق کودکان ملل متحد‎ 
گزینه 3 صندوق جمعیت ملل متحد‎ 
گزینه 4 سازمان آموزشی- علمی- فرهنگی ملل متحد‎ 
نمایش پاسخ‎ 
وظیفه‌ی تنظیم خانواده و بهداشت باروری را برعهده دارد.‎ (UNFPA) ج / صندوق جمعیت ملل متحد‎ 


وال 591 


کدامیک از سازمان‌های فراملی زیر در توسعه‌ی سلامت در ایران نقش نداشته است؟ (یزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز) 
گزینه 1 سازمان بین‌المللی کار ILO‏ 
گزینه 2 صندوق کودکان ملل متحد UNICEF‏ 
گزینه 3 صندوق جمعیت ملل متحد UNFPA‏ 
گزینه 4 سازمان بهداشت جهانی WHO‏ 
نمایش پاسخ 
ج / صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA)‏ وظیفه‌ی تنظیم خانواده و بهداشت باروری را برعهده دارد. این سازمان در توسعه‌ی سلامت در ایران نقش نداشته است. 
کدامیک از موارد زیر از وظایف دبیرخانه‌ی سازمان جهانی بهداشت است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب آزاد) 
گزینه 1 تعبین سیاست‌ها و برنامه‌های بین‌المللی بهداشت 
گزینه 2 تصویب بودجه مورد نیاز برای سال آینده 
گزینه 3 تصویب و جهت دادن ay‏ تصمیمات و سیاست‌های مجمع 


گزینه 4 حمایت از دولت‌های عضو از نظر فنی و مدیریتی در زمینه‌ی برنامه‌های توسعه‌ی بهداشتی 


نمایش پاسخ 


برای برآورده شدن نیازهای بهداشتی ویژه در مناطق مختلف جهان. سازمان جهانی بهداشت (WHO)‏ چند سازمان منطقه‌ای تا کرده است؟ (دندان‌پزشکی شهر 992 
۸- قطب شیراز) 


گزینه 1 ۵ 

گزینه 2 ۶ 

گزینه 3 ۷ 

A 4 گزینه‎ 

نمایش پاسخ 

ب. ازون سوالا! WHO‏ شیش تا دفتر منطقه‌ای داره آفریقا. آمریکاء مدیترانه‌ی شرقی, shay)‏ جنوب شرق آسیاء و غرب اقیانوسیه 


نظام ارائه خدمات بهداشتی در ایران a> a‏ صورت است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب اهواز) 


گزینه 2 دولتی 


گزینه 3 بیمه‌ای 


د؟ اینم سوال قرنی gle‏ بود 
کدام‌یک از سازمان‌ها یا برنامه‌های lo‏ متحد مستقیما در توسعه سلامت نقش دارند؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 
کزینه 1 سازمان آموزشی» علمی 9 فرهنگی ملل متحد 
گزینه 2 سازمان gic‏ سلاح‌های شیمیایی 
day‏ بر زاس dps lb‏ 
گزینه 4 برنامه محیط زیست 
تمایش پاسخ 

الف سازمان آموزشی. علمی و فرهنگی ملل متحد در توسعه سلامت نقش دارند. 

کدام‌یک از گزینه‌های زیر در مورد اجزای عینی و ذهنی بهزیستی صحیح است؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 
گزینه 1 سطح زندگی به معنی درک فرد از وضعیت و معیارهای رفاه روانی و جسمی و اجتماعی است. 

گزینه 2 استانداردهای زندگی به عنوان یکی از اجزای ذهنی بهزیستی و در برگیرنده وضعیت اشتغال و آموزش است. 

گزینه 3 از مقایسه درآمد ناخالص سرانه (GNP)‏ در تعیین گستردگی نابرابری‌های استانداردهای زندگی بین جوامع استفاده می‌شود. 

گزینه 4 سطح زندگی فرد را می توان با سنجش و ارزشیابی احساسات ذهنی فرد از رضایت درباره سلامت» آموزش و تامین‌اجتماعی ارزیابی کرد. 


نمایش پاسخ 


ای ان ی ای ای ib‏ کات pa}‏ & عءاس ایا 

a —‏ — ی رب ed ae‏ رو ۱۳ 
سطنیستت- aa “eI CLK yea ti! mes‏ 
15 ریشه‌کنی فلج اطفال 
گزینه 2 مقابله با پيامدهاي گذر دموگرافيك و گذر اپيدميولوژيك 
گزینه 3 اصلاحات در نظام اطلاع‌رسانی سلامت 

BUEN 

ب / مقابله با پيامدهاي گذر دموگرافيك و گذر اپيدميولوژيك. از مهم‌ترین جهات راهبردي همكاري سازمان بهداشت جهانی با ایران است. 


کلیات بهداشت محیط 
تعداد:۴۵ 
درجه سختی:آسان 
نکات:۱- در صورت نبود اب لازم جهت شستوشو بیماری تراخم محتمل است ۲- شیسنتوزوما قسمتی از زندگیش در اب است و باعث بیماری ميشد. 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


ال 1 


Yanet‏ آتستقال نک اد ار 
گزینه 2 آمیبیازیس 
گزینه 3 الفانتیازیس 


گزینه 4 ووشریازیس 


الف 


سول 2 


گزینه 2 مسمومیت ماهی اسکومبروئید 


Water Borne 1 گزینه‎ 
Water Washed 2 گزینه‎ 
Water Base 3 گزینه‎ 


Water Related Insect 4 گزینه‎ 


Water Borne 1 گزینه‎ 
Water Washed 2 گزینه‎ 
Water Base 3 au 55 


Water Related Insect 4 گزینه‎ 


> 


گزینه 1 مالارپا 


گزینه 3 حصبه 


گزینه 4 شیستوزومیازیس 


گزینه 2 مالاریا 
کزینه 3 شیستوزومیازیس 


گزینه 4 وبا 


Wot er base € 
سس‎ 


سول 9 


گزینه 1 بیماری‌های منتقله توسط vl‏ 


گزینه 3 بیماری‌های که آب در چرخه‌ی انتقال آن‌ها نقش دارد. 
گزینه 4 بیماری‌های منتقله a‏ وسیله‌ی حشرات ناقل مرتبط با آب 


الف 


سول 9 


گزینه 1 دی‌اکسید گوگرد- دود- ذرات معلق 

گزینه 2 منواکسیدکرین- ذرات معلق- سرب 

ange‏ 2 دیا کسید گو گرد اکسیدهای ارت ذرات معلق 
گزینه 4 منواکسیدکربن- دود- اکسیدهای ازت 


سوال 11 


گزینه 1 منیزیم 
گزینه 2 کلسیم 
گزینه 3 سدیم 
کزینه 4 آلومینیوم 


ت 


سوال 14 


سوال 16 


تال 17 


گزینه 1 کنترل مواد زائد خطرناک 
گزینه 2 بهداشت 9 ایمنی فرآورده‌های غذایی 
گزینه 3 پیشگیری از حوادث ناشی از کار 


گزینه 4 تصفیه و دفع فاضلاب‌ها 


é 


سوال 18 


گزینه 1 برنامه‌ریزی و آموزش 
گزینه 7 علوم عمومی 
گزینه 3 ارتباطات و آموزش 


گزینه 4 آب و فاضلاب 


=) 


سوال 19 


یر شتآ 1۳ 
aus‏ 2 گروه کلیفرم 


نمایش پاسخ 


برای گندزدایی آب با کلر کدامیک از موارد زیر را مدنظر قرار نمی‌دهید؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد) 
گزینه 1 آب مورد گندزدایی نیازی نیست که Blo‏ و بدون کدورت باشد. 
گزینه 2 زمان تماس حداقل Pe‏ دقیقه برای از بین بردن زیستوراک‌های حساس 
گرینه 3 مقدار کلر باقی‌مانده پس از یک ساعت از کلرزنی باید ۱ میلی‌گرم در لیتر باشد. 


گزینه 4 مقدار کلر باقی‌مانده در همه‌گیری‌ها ۲ میلی‌گرم توصیه می‌شود. 


ب 
بهترین مزیت NS‏ جهت ضد عفونی کردن آب کدام است؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب شیراز و همدان) 
گزینه 1 خاصیت ابقایی کلر آزاد باقی‌مانده 

گزینه 2 ارزان بودن 

گزینه 3 در دسترس بودن 


الف 
مهم‌ترین خاصیت IS‏ جهت گندزدایی در آب کدام گزینه است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز) 
کزینه 1 در دسترس بودن 
گزینه 2 فاز ابقایی آن 
کزینه 3 اثر بر تخم انگل‌ها 
گزینه 4 آثر بر کیست زیاردیا 
نمایش پاسخ 
= 
کدامیک از عوامل بیماریزای زیر پایداری طولانی‌تری در آب آشامینی دارند؟ (پزشکی شهریور 90- قطب اهواز) 
aus‏ 1 شالفونلا ecb‏ 
گزینه 2 ویبریو IS‏ 
گزینه 3 لپتوسپیرا 
گزینه 4 اشرشیاکولی پاتوژنیک 


a 


اگر مقدار املاح در آب آشامیدنی یک منطقه‌ی ۲۵۸۵۰ میلی‌گرم در لیتر باشد سختی این آب در چه حدی قرار دارد؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شمال) 
گزینه 1 سبک 

گزینه 72 سخت 

گزینه 3 سختی متوسط 

گزینه 4 خیلی سخت 


كت 


وال و 


در مورد سختی آب plod‏ گزینه‌ها زیر صحیح است بچز: (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب همدان) 


گزینه 2 ضرر پزشکی سختی OT‏ بیش‌تر از ضرر اقتصادی آن است. 


گزینه 4 اگر مقدار زیادی vl‏ برای کف کردن صابون لازم باشد. آن vl‏ را سخت گویند. 


گژیته 1 کندزدایبی 


گزینه 2 انعقاد و لخته‌سازی 


سوال 29 


گزینه 1 کنترل عامل و Brio‏ 
گزینه 2 کنترل نحوه‌ی انتقال 
گزینه 3 کنترل حساسیت افراد 
گزینه 4 کنترل فرآیند 


الف. عدم پوشش در سیب سبز 


گزینه 1 برنج پخته و سرخ شده 


گزینه 2 آب آلوده 
کزینه 3 فرآورده‌های لبنی آلوده 


گزینه 4 گوشت نيخته 


الف 


alien 


کدامیک از گزینه‌های زیر در فرآیند ابتلای انسان به بیماری‌های که محیط در آن‌ها نقش دارد جزء ۳ رکن اساسی نیست؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز) 


ee ae se ee‏ یت 
گزینه 1 ژنتیک 
گزینه 2 حساسیت فردی 
گزینه 3 Brio‏ 
گزینه 4 نحوه‌ی انتقال 
نمایش پاسخ 


= و که رال سردم 


انتقال کدامیک از بیماری‌های زیر به ترتیب از طریق هواء آب آشامیدنی و جوندگان صورت می‌گیرد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب مشهد) 


کزینه 1 آبله‌مرغان» بروسلوز هپاتیت ۶ 
گزینه 3 تیفوس» شیگلوز؛ طاعون 


گزینه 4 مننژیت» شاگاس, بروسلوز 


تس 


وال 22 


بیماری حصبه جزء plas‏ گروه از بیماری‌های مرتبط با اب است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب همدان) 


گزینه 1 بیماری‌های که آب در چرخه‌ی JU!‏ آن‌ها نقش دارد 
گزینه 2 بیماری‌های منتقله a)‏ وسیله‌ی حشرات ناقل مرتبط با آب 
گزینه 3 بیماری‌های ناشی از ode‏ شستشوی AS‏ 
گزینه 4 بیماری‌هایی که عامل اصلی آن در ST‏ بوده و از طریق ab‏ به انسان منتقل می‌شوند 
2 
> 
عامل Wel‏ بیماری. دوره‌ای از زندگی خود را در بدن ناقل آبزی سپری می‌کند و در گذشته در استان خوزستان شایع بوده است. نام بیماری چیست؟ (پزشکی اسفند “WV‏ 
قطب زنجان) 
گزینه 1 مالاریا 
گزینه 2 شیستوزومیازیس 
گزینه 3 تراخم 
گزینه 4 حصبه 
270 
ب. شیستوزوما نوعی انگل است که دوره‌ای از زندگی خود را در بدن ناقل آبزی سپری می‌کند. 


در کدامیک از عوامل بیماریزای منتقله از oly‏ موادغذایی. انتقال از طریق شیر و فرآورده‌های لبنی غیر بهداشتی» شایع‌تر است؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب شیراز) 
گزینه 1 Clostridium botulinum‏ 
گزینه 2 Listeria monocytogenes‏ 
گزینه 3 Vibrio cholera‏ 
گزینه 4 Trichinella spiralis‏ 
نمایش پاسخ 
ب. از ow‏ این موارد لیستریا بیش‌تر با شیر آلوده همراهی دارد. تریشینلا با گوشت نپخته ارتباط دارد. 


Salon 


کدامیک از موارد زیر از دسته بیماری‌هایی است که آب در چرخه‌ی انتقال آن‌ها (Water based diseases)‏ نقش دارد؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب کرمان) 
leks‏ ات 
گزینه 2 مالارپا 
گزینه 3 شیستوزومیازیس 
گزینه 4 تراخم 
نمایش پاسخ 
ج / شیستوزوما نوعی انگل است که دوره‌ای از زندگی خود را در بدن ناقل آبزی سپری می‌کند. 


aeons 


راه معمول ابتلا به مسمومیت غذایی باسیلوس سرئوس E93)‏ تهوعآور) کدام است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب زنجان) 


گزینه 1 فرآوری ناکافی موادغذایی کنسروی و عرضه شده در بطری 
گزینه 2 فرآورده‌های گوشتی و لبنی آلوده 
کزینه 3 آب آلوده» شیر و فرآورده‌های آن 
گزینه 4 سرمایش ناکافی موادغذایی پخته شده و حرارت ناکافی متعاقب آن 
تاش i‏ 
د/ راه معمول ابتلا a‏ مسمومیت غذایی باسیلوس سرئوس سرمایش ناکافی موادغذایی پخته شده و حرارت ناکافی متعاقب آن است. ناشی از برنج و گوشت خوب پخته 
نشده است. 
مهم‌ترین هدف بهداشت محیط عبارت است از: (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب اهواز) 
گزینه 1 حفظ سلامتی اکوسيستم‌ها 
گزینه 2 مطالعه‌ی کیفیت محیط 
گزینه 3 مطالعه‌ی عوامل محیطی مضر برای سلامتی انسان 
گزینه 4 مطالعه و پژوهش بر روی اکوسیستم‌ها 
تمایش پاسخ 
Ie‏ عازن ات باکت معط petals‏ عوامل محیهان خی پا نی اسان اس 


در طبقه‌بندی بیماری‌های منتقله از col oly‏ کدامیک از بیماری‌های زیر Water Born Disease‏ محسوب می‌شود؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اهواز) 


گزینه 1 شیستوزو میازیس 
گزینه 2 تراخم 

گزینه 3 وبا 

گزینه 4 مالاریا 


ج / وبا و حصبه و 145985 Water Born Disease‏ می‌باشند. 


وال 21 


کدامیک از بیماری‌های زير از طریق جوندگان ay‏ انسان منتقل می‌شود؟ (پزشکی ریفرم شهریور -٩۹۸‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 بروسلوز (بروسلامای تنسیس) 
گزینه 2 سل (لایکوباتدیوم توبرکولوزیس) 
گزینه 3 طاعون (برسینیاسپتیس) 
گزینه 4 تریپشینوز (تریشینلا اسپرالیس) 
=e‏ 
ج / طاعون از طریق موش به انسان منتقل می‌شود. 
مهم‌ترین راهبرد بهداشت محیط در کنترل بیماری‌هاء بر کنترل و حذف در کدام بخش از ساختار زنجیره‌ای اشاعه‌ی بیماری‌ها USE‏ دارد؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک 
شهریور ۹۸- قطب تبریز) 


گزینه 1 Brio‏ 
گزینه 2 نحوه‌ی انتقال 
گزینه 3 حساسیت فرد 
کزینه 4 موانع چندگانه 

نمایش پاسخ 
سس 
«تعطیل کردن رستوران‌ها و اماکن عمومي غيرضروري» براي جلوگيري از گسترش بيماري کووید 19 5G‏ کدام‌یک از اجزاي مدل مثلث در سبب‌شناسي بيماري‌ها را 
نشان مي‌دهد؟ (علوم‌پایه پزشکی دی ۹۹- میان‌دوره) 


گزینه 1 عامل 
گزینه 2 JEL‏ 
گزینه 3 محیط 


گزینه 4 میزبان 


ج «تعطیل کردن رستوران‌ها و اماکن عمومي غيرضروري» براي جلوگيري از گسترش بيماري کووید 19 تاثیر محیط را نشان می‌دهد. 
کدام‌یک از موارد زیر از چالش‌های عمومی بهداشت محیط محسوب می‌شود؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 
گزینه 1 مواد غذایی 

گزینه 72 جمعیت و مسکن 

گزینه 3 آسیب‌های زیست محیطی 


گزینه 4 نگرش حرفه‌ای 


ام تست سس مت 


سوال 45 


کدام‌يك از موارد زیر از چالش‌های تخصصي بهداشت محیط است؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند 99- کشوری) 


کزینه 1 آگاهی از روش‌های ستادی مورد استفاده در برنامه‌های مدیریت بهداشت hire‏ 
گزینه 2 درك مشکلات IS‏ بهداشت محیط و تقدم‌های بهداشتي 
کزینه 3 توانايي تعیین قابلیت پذیرش و انجام اقدامات قانوني 


a5‏ 4 آگاهي از بیماری‌های منتقله توسط مواد غذايي و راه‌های کنترل آن‌ها 


تمایش پاسخ 


مروری بر واژه‌های رایج در بهداشت عمومی 
تعدادسوال :۶۷ 
درجه سختی:متوسط 
نکات:۱-مخزن عفونت :هر شخص حیوان بندپا گیاه و...که عامل عفونی به شکل عادی در آن زندگی و تکثیر کند به طوری که ادامه حیات عامل عفونی ay‏ ان بستگی داشته 
باشد ۲-ایمنی گروهی: مصونیت یک گروه یا جامعه.سه شرط دارد عفونت فقط بین یک گونه باشد۲-ایمنی قوی باشه و۳- به صورت مستقیم و غیر منتقل شود 


۳-بیماری زایی: قدرت ایجاد بیماری یک عامل عفونی 9 Cuvee.)‏ تعداد موارد بیمار شده تقسیم برتعداد موارد عفونت پیدا کرده. 
۴ دوره ی کمون :فاصله زمانی Wy‏ ورود عامل پاتوژن و شروع پاسخ ایمنی بدن. 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


خودآزمایی 
دوره‌ی کمون خارجی (Extrinsic incubation period)‏ مربوط a‏ کدام روش انتقال عفونت است؟ (پزشکی شهریور ٩۳‏ قطب شمال) 
گزینه 1 انتقال توسط وسیله 
Danse‏ انتقال مکانیکی با ناقل 
گزینه 3 انتقال بیولوژیکی 


c 
عفونی اطلاق می‌شود که مبنای آن مقاومت نسبت زیادی از افراد جامعه است؟ (پزشکی‎ ole Sy مقاومت یک گروه از مردم در مقابل هجوم و انتشار‎ a) کدام گزینه‎ 
قطب شمال)‎ -٩۳۲ شهریور‎ 
(Active immunity) کزینه 1 مصونیت فعال‎ 
(Passive immunity) کزینه 2 مصونیت انفعالی‎ 
(Herd immunity) کزینه 3 ایمنی یا مصونیت گروهی‎ 


گرینه 4 ایمن‌سازی نهفته (Latent immunization)‏ 


۹ 


کدامیک از شرایط مهم برقراری ایمنی گروهی نیست؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب همدان) 


کزینه 1 انتقال عامل بیماری (عفونت) تنها بین یک گونه‌ی میزبانی 


گزینه 4 وجود مخزن انسانی عفونت 


د‌ 


مصونیت انفعالی (passive Immunity)‏ در تمام حالات زیر بوجود می‌آید بچز: (دندان‌پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب شمال و اهواز) 


گزینه 1 ابتلا به عفونت‌های بدون علامت 
گزینه 7 مصرف سرم در دوران نقاهت بیماری 
گزینه 3 تزریق سرم حیوان weal‏ 
گرینه 4 انتقال آنتی‌بادی از مادر به جنین 
نمایش پاسخ 

الف 

مصونیت در اثر عفونت طبیعی یا a)‏ طور مصنوعی در اثر تزریق عامل عفونی بیماری کدام است؟ (دندان‌پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب تهران) 
گزینه 1 مصونیت انفعالی Passive Immunity‏ 
گزینه 2 مصونیت فعال Active Immunity‏ 
گزینه 3 مصونیت نهفته Latent Immunity‏ 


کزینه 4 مصونیت گروهی Herd Immunity‏ 


ی 


ایمنی‌سازی نهفته چیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور 90- قطب تهران) 


گزینه 1 مقاومتی است که در اثر عبور پادتن‌های مادری یا a‏ شکل مصنوعی به وجود می‌آید. 
ai, js‏ 3 مقاومتی است که در اثر عفونت طبیعی يا در اثر تزریق عامل عفونی ایجاد می‌شود. 


کزینه 4 فرآیند به وجود آمدن ایمنی در نتیجه یک یا چند عفونت ناآشکار را گویند. 


=) 


مصونیت و مقاومت گروهی در جامعه در مقابل هجوم و انتشار یک بیماری عفونی a>‏ نامیده می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تهران) 
گزینه 1 Herd immunity‏ 
گزینه 2 Passive immunity‏ 
گزینه 3 Latant immunity‏ 
گزینه 4 Transient immunity‏ 
نمایش پاسخ 
الف 


توان یک عامل بیماریزا در ایجاد بیماری آشکار بالینی عبارنست از: (پزشکی شهریور ۹۵- قطب آزاد) 


Infectivity 1 گزینه‎ 
Pathogenicity 2 گزینه‎ 
Virulence 3 گزینه‎ 
Colonization 4 گزینه‎ 


— 


واژه‌ای که برای بیان قدرت ایجاد بیماری یک عامل (زنده) بیمار کننده. بکار می‌رود. کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز) 


Infectiousness 1 گزینه‎ 
Infectivity 2 گزینه‎ 


Virulence 3 گزینه‎ 


Pathogenicity 4 «55 


gloss 7‏ شده تقسیم بر تعداد موارد عفونت پیدا کرده» با plas‏ گزینه همخوانی دارد؟ (پزشکی شهر بور ۵- قطب اهواز) 
گزینه 1 Pathogenecity‏ 

Pathogenesis 2 گزینه‎ 

Virulence 3 گزینه‎ 


Infectivity 4 گزینه‎ 


val 

تعریف «حدت» (Virulence)‏ یک بیماری عفونی کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب اهواز/ پزشکی اسفند ۹۶ _قطب اهواز) 
گزینه 1 شدت ایجاد بیماری در افراد عفونی شده 

گویته 2 قذرث اتتفال بیماری ay‏ سایر آفراد 

گزینه 3 قدرت ایجاد بیماری در خود فرد 

گزینه 4 قدرت تکثیر عامل بیماریزا در بدن 

نمایش پاسخ 

al 

کدام گزینه از راه‌های انتقال مستقیم بیماری‌ها است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب کرمان) 
کزینه 1 گازگرفتن توسط حیوان 
کزینه 2 انتقال از طریق اشیاء 
گزینه 3 انتقال از طریق خون 


al 


کدامیک از گزینه‌های زیر ay‏ قدرت ایجاد بیماری یک عامل عفونی» مانند میکروب سل. اطلاق می‌گردد؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب کرمان) 


گزینه 1 عفونت infection‏ 
گزینه 2 حدت Virulence‏ 
گزینه 3 عفونت‌زایی infectivity‏ 


گزینه 4 بیماری‌زایی Pathogenicity‏ 


=) 


خاصیت یک میکرو ارگانیسم در ایجاد یک بیماری آشکار (موارد بالینی) در افراد مواجهه یافته با عفونت» تعریف کدامیک از واژه‌های زیر است؟ (پزشکی اسفند ٩۴‏ قطب 
کرمان) 
گزینه 1 پاتوژنیسیته یا قدرت بیماری‌زایی 
گزینه 2 ویرولانس یا درجه‌ی قابلیت بیماری‌زایی 
گزینه 3 عفونت‌زایی (Infectivity)‏ 


گزینه 4 میزان سمیت عامل بیماریزا 


val 


قدرت ایجاد بیماری یک le‏ زنده) as‏ نام دارد؟ (یزت اسفند -٩۴‏ قطب ybei‏ 
دیا ۸ z‏ م دارد: (پر هران 


کزینه 1 بیماری‌زایی (Pathogenicity)‏ 
گزینه 2 عفونت‌زایی (Infectivity)‏ 
گزینه 3 حدت بیماری (Virulence)‏ 


کزینه 4 قدرت سرایت (Contagiousness)‏ 


نمایش پاسخ 

الف 

مواجهه با کدامیک از موارد زیر مصونیت غیر فعال (انفعالی) ایجاد می‌کند؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران / دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب اصفهان, تهران و 
کرمان / دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب تهران) 


گزینه 1 سرم گلوبولین انسانی 
گزینه 2 باکتری سل 
گزینه 3 سرم انسانی حاوی آنتی‌بیوتیک 
گزینه 4 ویروس هپاتیت 
نمایش پاسخ 
الف 


فاصله‌ی زمانی ow‏ جهش‌های سلولی ناشی از پرتوها تا ظهور سرطان خون بیانگر کدام گزینه است؟ (پزشکی اسفند -AF‏ قطب تهران) 


گزینه 1 دوره‌ی استقرار (induction period)‏ 
گزینه 2 دوره‌ی کمون (incubation period)‏ 
گزینه 3 دوره‌ی سرایت‌پذیری (communicable period)‏ 


گزینه 4 دوره‌ای بودن دیرپا (secular trend)‏ 


val 


کدامیک از موارد زیر فاصله‌ی زمانی بین شروع Role‏ علیتی یک عامل تا ایجاد اولین نشانه‌های بیماری است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب تهران) 


گزینه 1 دوره‌ی استقرار Induction period‏ 
گزینه 2 دوره‌ی کمون Incubation period‏ 
گزینه 3 دوره‌ی قابلیت سرایت Communicable period‏ 


گزینه 4 دوره‌ای بودن- فصلی Seasonal cyclicity‏ 


val 


ریشه‌کنی بیماری Eradication of Disease‏ یعنی از WH‏ بردن؟ (دندان‌پزشکی شهریور 9- قطب همدان) 


گزینه 1 ناقل بیماری 
گزینه 7 مخزن بیماری 
گزینه 3 Brio‏ بیماری 
گزینه 4 عامل بیماری 
نمایش پاسخ 
51 


مشخصه‌ای از عامل بیماریزا مبنی بر قابلیتش در ورود. بقاء و تکثیر در میزبان چه نامیده می‌شود؟ (پزشکی شهریور -٩۳۲‏ قطب شیراز) 
گزینه 1 infectiousness‏ 
گزینه 2 infectivity‏ 
گزینه 3 pathogenesis‏ 
گزینه 4 pathogenicity‏ 
نمایش پاسخ 
= 


«مشخصه‌ای از بیماری در زمینه‌ی سهولت نسبی انتقال به میزبان‌های دیگر» با کدام گزینه همخوانی دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اهواز) 


گزینه 1 عفونی بودن Infectiousness‏ 
گزینه 2 عفونت‌زایی Infectivity‏ 
گزینه 3 حدت Virulence‏ 


گزینه 4 بیماری‌زایی Pathogenicity‏ 


الف 


2 


قدرت ورود» ادامه‌ی حیات 9 تکثیر عامل بیماریزا در میزبان ly‏ چه می‌نامند؟ (پزشکی اسفند -4٩۳‏ قطب مشهد) 


گزینه 1 بیماری‌زایی Pathogenecity‏ 
کزینه 2 میزان کشندگی Case Fatality Rate‏ 
گزینه 3 شدت بیماری‌زایی Severity‏ 


گزینه 4 عفونت‌زایی Infectivity‏ 


=) 


Donec 


کدام گزینه در رابطه با تعریف واژه‌ی عفونت‌زایی (Infectivity)‏ صحیح است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب تهران) 


گزینه 1 ورود 9 تکامل با تزاید یک عامل عفونت در بدن انسان 

گزینه 2 مشخصه‌ای از بیماری در زمینه‌ی سهولت نسبی انتقال به میزبان‌های دیگر 

گزینه 3 مشخصه‌ای از عامل بیماریزا مبنی بر قابلیتش در ورود. بقاء و تکثیر در میزبان 

کزینه 4 بیماری‌زایی یک عامل که در حالت عادی ay‏ صورت هم‌زیست با میزبان زندگی می‌کند. 
نمایش پاسخ 

ح‌ 


محدودیت فعالیت افراد 9 حیوانات سالمی که در دوره‌ی نهفتگی یک بیماری مسری در معرض آن قرار گرفته‌اند. چه نام دارد؟ (دندان‌پزشکی شهر 392 ۴ قطب شمال) 
گزینه 1 جداسازی 
گزینه 2 قرنطینه 
گزینه 3 گندزدایی 
گزینه 4 کنترل 

تمایش پاسخ 

Y 
قطب تبریز/پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور‎ -٩۴ شخص جانور. شیء یا ماده‌ای که عامل عفونت از آن بلافاصله به یک میزان حساس منتقل می‌شود؟ (پزشکی شهریور‎ 
قطب تبریز)‎ SA 


گزینه 1 میزبان Host‏ 
گزینه 2 منبع 5001۲66 
گزینه 3 مخزن Reservior‏ 
گزینه 4 حامل Carrier‏ 
نمایش پاسخ 
VY‏ 


gets yao‏ ی سک مار eS‏ صاخ ری eps‏ سای see ce IE alley‏ ان ارت Soja) Gel see‏ اس oP GS‏ ان 
گزینه 1 جداسازی 
گزینه 2 قرنطینه 
گزینه 3 مراقبت فعال 
گزینه 4 مراقبت غیر فعال 
تمایش پاسخ 
Y‏ 


Op loa 


در a>‏ مواردی ار جداسازی gt Isolation‏ کنترل بیماری استفاده می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب مشهد) 


گزینه 1 جدا ساختن افراد یا حیوانات از سایرین GE‏ دوران پرودرومال بیماری 
گزینه 2 جدا ساختن افراد يا حیوانات از سایریر/ Gb‏ دوران واگیری بیمار 
گزینه 3 جداساختن افراد یا حیوانات از سایرین Gb‏ دوران نقاحت بیماری 


days‏ جدا ساختن اقراد با حیوانات از سایرین طی دوران علافت‌دار بیماری 


شخص. حیوان و پا شیء که یک عامل عفونی در آن زندگی و تکثیر نموده و به میزبان حساس دیگر منتقل می‌شود. چه نام دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب اهواز/ 
پزشکی شهریور ۹۶ قطب اهواز) 

گزینه 1 منبع بیماری 

گزینه 72 مخزن بیماری 

گزینه 3 میزبان واسط 


گزینه 4 مورد شاخص 


> 


2) Jibex 


اثر تجمعی 99 یا چند عامل بیماریزا در ایجاد بیماری با کدامیک از واژه‌های زیر متناسب است؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب اهواز) 


گزینه 1 پاتوژنیسیته 
گزینه 2 ویرولانس 


گزینه 4 سینرژیسم 


> 
هر شخص. حیوان »بندپا ؛گیاه و غیره که یکی از عوامل عفونی به شکل عادی در آن زندگی و تکثیر می‌کند. به طوری که ادامه‌ی حیات عامل عفونی ay‏ آن بستگی داشته 
باشد چه نام دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب آزاد/پزشکی شهریور۹۶_ قطب شمال) 


گزینه 1 مخزن 
گزینه 2 منبع 

گزینه 3 مظنون 
گزینه 4 محیط 


الف 

به فرد آلوده‌ای که بدون نشان دادن علائم بالینی قدرت انتقال عامل بیماریزا را a‏ سایرین دارد کدام اصطلاح زیر اطلاق می‌شود؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب مشهد) 
گزینه 1 مخزن 

گزینه 2 منبع 

گزینه 3 حامل 

گزینه 4 ناقل 


5 9 rs 
قطب تبریز)‎ ٩۶ هجوم یک عامل بیماریزای عفونی تا ظهور اولین علائم و نشانه‌های بیماری مورد بحث را چه می‌نامند؟ (دندان‌پزشکی اسفند‎ yw فاصله‌ی زمانی‎ 
گزینه 1 دوره‌ی کمون‎ 
گزینه 2 دوره‌ی قابلیت سرایت‎ 
گزینه 3 دوره‌ی استقرار‎ 
گزینه 4 دوره‌ی بیماریزایی‎ 


نمایش پاسخ 


الف 
تمام موارد زیر درباره‌ی مصونیت گروهی (Herd immunity)‏ صحیح است بجز:_(پزشکی اسفند -9F‏ قطب تهران) 


گزینه 1 هرچه Wil‏ به بیماری افزایش یابد. مصونیت گروهی بیش‌تر می‌شود 
گزینه 2 در پیشگیری از بیماری IIIS‏ مصونیت گروهی اثری ندارد. 
گزینه 3 مصونیتی است که فراتر از مصونیت افراد دارای ایمنی با واکسیناسیون os‏ می‌کند. 


کزینه 4 مصونیتی است که با ابتلا به بیماری‌های تحت بالینی (Subclinical)‏ ارتباطی ندارد. 


eee 


وال 34 


تمام موارد زیر در مورد مصونیت گروهی (Herd Immunity)‏ صحیح است. بجز: (پزشکی اسفند 90- قطب تهران) 


کزینه 1 با انجام واکسیناسیون بیماری موردنظر ارتباطی ندارد. 
گزینه 2 نوعی ایمنی فعال ay‏ شمار می‌رود. 
گزینه 3 بعد از اپیدمی بیماری مورد نظر افزایش می‌یابد. 


val 


سوال 35 


فاصله‌ی زمانی yu‏ حمله یک ارگانیزم و ظهور علائم بیماری a>‏ نامیده می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان) 


گزینه 1 دوره‌ی کمون 

گزینه 2 دوره‌ی سرایت 

گزینه 3 دوره‌ی پنهان 

گزینه 4 زمان تجدید نسل 

نمایش پاسخ 

call 

ورود و تکامل یا تکثیر یک عامل عفونی به بدن انسان یا حیوان a>‏ نامیده می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور -٩۷‏ مشترک کشوری / دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ مشترک 
کشوری) 
گزینه 1 Infection‏ 
گزینه 2 Infectivity‏ 
گزینه 3 Infectiousness‏ 


Disease 4 گزینه‎ 


val 


توا 07 


فاصله‌ی زمانی بین ورود عامل بیماریزای عفونی و پاسخ ایمنی قابل اندازه‌گیری را a>‏ می‌نامند؟ (دندان‌پزشکی شهریور -٩۹۷‏ قطب همدان) 


گزینه 1 دوره‌ی کمون بیماری 
گزینه 2 دوره‌ی کمون عفونت 
گزینه 3 دوره‌ی کمون خارجی 
گزینه 4 دوره‌ی نهفتگی 


اب 


شا 30 


کاهش انتقال بیماری در جامعه a‏ سطح بسیار پایینی که از قبل تعیین شده باشد را چه می‌گویند؟ (دندان‌پزشکی شهریور و اسفند ۹۷- قطب همدان) 


گزینه 1 مهار 
گزینه 2 ریشه‌کنی 
گزینه 4 مبارزه 


نمایش پاسخ 


ج. حذف eradication}‏ » نتقال ay‏ بیماری در جامعه‌ست. ay‏ مرحله قبل از ریشه‌کنی 


تمام گزینه‌های زیر در مورد موارد تحت بالینی (subclinical)‏ ابتلا a‏ بیماری‌ها صحیح است. بجز: (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان) 
گزینه 1 ابتلا به موارد تحت بالینی بیماری نقش ogo‏ در تداوم زنجیره‌ی چرخش عفونت در جامعه ایفاء می‌نماید. 
گزینه 2 این موارد از بیماری تنها با تست‌های آزمایشگاهی قابل تشخیص‌اند. 


گزینه 3 در بسیاری از بیماری‌های عفونی موارد بدون علائم بالینی بیماری» به مصونیت منجر می‌شود. 
گزینه 4 میزبان wel‏ نوع ابتلاء بیماری را به دیگران منتقل نمی‌کند. 


=) 


سوال 40 


رشد و تکثیر شپش تن در سطح بدن با کدام واژه معرفی می‌گردد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب مشهد) 


گزینه 1 Infection‏ 
گزینه 2 Disease‏ 
گزینه 3 Infestation‏ 
گزینه 4 Induction‏ 
نمایش پاسخ 
۹ 
عفونتی که در بیمار مراجعه کننده a)‏ بیمارستان هنگام مراجعه ay‏ آن مبتلا نبوده و در دوره‌ی کمون Ul‏ نیز قرار ندارد. تعریف کدامیک از عبارت‌های زیر است؟ (پزشکی 
اسفند -٩۷‏ قطب اهواز) 


گزینه 1 Notifiable Disease‏ 
گزینه 2 Infectious Disease‏ 
گزینه 3 Nosocom ial Infection‏ 
گزینه 4 Infectious Agent‏ 
نمایش پاسخ 
ج. a, Nosocom ial Infection‏ عفونتی گفته می‌شود که فرد در بیمارستان و به دلیل بستری شدن خود به آن مبتلا می‌شود. 


میزبانی که انگل در بدن آن به بلوغ می‌رسد و يا مراحل جنسی خود را می‌گذراند. چه نامیده می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب اصفهان. تهران و کرمان) 


گزینه 1 قطعی 
گزینه 2 ترابر (ناقل) 
گزینه 3 ثانویه 
گزینه 4 واسطه‌ای 
نمایش پاسخ 
الف. مرحله‌ی جنسی در بدن میزبان hel‏ و مرحله‌ی sal‏ جنسی در UY‏ میزبان واسط انجام می‌شود. 


کدام عبارت در مورد دوره‌ی کمون (نهفتگی) درست است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور -٩۹۸‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 فاصله‌ی زمانی Ow‏ هجوم یک عامل بیماریزای عفونی تا زمان بهبودی بیماری موردنظر 
گزینه 2 فاصله‌ی زمانی بین هجوم یک عامل بیماریزای عفونی تا ظهور اولین ible‏ و نشانه‌های بیماری مورد بحث 
گزینه 3 فاصله‌ی زمانی Ue‏ ورود عامل عفونی و انتقال ole‏ عفونی به فردی دیگر 
گزینه 4 فاصله‌ی زمانی بین هجوم یک عامل عفونی و همه‌گیر شدن بیماری ناشی از آن ole‏ عفونی 
تمایش پاسخ 
ب / فاصله‌ی زمانی Ow‏ هجوم یک عامل بیماریزای عفونی تا ظهور اولین علائم و نشانه‌های بیماری را دوره‌ی کمون یا نهفتگی گویند. 


ایمنی فعال (Active Immunity)‏ از a>‏ راه‌هایی در انسان ایجاد نمی‌شود؟ (پزشکی کلاسیک شهریور -9A‏ قطب آزاد) 


ans‏ 1 عفونت طبیعی با نشانه‌های بالینی 
گزینه 2 عفونت طبیعی yor‏ نشانه‌های بالینی 
گزینه 3 عفونت مصنوعی از طریق واکسن 


گزینه 4 عفونت مصنوعی با تزریق پادتن 


د/ایمنی فعال یا از طریق واکسن یا از طریق بیمار شدن ایجاد می‌شود. 
در اپیدمیولوژی بیماری‌های عفونی» نسبت موارد مبتلا شده ay‏ یک بیماری به موارد عفونت adh‏ با آن بیماری» مبین کدامیک از واژه‌های زیر است؟ (پزشکی ریفرم و 
کلاسیک شهریور -9A‏ قطب اهواز) 


گزینه 1 بیماری‌زایی 
گزینه 2 عفونت‌زایی 
گزینه 3 عفونی بودن 
گزینه 4 حدت 
نمایش پاسخ 
الف / بیماریزایی برای بیان قدرت ایجاد بیماری یک عامل jloy‏ کننده به کار می‌رود و به معنای نسبت موارد Wino‏ شده ay‏ یک بیماری a‏ موارد عفونت يافته با آن بیماری 


سوال 46 


plas‏ بیماری غیر بالینی زیر را تحت بالینی Subclinical‏ در نظر می‌گیرید؟ (پزشکی ریفرم شهریور -9A‏ قطب زنجان) 
گزینه 1 در حال پیشرفت ay‏ سمت بیماری بالینی است. 
گزینه 2 در جهت آشکار شدن بالینی پیش نمی‌رود. 
کزینه 3 هیچ‌گونه تکثیر فعال عامل بیماریزا رخ نمی‌دهد. 
گزینه 4 شواهد ناخوشی بالینی عفونت وجود ندارد. 
نمایش پاسخ 
ب / بیماری‌ای که در جهت آشکار شدن بالینی پیش نمی‌رود را تحت Gb‏ می‌گویند. 


“AA نوع کنترل بیماری در برنامه‌ی راهبردی بهداشت محیط است؟ (پزشکی ریفرم شهریور‎ plas چپ جزء‎ ay مسکن مناسب و کنترل آلودگی هوا به ترتیب از راست‎ Koll 
قطب شمال)‎ 


کته ۱ gangs aida‏ اتتقال 
گزینه 2 منبع- حساسیت فرد 
گزینه 3 نحوه‌ی انتقال- حساسیت فرد 
گزینه 4 نحوه‌ی انتقال- منبع 
نمایش پاسخ 
الف / تأمین مسکن مناسب و کنترل آلودگی هوا به ترتیب جزء منبع- نحوه‌ی انتقال در کنترل بیماری می‌باشند. 


کدامیک از موارد زیر جزء شرایط برقراری ایمنی گروهی (Herd immunity)‏ محسوب نمی‌شود؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد) 


گزینه 1 ole‏ عفونت باید تنها در Uw‏ یک گونه از میزبان قابل انتقال باشد. 
گریده 2 انتقال عامل عفونت در بین افراد باید ay‏ طور غیر مستقیم باشد. 
گزینه 3 عامل عفونت UL‏ مخزن pe‏ انسانی نداشته باشد. 
گریده 4 عامل عفونت باید قادر به ایجاد ایمنی قوی در میزبان باشد. 
نمایش پاسخ 
ب / انتقال ole‏ عفونت در yyy‏ افراد a) Yl‏ طور مستقیم و jal‏ مستقیم باشد. 
در خصوص فاکتورهای علیت بیماری‌ها. مواجهه یافتگی با عوامل خطرزا؛ جزء las‏ دسته از عوامل زیر محسوب می‌شود؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد) 
گزینه 1 عوامل تشدید کننده‌ی Enabling Factors‏ 
گزینه 2 عوامل تسریع کننده‌ی Precipitating Factors‏ 
گزینه 3 عوامل تقویت کننده‌ی Reinforcing Factors‏ 
گزینه 4 عوامل زمینه‌ساز Predisposing Factors‏ 
نمایش پاسخ 


نب cop is ws yaad (aloe‏ یک coiling‏ خواملی هتفه کف رت yah Aaa ste lig‏ رورا halal‏ یدصت sila‏ مواخهه بافنگ با عوامل خظ As‏ 
کت رت ات گر سس سس 


کرت سار ای وا مسر اب ای رو را رای ای را در سر آن قارب را رنه 
اشاره دارد؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب زنجان) 


کررنه 1 اصول بهداشت حرفه‌ای 
گزینه 2 حد تعیین شده‌ی استاندارد 
گزیته 3 قابلیت‌های:جسمی افراد 
گزینه 4 ماتریس ارزیابی ریسک 
نمایش پاسخ 
Se 7‏ تین ندومن اند اوه pels‏ یک امن خمای gl‏ فقدانی استه که اک اف راد معموای به dds‏ رساعت 55 رود Peg‏ ساقت wider si‏ توانته pals‏ سال‌ها بخون 
نگرانی در معرض yl‏ قرار گيرند. 
حد تعیین شده‌ی استاندارد (Threshold limit volume)‏ برای یک عامل زیان‌آور. مقداری است که اکثر افراد معمولی ay‏ مدت چند ساعت در هفته می‌توانند gly‏ سال‌ها 


بدون نگرانی در معرض آن قرار گیرند؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب کرمان) 


نمایش پاسخ 


te es‏ رن ule Sah Al ee‏ بای ام ای اس Shah Sas‏ موی اسف Si rede etl Ponda, ate‏ بر سا فانتوی 
نگرانی در معرض آن قرار گيرند. 


سیر طبیعی بیماری از a>‏ زمانی شروع می‌شود؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد) 


گزینه 1 مواجهه با عامل 
کزینه 2 ورود عامل به بدن 
گزینه 3 قابل تشخیص بودن بیماری 
کزینه 4 بروز alow pile‏ 
نمایش پاسخ 
al‏ / سیر طبیعی بیماری از مواجهه با عامل شروع می‌شود و فاصله‌ی زمانی بین هجوم یک عامل بیماریزای عفونی تا ظهور اولین eile‏ و نشانه‌های بیماری را دوره‌ی 
کمون یا نهفتگی گویند. 


نسبت تعداد موارد شدید ay‏ تعداد کل افراد مبتلا ay‏ بیماری با plas‏ خصوصیت بیماریزایی عوامل بیماری زا مطابقت دارد؟ (دندان‌پزشکی خرداد ۹۸- میان‌دوره‌ی کشوری) 


گزینه 1 ویرولانس 
گزینه 2 پاتوژنیسیته 
گزینه 3 سینرژیسم 
گزینه 4 قدرت سمی 
aU Gu‏ 
الف.شدت و قدرت تهاجمي یک عامل عفونی بیماری‌زا را میزان ویرولانس آن 295 


کدامیک از موارد زیر از ویژگی‌های «حامل عفونت» (Carrier)‏ نیست؟(دندان‌پزشکی اسفند -VV‏ قطب اصفهان تهران و کرمان) 


گزینه 1 نبود نشانه های تشخیص‌پذیر بیماری 
گزینه 2 حضور عامل بیماری در بدن 
کرینه 5 pre‏ امکان انتقال بیماری 
کزینه 4 ایجاد شدن به علت درمان ناکافی 
نمایش پاسخ 
ج. حامل بیماری خودش علامت نداره ولی می‌تونه بقیه رو آلوده کنه. مثل همین ناقلای ناقّلای کرونا 
مقاومت یک گروه از مردم را در مقابل هجوم و انتشار یک عامل عفونی به دلیل وجود مقاومت نسبت زیادی از تک تک افراد yl‏ جامعه تحت SU‏ ابتلاء پا 
واکسیناسیون را چه می‌نامند؟ (دندان‌پزشکی خرداد “AA‏ میان‌دوره‌ی کشوری) 
گزینه 1 Active Immunity‏ 
گزینه 2 Herd Immunity‏ 
گزینه 3 Passive Immunity‏ 
گزینه 4 Latent Immunity‏ 
نمایش پاسخ 

ب 

کدام گزینه‌ی زیر ایمنی اکتسابی فعال محسوب می‌شود؟ (دندان‌پزشکی آذر ۹۸- میان‌دوره‌ی کشوری) 
گزینه 1 ایمنی متعاقب ابتلا به بیماری تحت بالینی 
گرینه 2 انتقال ایمنی از طریق شیر مادر 

کرینه 3 انتقال ایمنی از طریق جفت 
گزینه 4 تزریق ایمونوگلوبولین 

محدودیت یک فرد خاص که ay prio‏ محدودیت يا جلوگیری از ایفای نقش طبیعی فرد در جامعه (بسته به جنس سن. عوامل اجتماعی و فرهنگی) می‌شود. با کدام 
گزینه‌ی زیر مطابقت دارد؟ (دندان‌پزشکی آذر ۹۸- میان‌دوره‌ی کشوری) 
گزینه 1 Disease‏ 
گزینه 2 Disability‏ 
گزینه 3 Handicap‏ 


Impaiment 4 گزینه‎ 


نمایش پاسخ 


Sl.‏ فرهنگ ay ly alr‏ که رد معلل از به سری pe i‏ بهش میگم(ونديکب) 
 _‏ ۰۹۰۰۰۰ 


سوال 58 


برای نسبت دادن وضعیت حامل ay‏ یک بیمارعفونی کدام شرایط زير Goll‏ نیست؟(دندان پزشکی شهریور ۹٩‏ کشوری ) 


گزینه 1 نداشتن علایم بیماری 
گزینه 2 مزمن بودن بیماری 
گزینه 3 وجود عامل عفونت زا در بدن 


ب/ بقیه موارد در فرد حامل بیماری الزاما وجود دارد. 


قطع انتقال عفونت از طریق از ww‏ بردن عامل بیماری زا با کدامیک از گزینه های زیر مطابقت دارد؟(دندان پزشکی شهریور ۹٩‏ کشوری) 
گزینه 1 حذف بیماری 
گزینه 7 ayy‏ کنی بیماری 
گزینه 3 مبارزه با بیماری 
گزینه 4 مراقبت از بیماری 
نمایش پاسخ 
ب/ طبق تعریف متوقف کردن کامل عفونت در نتیجه آزبین بردن عامل عفونی ريشه کنی نام دارد. 


توانایی عامل بیماریزا در ورود بقا و تکثیر در میزبان را چه می نامند؟(پزشکی شهریور ۹٩‏ _کشوری) 
گزینه 1 عفونی بودن infectiousness‏ 
گزینه 2 ۳0۲661/۷۱0اعفونت زایی 
گزینه 3 infectioncugae‏ 
کزینه 4 الودگی60۳01۵۳01021[0۳0 
نمایش پاسخ 
ب/ طبق تعریف 


تمامي گزينه‌هاي زیر در موارد ابتلاي تحت Gil‏ صحیح است. به‌جز: (علوم‌پایه پزشکی دی 99— میان‌دوره) 
کزینه 2 apo‏ توسط انجام تست‌های آزمایشگاهی قابل شناسایی است. 
گزینه 3 میزبان عامل عفونت‌زا را منتشر نمي‌کند. 


گزینه 4 نقش بسیار مهمی در حفظ ایمنی جمعی Lal‏ می‌کند. 


ج / در موارد ابتلاي تحت باليني میزبان عامل عفونت‌زا را منتشر می‌کند. 
> تی‌که یوشش واکسینا ن جمعیت بر ay SS low ale‏ بالای ٩۰‏ درصد برسد. می‌تواند باعث قطع زنجیره انتقال شود و حتی افراد pre‏ واکسینه این جمعیت 
رصورتي که پوشش وانسیناسیون جمعیت بر علیه بيماري سرخت به بالاي اک یی Jeers)‏ زنجیر lee‏ و ی رید کرد By‏ ی ای سب 


هم به بيماري مبتلا نشوند. این پدیده a>‏ نامیده مي‌شود؟ (علوم‌پایه پزشکی دی 919— میان‌دوره) 


گزینه 1 ايمني ذاتي 
گزینه 2 ايمني اکتسابي 
گزینه 3 ايمني جمعي 
گزینه 4 ايمني غیرفعال 
نمایش پاسخ 
ج / این پدیده ایمنی جمعی نوعی محافظت غیرمستقیم از بیماری‌های عفونی است که زمانی اتفاق می‌افتد که درصد زیادی از جمعیت در اثر عفونت از طریق عفونت‌های 
LS‏ يا واکسیناسیون مصون شوند. 


برای محاسبه حساسیت S(Sensitivity)‏ آزمون غربالی؛ برای صورت کسر ay‏ کدام‌یک از اطلاعات زیر نیاز دارید؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 


کزینه 1 افراد سالمی که به وسیله آزمون. منفی تشخیص داده شده‌اند. 
ais‏ 2 افراد بیماری که ay‏ وسیله آزمون. منفی تشخیص داده شده‌اند. 
کزینه 3 افراد سالمی که a‏ وسیله آزمون» مثبت تشخیص داده شده‌اند. 


کزینه 4 افراد بیماری که به وسیله آزمون» مثبت تشخیص داده شده‌اند. 


د/برای صورت کسر ay‏ افراد بیماری که به وسیله آزمون» مثبت تشخیص داده شده‌اند نیاز است. 


بسیاری از افرادی که به بیماری کووید 19 Wine‏ می‌شوند نشانه بالینی ندارند و در سیر پیشرفت بیماری هم نشانه‌های بالینی پیدا نمی‌کنند. کدام گزینه ay‏ این شکل از 
بیماری اشاره دارد؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 


گزینه 1 Clinical‏ 
گزینه 2 Preclinical‏ 
کزینه 3 Subclinical‏ 
گزینه 4 Persistent‏ 
نمایش پاسخ 
ج / در مرحله ساب کلینیک بیمار نشانه بالینی ندارد. 


ls‏ گزینه در مورد ایمنی گروهی صحیح است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 


کزینه 1 حتی در صورتی که عامل عفونت. مخزن غیرانسانی داشته باشد. ایمنی گروهی در انسان‌ها امکان‌پذیر است. 
گزینه 2 نسبتی از افراد که youl ub‏ باشند تا ایمنی گروهی عمل US‏ در مورد همه بیماری‌ها ثابت است. 
گزینه 3 ایمنی گروهی فقط در صورت واکسیناسیون گسترده به وجود می‌آید. 
گریده 4 در صورت ایجاد ایمنی گروهی احتمال ابتلا ay‏ بیماری در افراد حساس هم بسیار کاهش می‌یابد. 
نمایش پاسخ 
> احتمال ابتلا a‏ بیماری در افراد حساس. در صورت ایجاد ایمنی گروهی. slow‏ کاهش Eo‏ 


کدام‌یک از موارد زیر از شاخص‌های عفونت‌زایی (Infectivity)‏ یک بیماری a)‏ شمار می‌رود؟(علوم‌پایه دندان‌پزشکی دی٩۹‏ -میان‌دوره) 
کزینه 1 میزان حمله‌ی ثانویه (Secondary attack rate)‏ 
گزینه 2 دوره کمون (Incubation period)‏ 
کزینه 3 شدت بیماری‌زایی (Pathogenicity)‏ 
کزینه 4 کشندگی بیماری (Case fatality rate)‏ 

نمایش پاسخ 
الف / قدرت ورود ادامه حیات و تکثیر عامل بیماری زا در میزبان را عفونت‌زایی (Infectivity)‏ می‌گویند که از شاخص‌های آن‌4میزان 


در قرنطینه کدام‌یک از گروه‌هاي زیر» تحت پوشش برنامه سلامتي هستند؟ (علوم‌پایه پزشکی دی ۹۹-میان‌دوره کشوری) 


alas‏ ثانویه ole‏ پاتوژن است. 


گزینه 1 مبتلایان اخیر 
گزینه 2 افراد در فاز نقاهت 


گزینه 4 حاملین مزمن 


ate 
سلامتي قرار می‌گيرند.‎ 


وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری‌های واگیردار کشور 
تعداد:۱۶ 
درجه سختی: آسان 
نکات:-گزارش تلفنی و فوری بیماری ها در سیب سبز کامل حفظ شود واز این دسته حیوانگزیدگی و فلج شل حاد بیشتر سوال آماده است. 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


خودازمایی 

کدامیک از هپاتیت‌ها شایع‌ترین هپاتیت بعد از انتقال خون است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- مشترک کشوری) 
گزینه 1 هپاتیت 8 
گزینه 2 هپاتیت C‏ 
گزینه 3 هپاتیت D‏ 


گزینه 1 سل 


گزینه 2 ایدز 


گزینه 3 هپاتیت‌های ویروسی 


گزینه 4 مننژیت 


=) 


گزینه 1 ایدز و عفونت HIV‏ 
گزین» 2 حیوان گزیدگی 
گزینه 3 تب‌مالت 


سوال 6 


گزینه 4 هپاتیت‌های ویروسی 


سجال, 7 


گزینه 3 کزاز نوزادی 


گزینه 4 سرخک 


= 


در سیستم مراقبت بیماری‌ها در کشور ایران. براساس بازنگری سال ۱۳۸۳ کدام بیماری مشمول گزارش فوری (تلفنی) است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب اهواز) 


گزینه 1 ایدز 
گزینه 2 مالاریا 
گزینه 3 تب مالت 


گزینه 4 هپاتیت ویروسی 


کدامیک از موارد زیر از مشخصات Sy‏ نظام مراقبت مطلوب نیست؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب تبریز) 


کزینه 1 داشتن Cub‏ اجراء 
گزینه 2 تداوم مراقبت 
گزینه 3 ساده بودن 


گزینه 4 جمع‌آوری داده‌های گسترده و فراوان 


سوال 10 


کدامیک از بیماری‌های زیر مشمول گزارش‌دهی کتبی در کشورمان است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب مشهد) 


گزینه 1 سرخک 
گزینه 2 فلج اطفال 
گزینه 3 وبا 


گزینه 4 مالاریا 


ca ۳‏ رنه ها oo‏ مواردی از نظام 0 151 فیت سندرومیک است به استثنای: (پزشکی اسفند 0۹۵- قطب تهران) 


گرین» 1 گزارش موارد دچار علائم شبه آنفولانزا 
گزینه 2 گزارش موارد فلج شل حاد 
کزینه 3 گزارش موارد مرگ مادر 


گزینه 4 گزارش عوارض دارویی به سازمان غذا و دارو 


1۳2 Jb 


فا ار رای ی سول ار دی ری ی ار ی ات TES SYN‏ 


کزینه 1 حیوان گزیدگی 
گزینه 2 کزار بالغین 
گزینه 3 هپاتیت ویروسی 


گزینه 4 تب مالت 


الف 


سوال 13 


براساس نظام مراقبت بیماری‌های واگیر در کشور. کدامیک از بیماری‌های زیر مشمول گزارش‌دهی فوری است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز) 


گزینه 1 عوارض متعاقب ایمن‌سازی 
گزینه 2 ایدز و عفونت HIV‏ 
گزینه 3 هپاتیت ویروسی 


گزینه 4 سل 


الف 


۳۹ 


در بحث «پدافند pre‏ عامل» کدامیک از بیماری‌های زیر نقطه‌ی هدف است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز) 


گزینه 1 ایدز 

گزینه 2 بروسلوز 
گزینه 3 بیماری قلبی 
گزینه 4 بیماری ریوی 


نمایش پاسخ 


ت‌ 
تمام بیماری‌های زیر مشمول گزارش‌دهی فوری (تلفنی) هستند. بجز: (دندان‌پزشکی دی -AV‏ میان‌دوره‌ی کشوری) 

گزینه 1 وبا 

گزینه 2 سرخک 

گزینه 3 تب‌های خون‌ریزی دهنده ویروسی CHF‏ 


د. 


کدام‌یک از شاخص‌های زیر ay‏ منظور سنجش سیاست بهداشتی یک کشور بکار می‌رود؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 
گزینه 1 کیفیت خدمات بهداشتی درمانی 
گزینه 2 درآمد سرانه 
گزینه 3 تخصیص منابع کافی ay‏ بهداشت 
گزینه 4 میزان در دسترس بودن خدمات بهداشتی 
نمایش پاسخ 
ج / تخصیص منابع کافی ay‏ بهداشت. ay‏ منظور سنجش سیاست بهداشتی یک کشور بکار می‌رود. 


بررسی و کنترل همه‌گیری‌ها 


تعدادسوال AY:‏ 
درجه سختی: متوسط 

نکات:۱-اپیدمی:بروز غیر معمول یک بیماری رویداد رفتار ویزه مرتبط با سلامت و بهداشت که بیش از پیش بینی ما باشد۲-اندمیک:حضور حداقل aw‏ سال متوالی یک 
بیماری یا عامل عفونی در یک محدوده ی جغرافیایی ۳-اولین قدم در برسی اپیدمی du‏ تشخیص بیماریست۴-در همه گیری پیشرونده که انفلانزا نمونه ای از آن Saal‏ 
موج ثانویه داریم‌۵-همه گیری تک منبعی لحظه ای:ناگهان jon‏ میابد و موج ثانویه ندارد و به اندازه یک دوره کمون طول میکشد۶- اگر اپیدمی تک منبع باشد ولی مداوم 


باشد ودارای موج ثانویه باشد به yl‏ تک منبعی مداوم گویند . 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی متفاوت است. 


خودازمایی 
تمام جملات زیر در مورد اپیدمی صحیح است بجز: (دندان‌پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب تبریز) 
گزیته 1 lal‏ تمام.بیماری‌های کوتاه‌گذر و پلقذمذت اسخه 
گزینه 2 وقوع بیش از حد انتظار یک بیماری 
گزینه 3 فقدان یک عدد جهانی برای تعیین اپیدمی 


گزینه 4 joy‏ همیشگی و دائمی یک بیماری 


5 


Sol aS‏ از خصوصیات همه‌گیری تک منبعی لحظه‌ای (Point Source)‏ است؟ (پزشکی اسفند -YF‏ قطب تهران) 


کزینه 1 منحنی همه‌گیری دارای امواج ثانویه نیز هست. 

گزینه 2 محدود به یک محل و منبع نیست. 

گزینه 3 شروع تدریجی دارد و موارد به طور jal‏ همزمان بروز می‌کند. 
گزینه 4 طول مدت همه‌گیری به اندازه‌ی یک دوره‌ی کمون بیماری است. 


نمایش پاسخ 


=) 


دی را رات ای سس تس ead nO care‏ تس yey) IPH‏ رس ی pn) Gh‏ رن 
شهریور ۹۷ قطب تهران) 
گزینه 1 تک منبعی با منبع مداوم 
گزینه 2 تک منبعی لحظه‌ای 
20 
الف 
پس از صرف غذا در یک مهمانی بعد از طذشت PF‏ ساعت Po‏ درصد افراد دچار یک مسمومیت غذایی حاد شده‌اند. نوع همه‌گیری چیست؟ (پزشکی شهر 392 ea A)‏ قطب 
اصفهان) 
گزینه 1 تک منبعی لحظه‌ای 
گزینه 2 تک منبعی مداوم 
گزینه 3 پیشرونده 
aie‏ 
الف 


گزینه 1 شروع تدریجی 
گزینه 2 بروز موارد ay‏ صورت yal‏ همزمان 
گزینه 3 محدود بودن به یک محل 


گزینه 4 تداوم بیش از یک دوره‌ی کمون 


ج 


کدام مورد از ویژگی‌های همه‌گیری تک منبعی لحظه‌ای نیست؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شیراز) 


گزینه 1 بروز ناگهانی دارد. 
گزینه 2 موارد بیماری a)‏ طور همزمان بروز می‌کنند. 
گزینه 3 منحنی همه‌گیری امواج ثانوی دارد. 


گزینه 4 طول مدت همه‌گیری به اندازه‌ی یک دوره‌ی کمون بیماری مربوطه است. 


a 


کدامیک از موارد زیر از ویژگی‌های یک همه‌گیری با منبع و وسیله‌ی انتقال مشترک است؟ (پزشکی اسفند ۴- قطب شمال) 


گزینه 1 همه‌گیری a‏ صورت انفجاری شروع می‌شود. 
گزینه 2 منحنی همه‌گیری دارای چند نقطه‌ی اوج cul (Peak)‏ 
گزینه 3 موارد ثانویه‌ی زیادی انجام می‌شود. 


گزینه 4 روند همه‌گیری آرام و GS‏ است. 


الف 

همه‌گیری کدامیک از بیماری‌های زیر از نوع تک منبعی است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب زنجان) 
گزینه 1 مسمومیت غذایی 

گزینه 2 سرخک 

کزینه 3 آنفولانزا 

گزینه 4 آبله‌مرغان 


الف 


همه‌گیری کلیه بیماری‌های زیر از نوع پیشرونده است. بچز: (پزشکی اسفند ۹۴- قطب زنجان) 
گزینه 1 هپاتیت A‏ 

گزینه 2 مسمومیت غذایی 

گزینه 3 سرخک 


گزینه 4 آنفولانزا 


= 


به دنبال آلودگی منبع آب یک انبار در یکی از مناطق روستایی خراسان جنوبی. همه‌گیری از اسهال خونی شیگلایی به مدت دو ماه ایجاد می‌گردد. پس از بررسی el‏ 
همه‌گیری توسط مسوولین بهداشتی این همه‌گیری کنترل می‌شود. کدامیک از گزینه‌های زیر الگوی وقوع این همه‌گیری است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب مشهد) 
گزینه 1 تک منبعی لحظه‌ای 
گزینه 2 تک منبعی مداوم 
گزینه 3 پیشرونده 


= 


کدامیک از موارد زیر. الگوی همه‌گیری آنفولانزا را مشخص می‌نماید؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب اصفهان/پزشکی اسفند 90 قطب اهواز/ پزشکی اسفند۷٩_‏ قطب 
زنجان) 
گزینه 1 تک منبعی لحظه‌ای 
گزینه 7 تک منبعی مداوم 
گزینه 3 آرام (نوین) 


> 


در یک سربازخانه همه‌گیری عفونت کمپیلوباکتر با منشأً شیر آلوده ایجاد شده است. ay‏ نظر شما همه‌گیری از چه نوعی می‌تواند باشد؟ (پزشکی شهریور ٩۳‏ قطب 


شیراز) 


گزینه 1 تک منبعی 
گزینه 2 MS‏ منبعی 
گزینه 3 پیشرونده 
کزینه 4 آرام یا نوین 
نمایش پاسخ 
الف 


همه‌گیری ناشی از آنفولانزای پرندگان در یک منطقه‌ی جغرافیایی خاص از کدامیک از الگوهای اپیدمیولوژیک زیر تبعیت می‌کند؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب تبریز) 


گزینه 1 تک منبعی 


گزینه 4 نوین 


تک 


(GIT قط‎ ۵ jer کرارش مر مذاشت بک همه ری بماری سرخک رح داده است اولن اقدام شما یت یرس‎ Gulab 


گزینه 1 تعیین تعداد بیماران 
گزینه 2 تعیین جمعیت در معرض خطر 
کزینه 3 تأیید تشخیص بیماری 


گزینه 4 sul‏ وجود همه‌گیری 


نمایش پاسخ 
E‏ 


در بررسی یک cg Seem‏ اولین اقدام کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب کرمان) 


گزینه 1 تعیین توزیع موارد بیماری برحسب زمان و مکان 
گزینه 72 مشخص نمودن وجود یا عدم وجود همه‌گیری 
گزینه 3 تعیین وسیله‌ی انتشار عامل عفونت 


گزینه 4 توصیه به اقدامات کنت 
توب 1 


> 


در بررسی یک همه‌گیری چهار اقدام اساسی زیر باید به ترتیب انجام شود. کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ (پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب آزاد) 


ans‏ 1 تأأیید تشخیص- تنظیم فرضیه- dul‏ همه‌گیری- یافتن موارد گزارش نشده 
کزینه 2 تأیید تشخیص- یافتن موارد گزارش نشده- uli‏ همه‌گیری- تنظیم فرضیه 
کزینه 3 sul‏ تشخیص- Iw‏ همه‌گیری- تنظیم فرضیه- یافتن موارد گزارش نشده 


کررنه ۸ تأیید تشخیص- یافتن موارد گزارش نشده- تنظیم فرضیه- تأیید همه‌گیری 


a 


B 1 گزینه‎ 

E 2 گزینه‎ 

C 3 گزینه‎ 

D 4 گزینه‎ 

ay gals 
ج. برو به سیب سبز میکروب‌شناسی‎ 
کارشناس بیماری‌های یک منطقه گزارشی از یک پزشک علاقه‌مند به امور بهداشتی دریافت نموده که در آن بر مشاهده‌ی ۱۱ مورد بیماری سرخک در طول یک هفته‎ 

تا شهب ار در طول ده سال فل در آن متفه خی cleats‏ ی افدام alas Ui‏ ات رش ات ar‏ فط ‏ آزاد) 


گزینه 1 تنظیم فرضیه براساس زنجیره‌ی عفونت 
کزینه 2 اقدام جهت Sul‏ تشخیص بیماری 
گزینه 3 توصیف همه‌گیری در رابطه با زمان. مکان و شخص 
گزینه 4 اقدام فوری sly‏ واکسیناسیون ale‏ سرخک 
نمایش پاسخ 
wv‏ 


چه موقع همه‌گیری را خاتمه یافته تلقی می‌کنیم؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب مشهد/پزشکی شهریور ۹۵ - مشترک کشوری) 


گزینه 1 وقتی شیوع بیماری صفر شود. 
گزینه 2 وقتی تمامی ناقلین بیماری درمان شوند. 
گزینه 3 وقتی دو دوره‌ی کمون از بیماری بگذرد و مورد دیگری اتفاق نیفتد. 
گزینه 4 وقتی شیوع بیماری به حالت آندمیک اولیه برگردد. 
تمایش پاسخ 
E‏ 


کدامیک از خصوصیات یک همه‌گیری پیشرونده (propagated)‏ نیست؟ (پزشکی شهریور -9F‏ قطب آزاد/پزشکی شهریور ۹۶ _ هشت قطب مشترک) 


گرینه 2 انتقال از یک ناقل بندپا به شخص صورت می‌گیرد. 


گزینه 4 دوره‌ی این اپیدمی. طولانی‌تر از دیگر اپیدمی‌هاست. 


E 
در اپیدمیولوژی پیشرونده معمولاً دوره‌ی اپیدمی؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب مشهد)‎ 
گزینه 1 چند برابر دوره‌ی کمون است‎ 
Cal گزینه 2 مساوی با دوره‌ی کمون‎ 
گزینه 3 کوتاه‌تر از دوره‌ی کمون است‎ 


45 ممکن است طولانی‌تر یا کوتاه‌تر از دوره‌ی کمون باشد 


call 
قطب دانشگاه آزاد)‎ _9F کدامیک. بیماری بازپدید محسوب می‌شود؟ (پزشکی شهریور‎ 
گزینه 1 سل‎ 
کزینه 2 سارس‎ 
گزینه 3 ایدز‎ 


val 


گزینه 1 وقتی که دو دوره‌ی کمون از بیماری بگذرد و مورد دیگری اتفاق نیافتد. 
گزینه 2 وقتی که زنجیره‌ی انتقال قطع شود. 


گزینه 4 زمانی که حفاظت فردی. جداسازی واکسیناسیون انجام شود. 


نمایش پاسخ 


call 
در اپیدمی نک منبعی مداوم. معمولاً دوره‌ی اپیدمی ی (پزشکی شهرپور ۰۶ قطب مشهد)‎ 


گزینه 7 چند برابر دوره‌ی کمون است 
گزینه 2 کوتاه‌تر از دوره‌ی کمون است 
گزینه 3 مساوی با دوره‌ی کمون است 
گزینه 4 ممکن است طولانی‌تر و یا کوتاه‌تر از دوره‌ی کمون باشد 


الف 
odo!‏ اقدام در بررسی یک اپیدمی کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران) 
کزینه 1 تأیید وجود یک اپیدمی 
گزینه 2 Mgt‏ تشخیص بیماری 
گزینه 3 تعیین جمعیت در معرض اپیدمی 


گزینه 4 جستجوی سریع تمام موارد ابتلا 


اس 


کدامیک از خصوصیات زیر در بیماری‌های تمام بومی (holoendemic disease)‏ 0.449 می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- Ghd‏ شیراز. همدان و زنجان) 


گزینه 1 در بالغین شیوع بالایی دارد 

گزینه 2 شیوع wl‏ در cal‏ بیش‌تر اژ کودکان است 
کزینه 3 شیوع آن در تمام سنین مساوی است 

گزینه 4 در کودکان شیوع بالایی دارد 


نمایش پاسخ 


Pen 


وقوع بیش از حد قابل انتظار بیماری اگر در حدی باشد که این تجاوز از توزیع معمولی. از نظر آماری معنادار نباشد چه نامیده می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اردیبهشت WW‏ 
میان‌دوره‌ی کشوری) 

گزینه 1 همه‌گیری (Epidemic)‏ 

کزینه 2 طغیان (Outbreak)‏ 

کزینه 3 انحراف (Aberration)‏ 


Cluster 4 گزینه‎ 


تج 


در منطقه‌ی صفی آباد میزان eo‏ طحال در کودکان ٩ GP‏ ساله بیش‌تر Qo jl‏ درصد 9 در بالغین بیش‌تر از YO‏ درصد است. بیماری مالاریا در wy!‏ منطقه چه وضعیتی 
دارد؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب مشهد) 


گزینه 7 فرابومی 
گزینه 7 فروبومی 
گزینه 3 نیمه‌یومی 
گزینه 4 تمام‌بومی 
نمایش پاسخ 
)> 


29 igus 


طغیان يا Outbreak‏ با کدامیک از گزینه‌های زیر مطابقت دارد؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب تهران) 


گزینه 1 توضیح دهنده‌ی Sporadic‏ بودن یک بیماری است. 
گزینه 2 توضیح دهنده‌ی آندمیک بودن بیماری است 
گزینه 3 توضیح دهنده‌ی پاندمیک بودن یک بیماری است. 


گزینه 4 مترادف با اپیدمی یا همه‌گیری بیماری است. 


=) 


اگر در کشور سوئیس یک مورد بیماری وبا که در حالت عادی وجود ندارد. ریت شود وقوع Wel‏ بیماری در Gel‏ کشور از نظر اپیدمیولوژیکی را اصطلاحا چه می‌گویند؟ 
(پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب تبریز) 


گزینه 1 اسپورادیک 
گزینه 2 پاندمیک 
گزینه 3 اپیدمیک 
گزینه 4 آندمیک 
7 
۹ 
با توجه a‏ این که در سال‌های اخیر هیچ موردی از بیماری آبله در ایران گزارش نشده است در صورت وقوع یک مورد abl‏ کدام گزینه از نظر اپیدمیولوژیک صدق 
می‌کند؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب کرمان) 
کزینه 1 بیماری تک‌گیر (اسپورادیک) 
گزینه 2 بیماری همه‌گیر (اپیدمیک) 
گزینه 3 بیماری بومی (اندمیک) 
گزینه 4 بیماری جهانی (پاندمیک) 


نمایش پاسخ 


تا 


کدامیک از تعاریف زیر مربوط به حالت بومی (آندمیک) یک بیماری است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شمال/پزشکی اسفند ۹۵ _ قطب دانشگاه آزاد) 
گزینه 1 وجود موارد تک‌گیر بیماری در یک جامعه 
کزینه 2 وجود بیش از حد انتظار بیماری در یک جامعه 
گزینه 3 گسترش بیماری بین تعداد زیادی از کشورها 
گزینه 4 وجود دائمی بیماری در یک منطقه‌ی مشخص جغرافیایی 


نمایش پاسخ 


=) 


با توجه به اينکه تاکنون هیچ مورد از بیماری تب زرد در ایران مشاهده نشده است. در صورت مشاهده‌ی اولین مورد بیماری چه واژه‌ای را باید به آن اطلاق کرد؟ (پزشکی 
شهریور ۹۴- قطب اصفهان) 


گزینه 1 اسپورادیک 
گزینه 2 اندمیک 
گزینه 3 پاندمیک 
گزینه 4 اپیدمیک 


نمایش پاسخ 


=) 


Salem 


eles usual‏ ایت اراین که بساری (رزشی اند ٩۲‏ مشترت کشوری) 


گزینه 1 به شکل مشهود بیش از حد انتظار شایع باشد. 

گزینه 2 ay‏ طور همزمان تعداد زیادی از کشورها را UL‏ در برگیرد. 
گزینه 3 در حد مورد انتظار و عادی در بین مردم BLS‏ باشد. 

گزینه 4 انتشار فصلی در بین انسان‌ها و حیوانات داشته باشد. 


be 


سوال 35 


زمانی که بیماری سابقه‌ی حضور در یک جامعه نداشته» اگر بیماری در جامعه a> US joy‏ نامیده می‌شود؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب تهران) 


گزینه 1 آندمیک 


گزینه 4 اگزوتیک 


=) 


وقوع غیر منظم. تصادفی و نادر در زمان‌هایی مختلف نظیر موارد بعضی از بیماری‌های عفونی» تعریف کدامیک از اصطلاحات زیر است؟ (دندان‌پزشکی شهریور “AF‏ 
مشترک کشوری / دندان‌پزشکی آذر -٩۹۸‏ میان‌دوره‌ی کشوری/پزشکی ریفرم شهریور ۹۸ قطب دانشگاه آزاد) 

گزینه 1 تک‌گیر 

گزینه 2 همه‌گیر 

گزینه 3 طغیان 


گزینه 4 بومی 


val 


ey wee 


کدامیک از تعاریف زیر در ارتباط با شیوع بیماری در azole Sy‏ صحیح نیست؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 حضور دائمی (حداقل برای مدت ۳ سال متوالی) یک بیماری یا عامل عفونی در یک محدوده‌ی جغرافیایی» جمعیت معین بیماری بومی است. 
گزینه 2 بیماری تمام بومی بیماری است که در بالغین بیش از کودکان مشاهده می‌شود. 
گزینه 3 بیماری فرابومی plod‏ سنین را به نحو مساوی مبتلا می‌نماید. 
گزینه 4 بیماری بومی ule‏ بیان شیوع عادی یک بیماری YO‏ در جمعیت بکار می‌رود. 
تمایش پاسخ 
ب 


وال 90 


آندمیک یعنی: (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب آزاد/پزشکی شهریور AF‏ _ قطب دانشگاه آزاد) 


گزینه 1 شیوع بیماری بیش از حد انتظار 
گزینه 2 شیوع همزمان بیماری در تمام استان‌ها 


— ۰٩۰۰ 


گزینه 4 انتشار بیماری در plod‏ فصول 


ro 
قطب تهران/پزشکی ریفرم و‎ -٩۴ حضور دائمی یک بیماری با عامل عفونی در یک محدوده‌ی جغرافیایی یا گروه جمعیتی را ...۰۰.۰.۰.۰ می‌نامند؟ (دندان‌پزشکی اسفند‎ 
خاک تور ور ۱ فط هرن رت اف هه فاقوا دنا رت ات ۵ فص تال ی ۳۲ فا وان رت ۳ فط تبران/‎ 
پزشکی اسفند ۹۶ قطب تبریز/ پزشکی شهریور ۹۷ قطب مشهد)‎ 
گزینه 1 بیماری بومی‎ 
گزینه 2 بیماری همه‌گیر‎ 


گزینه 3 بیماری عفونی 
گزینه 4 بیماری تک‌گیر 


الف 
هرگاه بیماری به طور دائم و با بروز و شیوع VL‏ در یک منطقه رخ orld‏ و تمام سنین را به صورت یکسان Vine‏ نماید واژه‌ی مناسب آن کدام است؟ (پزشکی اسفند “AF‏ 
قطب اهواز/پزشکی شهریور ۹۷ قطب شیراز / پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸ قطب زنجان) 

گزینه 1 هولوآندمیک 

کزینه 2 هیپرآندمیک 

گزینه 3 آندمیک 

گزینه 4 اپیدمیک 


نمایش پاسخ 


ب‌ 

Gb‏ گزارش وزارت بهداشت. در بخشی از شهرستان قم» (شامل ده هزار نفر جمعیت) پنج مورد جدید و با در سال ۱۳۹۱ به طور غیر منتظره اتفاق افتاده که از آن‌ها یک 
نفر نیز به علت عوارض ناشی از بیماری فوت کرده است. وضعیت این بیماری در شهرستان قم در سال ۱۳۹۱ las‏ است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تبریز) 

گزینه 7 پاندمیک 

گزینه 2 اسپورادیک 


گزینه 3 اپیدمیک 


گزینه 4 اندمیک 


نمایش پاسخ 


در آرتباط با اپیدمی تک منبعی مداوم (Common source-continuoUs)‏ کدام گزینه صحیح است؟ Subj)‏ اسفند ۹۵- قطب کرمان) 
oo‏ 
گزینه 1 شروع تدریجی دارد و موارد به طور غیر همزمان بروز می‌کند. 
تست ————————————————— 
گزینه 2 محدود به یک محل است. 
کزینه 3 منحنی همه‌گیری یک موج داشته و امواج ثانوی ندارد. 


گزینه 4 طول مدت همه‌گیری به اندازه‌ی یک دوره‌ی کمون بیماری است. 


الف 
کدام گزینه مترادف با واژه‌ی طغیان (out break)‏ است؟ (دندان‌پزشکی اسفند 90- قطب کرمان) 
گزینه 1 تک‌گیری‌های گسترده 
کزینه 2 تک‌گیری‌های محدود 
گزینه 3 همه‌گیری‌های گسترده 


گزینه 4 همه‌گیری‌های محدود 


=) 


«وقوع موارد یک بیماری. یک رفتار خاص بهداشتی يا وقایع دیگر بهداشتی در یک منطقه | جامعه به نحوی که a‏ صورت واضح از انتظار عادی بیش‌تر باشد» a>‏ نام 
دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند 90- قطب شمال) 


گزینه 1 alle‏ گیر 
گزینه 2 همه‌گیر 


نمایش پاسخ 


AS liom 


در مقایسه‌ی دو بیماری هپاتیت ۸ و هپاتیت 8 کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح نیست؟ (پزشکی شهریور -9F‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 معمولاً انسان تنها مخزن عفونت هر دو بیماری است. 
گزینه 2 نسبتی از موارد ابتلا هر دو بیماری بدون Galas‏ بالینی است. 
کزینه 3 هر دو بیماری در سطح جهان قابل پیشگیری با واکسن هستند. 


گزینه 4 هر دو بیماری دارای حاملین مزمن هستند. 


د. برو به سیب سبز میکروب‌شناسی 


سوال 46 


تمام گزینه‌های زیر درباره‌ی موارد بدون علائم بالینی بیماری‌ها (Sub-clinical disease)‏ صحیح است. بچز: (پزشکی شهریور ۹۶- هشت قطب مشترک) 


گزینه 1 این موارد در افزایش ایمنی گروهی (Herd immunity)‏ در جامعه نقش دارد. 
گزینه 2 به ایجاد ایمنی اکتسابی در گروهی از افراد منجر می‌شود. 

گزینه 3 تشخیص موارد. تنها با آزمایش‌های پاراکلینیکی امکان‌پذیر است. 

گزینه 4 عامل بیماری از اين موارد به دیگران منتقل نمی‌شود. 


=) 


بیماری ۶ ساعت پس از خوردن همبرگر در یکی از رستوران‌های خارج از شهر دچار دل 959« استفراغ و متعاقب آن اسهال شده است. موارد مشابه دیگری از همان محل و 
مصرف همان oaks ails Ibe‏ اس کدامیی ار عواعل ری م‌تواند در ایساد بماری تعش داش باس St)‏ اند ۶ abs‏ دریر) 
گزینه 1 وبا 
گزینه 2 شیگلوزیس 
گزینه 3 کلستریدیوم بوتولینیوم 
گزینه 4 استافیلوکوک اورتوس 


د. برو به سیب سبز میکروب‌شناسی 


سوال 48 


در plas‏ حالت زیر بیماری اسپورادیک است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب زنجان) 


گزینه 1 بیماری ay‏ صورت پراکنده در منطقه وجود داشته باشد. 
ترینه 2 در یک دوره‌ی زمانی مشخص, بیش‌تر افراد یک منطقه مبتلا باشند. 
گزینه 3 در یک دوره‌ی زمانی مشخص. تعداد مبتلایان افزایش یابد. 


الف 
تمام موارد زیر درباره‌ی همه‌گیری تک منبعی لحظه‌ای صحیح است. بجز: (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان) 
گزین» 1 طول مدت همه‌گیری به اندازه‌ی یک دوره‌ی کمون بیماری مربوطه است. 
گزینه 2 منحنی موارد بیماری سریعاً افزایش و به تدریج و کندی کاهش می‌یابد. 
گزینه 3 بروز ناگهانی و همزمان تمام موارد. 
گزینه 4 منحنی این نوع از همه‌گیری امواج ثانویه ندارد. 


نمایش پاسخ 


كت 


سوال 50 


plas‏ اصطلاح در وقوع این بیماری مصداق دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان) 


Epidemic 1 گزینه‎ 


Pandemic 2 گزینه‎ 


Endemic 3 گزینه‎ 


گزینه 4 Sporadic‏ 
نمایش پاسخ 
)> 


همه‌ی موارد زیر در بررسی یک طغیان یا اپیدمی در )500( متغیرهای مهم (critical)‏ منظور می‌شوند. بجز: (پزشکی شهریور -VWV‏ مشترک کشوری) 


گزینه 1 زمان مواجهه 
گزینه 2 شروع بیماری 
گزینه 3 دوره‌ی کمون 


گزینه 4 تعداد جمعیت در معرض خطر 


> 


«توزیع یک واکسن آلوده در سطح کشور» منجر ay‏ رخداد یک همه‌گیری شده است. نوع همه‌گیری کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور -9V‏ قطب اصفهان/ 
پزشکی شهریور ۹۷ قطب زنجان) 


گزینه 1 پیشرونده 
گزینه 2 منبع مشترک لحظه‌ای 
5 
E‏ 
ری ات ارت وا اه نو رای ارام Ce eal tee Sana‏ رت (Gees ea AV pany ges‏ 
گزینه 2 تک منبع مداوم 


گزینه 4 آرام (نوین) 


تس 


a‏ دنبال توزیع شیر آلوده در یک مدرسه‌ی شبانه‌روزی» تعداد زیادی از دانش‌آموزان sles‏ اسهال شدند. الگوی این همه‌گیری چیست؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شمال) 
گزینه 1 آرام 
گزینه 2 پیشرونده 
گزینه 3 تک منبعی مداوم 
گزینه 4 تک منبعی لحظه‌ای 


=) 


سوال 55 


چنانچه میانگین بروز سالانه‌ی سرطان مری در جهان ۴ در ۱۰۰۰۰۰ و میانگین بروز سالانه سرطان مری در ایران طی ۱۰ سال اخیر ۸ در ۱۰۰۰۰۰ )99 برابر میانگین جهانی) 


باشد. چنانچه در سال ۱۳۹2۶ بپروز wy!‏ سرطان در کشور ۷/۹ در ۰ باشد. به آن تمه و ناه نو نونون گفته می‌شود. (پزشکی شهر بور ۷- قطب تهران و کرمان) 
کزینه 1 طغیان 


گزینه 2 پاندمی 


گزینه 4 اپیدمی 


۹ 
در بررسی یک آپیدمی متوجه می‌شوید که بیماری در محل‌های مختلف و به صورت jal‏ همزمان بروز یافته. منحنی اپیدمی دارای امواج ثانویه است و طول مدت 
همه‌گیری بیش‌تر از یک دوره‌ی کمون بیماری است. این ویژگی با کدام الگوی همه‌گیری مطابقت دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب همدان) 


گزینه 1 تک منبعی مداوم 


گزینه 2 تک منبعی لحظه‌ای 
گزینه 3 پیشرونده 


کزینه 4 آرام و نوین 


call 
PONG مه را‎ gale ور اراس ار‎ he) en Ga lis sera AH) اي فا‎ Sadly lls ری رها وان رن‎ 


گزینه 1 آندمی 
گزینه 2 پاندمی 


گزینه ۸ اسپورادیک (تک‌گیر) 


E 

در یک منطقه بیماری A‏ اپیدمی شده است. چنانچه دوره‌ی کمون بیماری ۶ روز باشد. پس از گذشت چند روز از pre‏ گزارش مورد جدید اپیدمی پایان یافته تلقی 
می‌گردد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شهیدبهشتی) 

P 1 گزینه‎ 

گزینه 2 ۶ 

٩ 3 گزینه‎ 

گزینه 4 ۱۲ 


نمایش پاسخ 
> 


تعداد موارد اسهال خونی در یک روستای 99 هزار نفری در خرداد ماه سال گذشته. ۵۱ نفر و در خرداد ماه امسال ۲۱۱ نفر است. در صورت ثابت بودن جمعیت و عدم 
تغییر در روش‌های تشخیصی و سیستم ثبت بیماری» وضعیت بیماری در Wel‏ روستا چگونه است؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب زنجان) 
گزینه 1 آندمیک 
گزینه 2 پاندمیک 
گزینه 3 اپیدمیک 
گزینه 4 اسپورادیک 
نمایش پاسخ 
ج. اپیدمی a)‏ معنای بروز غیر معمول یک بیماری يا یک رویداد است که بیش‌تر از میزان پیش‌بینی ما باشد. 
ار ی ای اه heel‏ رک ی ات Albert‏ ان اس مس تسا ای معا ی رت ور 
شمال) 
گزینه 1 تک منبعی لحظه‌ای 
گزینه 2 پیشرونده 
گزینه 3 آرام 
گزینه 4 تک منبعی مداوم 
نمایش پاسخ 
د. اگر اپیدمی از یک منبع باشد ولی مداوم Sy‏ بزند و فروکش کند و بیش از یک دوره‌ی کمون Job‏ بکشد تک منبعی مداوم نام دارد. مثل توزیع یک واکسن آلوده در 
کشور. 
پس از یک جشن عروسی موارد ابتلا a‏ هپاتیت A‏ در Gy‏ شرکت کنندگان در جشن دیده می‌شود که پس از بررسی اپیدمی مشخص گردید که منبع آلودگی یک نوع 
نوشابه بوده است. نوع همه‌گیری مورد نظر a>‏ بوده است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شیراز) 
گزینه 1 تک منبعی لحظه‌ای 
گزینه 2 تک منبعی مداوم 
گزینه 3 پیشرونده 


کزینه 4 abl‏ يا نوین 


نمایش پاسخ 


الف. اگر اپیدمی از یک منبع باشد ولی مداوم پیک بزند و فروکش کند و بیش از یک دوره‌ی کمون طول بکشد تک منبعی مداوم نام دارد. اما اگر ay‏ اندازه‌ی یک دوره‌ی 
کمون باشد لحظه‌ای Ito ied‏ انتهال AS‏ از یک sig lea‏ آلودم: 


گزینه 1 بعد ار یک دوره‌ی کمون 
گزینه 2 بعد از دو دوره‌ی کمون 
گزینه 3 بعد از سه دوره‌ی کمون 
گزینه 4 بعد از درمان آخرین بیمار 
نمایش پاسخ 
ب. بعد از گذشتن دو دوره‌ی کمون از بیماری و نبودن یافته‌ای از آن همه‌گیری را خاتمه idl‏ تلقی می‌کنیم. 
در صورت طغیان بیماری وبا در یکی از شهرهای جنوب کشور اگر دوره‌ی کمون بیماری را a‏ طور متوسط ۳ روز در نظر بگیریم» در چه صورت اعلام اتمام اپیدمی splay‏ 
مجاز خواهد بود؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب زنجان) 


گزینه 1 ۶ روز از بروز مورد ثانویه بیماری بگذرد و مورد جدیدی مشاهده نشود. 
گزینه 2 ۶ روز از بروز مورد اولیه بیماری بگذرد و مورد جدیدی مشاهده نشود. 
گزینه 3 ۶ روز از بروز آخرین مورد بیماری IK‏ و مورد جدیدی مشاهده نشود. 
گزینه 4 ٩‏ روز از بروز آخرین مورد بیماری بگذرد و مورد جدیدی مشاهده نشود. 
نمایش پاسخ 
ج. بعد از گذشتن دو دوره‌ی کمون از بیماری و نبودن یافته‌ای از آن همه‌گیری را خاتمه یافته GAL‏ می‌کنیم. 
کدامیک از موارد زیر درباره‌ی نمودار منحنی همه‌گیری با منبع مشترگ که تنها یک بار با ole‏ عفونت برخورد شده است صحیح نیست؟ (پزشکی ریفرم شهریور “FA‏ 
مشترک کشوری) 


کزینه 7 محور افقی مدت زمان بعد از مواجهه را نشان می‌دهد. 
گزینه 72 منحنی نشان دهنده‌ی توزیع دوره‌ی کمون است. 
گزینه 3 محور عمودی نشان دهنده‌ی تعداد موارد بیماری است. 
گزینه 4 منحنی نشان دهنده‌ی انتشار شخص ay‏ شخص است. 
نمایش پاسخ 
د/اگر اپیدمی به اندازه‌ی یک دوره‌ی کمون باشد لحظه‌ای است و منحنی نشان دهنده‌ی توزیع دوره‌ی کمون است. 


کدامیک از موارد زیر از ویژگی‌های همه‌گیری تک منبعی لحظه‌ای (Point source)‏ نیست؟ (پزشکی ریفرم شهریور -9A‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 از یک Brio‏ و محل شروع می‌شود. 
گزینه 2 بروز ناگهانی دارد و موارد بیماری به طور همزمان بروز می‌کند. 
گزینه 3 منحنی همه‌گیری یک موج داشته و امواج ثانوی ندارد. 
گزینه 4 طول مدت همه‌گیری به اندازه‌ی یک دوره‌ی کمون بیماری نیست. 
eM‏ 
د/اگر اپیدمی به اندازه‌ی یک دوره‌ی کمون باشد لحظه‌ای است و منحنی نشان دهنده‌ی توزیع دوره‌ی کمون است. 
در بررسی گام a‏ گام یک همه‌گیری در مرحله‌ی تأیید تشخیص بیماری» در صورت وجود علائم بالینی و مثبت بودن یافته‌های پاراکلینیک غیر اختصاصی فرد مورد 
ارزیابی a)‏ عنوان کدام مورد زیر طبقه‌بندی می‌شود؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب اهواز) 


گزینه 7 مورد شاخص 
گزینه 2 مورد محتمل 
گزینه 3 مورد مظنون 
گزینه 4 مورد قطعی 
نمایش پاسخ 
ب / مورد محتمل علائم بالینی و مثبت بودن یافته‌های پاراکلینیک غیر اختصاصی دارد اما مورد قطعی علائم بالینی و مثبت بودن یافته‌های پاراکلینیک اختصاصی دارد. 


در مورد ویژگی‌های همه‌گیری‌های تک منبعی مداوم lS‏ گزینه صحیح است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اهواز) 
گزینه 1 همه‌ی موارد به صورت همزمان بروز می‌کنند. 


گزینه 7 منحنی اپیدمی امواج ثانویه ندارد. 


گزینه 3 محدود به یک محل نیست. 


گزینه 4 مدت آن معادل یک دوره‌ی کمون است. 

نمایش پاسخ 
ج / اگر اپیدمی از یک منبع باشد ولی مداوم Sy‏ بزند و فروکش کند و بیش از یک دوره‌ی کمون طول بکشد تک منبعی مداوم نام دارد و محدود ay‏ یک محل نیست. مثل 
توزیع یک واکسن آلوده در کشور. 


همه‌گیری بیماری سرخک در یک منطقه رخ داده است. الگوی آن کدام است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب تهران) 
گزینه 1 ۳۲۵۴۵۵0160 
گزینه 2 Persistent common source‏ 
گزینه 3 common source‏ 
گزینه 4 Slow or modem‏ 
نمایش پاسخ 
call‏ / اپیدمی پیشرونده بیش از همه طول می‌کشد و افراد مریض a)‏ صورت شاخه‌ای دیگران را مبتلا می‌کنند مثل بیماری‌های عفونی. 
چشمه‌ی تأمین کننده‌ی آب شرب Sy‏ منطقه‌ی روستایی با لاشه‌ی یک حیوان آلوده شده است. الگوی همه‌گیری بیماری گاستروآنتریت خونی متعاقب آن در منطقه‌ی 
مذکور کدامیک از انواع الگوهای ذیل است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب شمال) 
گزینه 1 تک منبعی لحظه‌ای 
گزینه 2 تک منبعی مداوم 
گزینه 3 پیشرونده 
گزینه 4 آرام 
نمایش پاسخ 
ب / اگر اپیدمی از یک منبع باشد ولی مداوم Sy‏ بزند و فروکش US‏ و بیش از یک دوره‌ی کمون طول بکشد تک منبعی مداوم نام دارد و محدود ay‏ یک محل نیست. مثل 
توزیع یک واکسن آلوده در کشور. 


کدامیک از موارد زیر در مورد همه‌گیری‌های تک منبعی مداوم (Common source- ContinuoUS)‏ درست است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب کرمان) 
گزینه 1 محدود به یک محل خاص است 
گزینه 2 موارد بیماری به job‏ همزمان بروز می‌کند. 
گزینه 3 طول مدت همه‌گیری به اندازه‌ی یک دوره‌ی کمون است. 
نمایش پاسخ 
د/اگر اپیدمی از یک منبع باشد ولی مداوم Sy‏ بزند 9 فروکش کند و بیش از یک دوره‌ی کمون gb‏ بکشد تک منبعی مداوم نام دارد و محدود به یک محل نیست. مثل 
توزیع یک واکسن آلوده در کشور. 


در خصوص اپیدمی بیماری‌ها. همه‌ی گزینه‌های زیر صحیح است بجز: (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد) 


گزینه 1 اپیدمی یعنی وقوع پیش از حد انتظار یک بیماری یا گروهی از بیماری‌های دارای طبیعت مشابه در یک ناحیه‌ی معین 
گزینه 2 اپیدمی فقط به بیماری‌های عفونی اطلاق می‌شود. 
گزینه 3 برای اتلاق اپیدمی یک عدد کلی 9 جهانی که بتوان آن را مبنا 9 wal‏ همه‌گیری قرار داد وجود ندارد. 


گزینه 4 اپیدمی می‌تواند در هر فاصله‌ی زمانی رخ دهد. 


ب / اپیدمی به همه‌ی بیماری‌ها می‌تواند اطلاق شود. 


Poin 


با استفاده از منحنی اپیدمی می‌توان درباره‌ی موارد زیر قضاوت کرد بچز: (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب همدان) 


گزینه 1 ارتباط زمانی بین مواجهه و منابع احتمالی 
گزینه 2 الگوی فصلی یا دوره‌ای یک عفونت خاص 
گزینه 3 وجود منبع مشترک و یا انتشار پیشرونده‌ی بیماری 
گزینه 4 ارتباط مکانی بین مواجهه و منابع احتمالی 
نمایش پاسخ 
د/با استفاده از منحنی اپیدمی می‌توان درباره‌ی ارتباط زمانی ow‏ مواجهه و منابع احتمالی و الگوی فصلی یا دوره‌ای یک عفونت خاص و وجود منبع مشترک و يا انتشار 


پیشرونده‌ی بیماری قضاوت کرد. 


7۵ ileus 


در منطقه‌ی A‏ همه‌گیری آنفولانزا در فصل زمستان رخ داده و ۸ هفته طول کشیده است. طی آن ۵۶۰ افراد جامعه مبتلا شده‌اند. این همه‌گیری از کدام نوع است؟ 
(پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان) 
گزینه 1 تک منبعی لحظه‌ای 
گزینه 2 تک منبعی مداوم 


گزینه 4 نوین 


5 
iain /@‏ از همه gb‏ می‌کشد و افراد مریض به صورت شاخه‌ای دیگران را مبتلا می‌کنند مثل بیماری‌های عفونی. 


در سیستم مراقبت» عبارت زیر تعریف چه نوع موردی محسوب می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب مشهد) 


«براساس تشخیص بالینی و آزمون‌های آزمایشگاهی pe‏ اختصاصی, انجام ولی WE‏ نمی‌شود.» 
گزینه 1 تعریف عامیانه (فرضی) Lay case‏ 
گزینه 2 تعریف مورد مشکوک (بالینی) Suspected case‏ 


گزینه 3 تعریف مورد محتمل Probable case‏ 


گزینه 4 تعریف قطعی Confirmed case‏ 
نمایش پاسخ 
ج. مورد محتمل علائم بالینی و مثبت بودن یافته‌های پاراکلینیک pre‏ اختصاصی دارد اما مورد قطعی علائم بالینی و مثبت بودن یافته‌های پاراکلینیک اختصاصی دارد. 
واژه معادل اين تعریف کدام است؟ «هرگونه عارضه‌ی بد یا ناخواسته که a‏ دنبال مداخله‌های درمانی» تشخیصی یا پیشگیری و در نتیجه عملکرد پزشک یا گروه پزشکی 
روی دهد» (دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب اصفهان» تهران و کرمان) 
گزینه 1 sporadic disease‏ 


opportunistic disease 2 گزینه‎ 


pandemic disease 3 گزینه‎ 


iatrogenic disease 4 گزینه‎ 


i 2۹۵٩أ۹أب۹٩۹٩۹٩ة۹٩‎ 


در مورد E989‏ بیماری‌ها در جمعیت‌هاء تعاریف زیر صحیح است. بجز: (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب اصفهان و همدان) 
گزینه 1 وقوع موارد یک بیماری در یک منطقه به نحوی که به صورت واضحی بیش‌تر از انتظار عادی باشد همه‌گیری (Epidemic)‏ است 
گزینه 2 وقوع بیماری‌های عفونی a)‏ صورت غیرمنظم. تصادفی و نادر در زمان‌های مختلف از مصادیق تک‌گیری (Sporadic)‏ است. 
گزینه 3 چنانچه یک بیماری حداقل aw sly‏ سال متوالی در یک منطقه شیوع داشته باشد بیماری بومی (Endemic)‏ منطقه محسوب می‌شود 


د. همون‌طور که میدونی پاندمی یعنی جهان‌گیری. نه یه منطقه‌ی خاص 
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در صورتی که یک بیماری به طور دایم با میزان شیوع VL‏ وجود داشته باشد و تمام سنین را بنحو مساوی Wino‏ نماید ان را a>‏ می نامند؟(پزشکی شهریور۹۹ _کشوری) 


گزینه ‏ بومی 
گزینه 2 فرا بومی 
گزینه 3 تمام بومی 


گزینه 4 نیمه بومی 


ب/ بیماری که در تمام سنین شیوع بالا د ارد فرابومی گویند. 


وال 78 


تمام موارد زیر در مورد همه‌گيري پیش‌رونده صحیح است. به‌جز: (علوم‌پایه پزشکی دی 99— میان‌دوره) 


گزینه 1 پيشروي آهسته موارد بيماري در دوره‌اي بیش از یک دوره کمون اتفاق مي‌افتد. 
گزینه 2 موج ثانویه رخ نمي‌دهد. 
گزینه 3 انتقال فرد به فرد صورت مي‌گیرد. 
کرد eal‏ دایسه یه ان Sollee‏ 
نمایش پاسخ 


ب / در همه‌گیری پیش رونده موج VBE‏ رخ می‌دهد. 


Po وا‎ 


تمام موارد زیر دربار‌ي همه‌گيري تک منبعي یا لحظه‌اي صحیح است. به‌جز: (علوم‌پایه پزشکی دی 99 - میان‌دوره) 


کرینه 1 منحني موارد بيماري سریعاً افزایش و به GUS‏ کاهش مي‌يابد. 
گزینه 2 منحني این نوع از همه‌گيري امواج ثانوي ندارد. 
کزینه 3 بروز ناگهاني و هم‌زمان تمام موارد روي مي‌دهد. 
گزینه 4 طول مدت همه‌گيري به اندازه‌ي یک دوره‌ي کمون بيماري است. 
نمایش پاسخ 
call‏ / گزینه call‏ نادرست است. در همه‌گیری تک منبعی بروز ناگهانی و همزمان تمام موارد روی می‌دهد و منحنی ان امواج ثانویه ندارد. 


کدام‌یک از موارد زیر از مزایای استفاده از داده‌های پرونده‌ای بیمارستانی در بررسی‌های اپیدمیولوژیک است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 


گزینه 1 سهولت دسترسی ay‏ داده‌ها در پرونده‌های بیمارستانی 
گزینه 2 مشخص YQ‏ مخرج کسر ly‏ محاسبه شاخص‌های اپیدمیولوژیک 
گزینه 3 غیرانتخابی بودن بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌ها 


گزینه 4 cob‏ بودن روش‌های تشخیص آزمایشگاهی در بیمارستان‌های مختلف 


نمایش پاسخ 
الف / سهولت دسترسی a‏ داده‌ها در پرونده‌های بیمارستانی از مزایای استفاده از داده‌های پرونده‌ای بیمارستانی در بررسی‌های اپیدمیولوژیک است. 
دا مرا ات ea‏ در ای “lbp‏ ال تا در eI So‏ ار oa‏ ار ای ی ای Siem)‏ 
۵ توسط سازمان جهانی بهداشت. این منطقه در las‏ طبقه قرار می‌گیرد؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 
گزینه 1 فرو بومی 
گزینه 2 تمام بومی 
گزینه 3 فرا بومی 
خزینه 4 نیمه بومی 
تمایش پاسخ 
ج/ براساس طبقه بندی مالاریای بومی توسط سازمان جهانی بهداشت. درگیری بیش از ۵۰ درصد کودکان ٩ UP‏ سال و درگیری بیش از ۲۵درصد بالغین در محدوده طبقه 
"فرابومی" قرار می‌گیرد. 
کدام‌یک از گزینه‌های زیر. در مورد هدف برنامه کنترل سرخک در Lid‏ صحیح است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد “IFoo‏ میان‌دوره کشوری) 
گزینه 1 کاهش موارد ابتلا ay‏ میزان ۱۰۰ درصد تا سال ۱۹۹۵ 
گزینه 2 کاهش موارد ابتلا ay‏ میزان ۱۰۰ درصد تا سال 1990 
گزینه 3 افزایش پوشش واکسیناسیون سرخک به بیش از ۵۰ درصد 
گزینه 4 افزایش پوشش واکسیناسیون سرخک به بیش از ٩۹۰‏ درصد 


نمایش پاسخ 
ب / کاهش مرگ ناشی از سرخک به میزان ۹۵ درصد تا سال 1990 هدف برنامه کنترل سرخک در دنیا بود. 


تعاریف و اهداف اپیدمیولوژی 
تعدادسوال :۱۲ 
درجه سختی:آسان 
نکات!-اپیدمیولوژی چگونگی توزیع و تعیین کننده های توزیع حالتها و رویداد های مربوط a‏ سلامت در جمعیتی مشخص است. 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


خودازمایی 
کدامیک از موارد زیر کم‌ترین ارتباط را با کاربرد و تعریف اپیدمیولوژی دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب همدان) 
که 1 فهم le‏ ایجاد و ماندگاری بیماری‌ها در جامعه 
گزینه 2 حل معضلات اجتماعی و فقر در جامعه و رفح عوامل ارتقاء خطر مرتبط 
گزینه 3 تعیین گسترش و بار بیماری در جامعه 


گزینه 4 کمک در تدوین سیاست‌های بهداشتی 9 مراقبت‌های فردی 


a 


از تعریف اپیدمیولوژی تحلیلی کدامیک از موارد زیر را می‌توان استنتاج نمود؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب آزاد) 
گزینه 1 ویژگی‌های عامل «lj low‏ گروه‌ها و جمعیت‌های درگیر و عوامل مرتبط محیطی توصیف می‌شوند. 
Lean‏ استفادة از فتل‌های اساتی با خیهایی مد اغلات Slashes ities‏ 
گزینه 3 ویژگی‌ها و اندازه‌های بیماری در جمعیت در طول زمان؛ پیگیری و بررسی می‌شوند 


ay 4 aus‏ علت رخدادهاء علیت و سبب‌شناسی و SU‏ عوامل خطرزا می‌پردازد 


=) 


همه‌ی گزینه‌های زیر a)‏ طور مستقیم بر اهداف اپیدمیولوژی دلالت دارند» بجز: (پزشکی شهریور ۹۵- مشترک کشوری) 
گزینه 1 تعیین علت ایجاد یک بیماری و عوامل خطر آن 

گزینه 2 تهیه‌ی oly‏ کارهایی برای تغییر مشکلات سلامتی جامعه 

گزینه 3 تعیین گسترش و بار بیماری در جامعه 


گزینه 4 ارزشیابی برنامه‌های پیشگیری و درمانی موجود 


° ra) 
© oc ra ۱ 


کدامیک از عبارات زیر مشمول تعریف اپیدمیولوژی می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب آزاد) 


گزینه 1 علم بررسی پدیده‌های اجتماعی 9 فرهنگی در جامعه است. 

گزینه 2 مطالعه در مورد عوامل موّثر در بهبود اقتصاد جامعه است. 

کزینه 3 علم بررسی عوامل تثیرگذار بر بروز بعضی از بیماری‌هاست. 

گزینه 4 مطالعه‌ی چگونگی توزیع و تعیین کننده‌های حالت‌ها و رویدادهای مربوط به سلامت در جامعه است. 
نمایش پاسخ 

B) 


plas‏ عبارت در مورد تعریف اپیدمیولوژی درست است؟ (پزشکی اسفند -٩4۶‏ قطب آزاد/پزشکی شهر بور ۷-_قطب دانشگاه آزاد/ پزشکی شهر پور ۹4 قطب دانشگاه آزاد) 


گزینه 1 چگونگی توزیع و تعیین کننده‌های توزیع حالت‌ها و رویدادهای مربوط به سلامت در جمعیتی مشخص 
گزینه 2 تعیین عوامل اجتماعی- فرهنگی موّثر بر سلامت 

گزینه 3 بررسی همه‌گیری بیماری‌های واگیر در جمعیتی مشخص 

گزینه 4 تعیین علل بیماری‌ها جهت پیشگیری و کنترل آن‌ها 


val 


کدامیک از موارد زیر در مورد تعریف اپیدمیولوژی درست است؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 علم بررسی توزیع و تعیین کننده‌های حالت‌ها 9 رویدادهای مربوط به سلامت در جمعیتی مشخص است. 
گزینه 2 ale‏ بررسی شیوع و jon‏ بیماری‌هاست بدون ملاحظه‌ی عوامل تأثیرگذار. 
نمایش پاسخ 
د. اپیدمیولوژی مطالعه‌ی چگونگی توزیع بیماری‌ها در جمعیت‌ها و عوامل موّثر در اين توزیع است. 
همه‌ی گزینه‌های زیر جزء کاربردهای اپیدمیولوژی هستند. بجز: (پزشکی ریفرم شهریور -9A‏ قطب آزاد) 
گزینه 1 مطالعه و تحقیق براساس اصول روش‌شناسی پژوهش و آمار 
گزینه 2 توصیف اندازه‌های سلامتی و بیماری در جمعیت‌ها و گروه‌های انسانی و توزیع وقایع مربوط a)‏ سلامت در ارتباط با زمان. مکان و شخص 
was‏ متخ کرد عوا هل رای کی ندیه فیس یبارت ها کرک کت 


نمایش پاسخ 


د ] کاربردهای اپیدمیولوژی| مطالعه و تحقیق براساس اصول روش‌شناسی پژوهش و آمار- هدایت 9 راهنمایی برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های GIS‏ و مراقبت‌های 
a ee‏ 


بهداشتی- توصیف اندازه‌های سلامتی و بیماری در جمعیت‌ها و گروه‌های انسانی و توزیع وقایع مربوط a)‏ سلامت در ارتباط با زمان. مکان و شخص 
ی ne‏ یروتوم زیت رس مس ی و وی 

ِ . +2 ۱ / 

| EP wa loo cil oe دمص‎ La ch be 


جان استو محقق انگلیسی و عضو انجمن اپیدمیولوژی لندن با مجموعه‌ای از مطالعات کلاسیک وبا مشخص نمود که: (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور -9A‏ قطب آزاد) 
گزیته 1 آپیدمی be‏ در atl Gadd‏ از آلودگی رودخاله‌ی تایمه isl‏ 
گزینه 2 اپیدمی وبا در لندن ناشی از آلودگی سبزیجات مورد مصرف در لندن است. 
گزینه 3 اپیدمی وبا در لندن ناشی از آلودگی موادغذایی حیوانی است. 
گزینه 4 اپیدمی وبا در لندن ناشی از آلودگی موادغذایی دریایی است. 
نمایش پاسخ 
الف / اپیدمی وبا در لندن ناشی از Cul oon alien oa‏ و این موضوع( جان استو شخص نمود. 
ارزیابی کدامیک از موارد زیر در حیطه‌ی اپیدمیولوژی تحلیلی قرار دارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اهواز) 
گزینه 1 الگوی زمانی بیماری‌ها 
گزینه 2 ویژگی‌های فرد مبتلا 
گزینه 3 عوامل خطر بیماری 


کزینه 4 توزیع مکانی بیماری 


ج /۱عوامل خطبا بیماری مربوط به اپیدمیولوژی لحلیلی است. 
روش دسترسی اساسی برای حل مشکلات در اپیدمیولوژی چیست؟ (پزشکی کلاسیک شهریور -9A‏ قطب همدان) 
گزینه 1 مقایسه YS‏ و استنتاج 
گزینه 2 توصیف و توزیع حجم مشکلات سلامتی 
گزینه 3 شناسایی عوامل سبب‌شناسی بیماری‌ها 
گزینه 4 تأمین داده‌های اساسی برای برنامه‌ریزی 
نمایش پاسخ 


الف / اپیدمیولوژی مطالعه‌ی چگونگی توزیع بیماری‌ها در جمعیت‌ها و عوامل 3550 در اين توزیع است و روش دسترسی اساسی برای حل مشکلات در اپیدمیولوژی مقایسه 
RS‏ ای ای ات تا سس 
کردن و استنتاج است. 


شون 11 


منظور از عوامل پیشآگهی دهنده در اپیدمیولوژی چیست؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز) 


گزینه 1 فراوانی رویداد یک بیماری 


گزینه 2 شناخت عوامل خطر 
گزینه 3 کسب دلیل عینی از وجود یا prc‏ وجود یک حالت خاص 
گزینه 4 ویژگی‌هایی که با احتمال slay‏ رابطه دارند. 


نمایش پاسخ 
> / منظور از عوامل پی شآگهی دهنده در اپیدمیولوژی ویژگی‌هایی هستند که با احتمال slay‏ رابطه دارند. 
سب ...نت 


اپیدمیولوژی plod‏ موارد زیر را در بر می‌گیرد. به‌جز: (علوم‌پایه دندان‌پزشکی دی ٩۹-میان‌دوره)‏ 


گزینه 1 چگونگی توزیع فراوانی بیماری و سلامتی 
گزینه 2 اقدام برای تغییر رفتار فردی و اجتماعی 

گزینه 3 تعیین عوامل موّثر در ایجاد سلامتی و بیماری 
گزینه 4 کنترل بیماری‌ها و سلامتی در جامعه 


نمایش پاسخ 
ب- اپیدمیولوژی عبارت است از ۱. مشخص کردن Pe‏ بیماری ها و عوامل خطرزا ۲.مشخص کردن وضعیت بیماری در جامعه ۳. مطالعه تاریخچه بیماری ها ۴. ارزیابی 
روش ها و مراقبت Glo‏ بهداشتی ۵.ایجاد روش ها و تصمیم گیری های مناسب she‏ کنترل عوامل خطرزا 
میزان‌های ابتلا 
تعدادسوال ٩۷:‏ 
درجه سختی:متوسط 
نکات:۱-بروز-تعدادموارد جدید یک بیماری در مدت معین تقسیم بر متوسط جمعیت در معرض Ul‏ بیماری در همان زمان 
۲-شیوع-تعدادموارد جدید و قدیم یک بیماری در یک مقطع زمانی تقسیم بر کل جمعیت در همان مقطع زمان 


۳- شیوع دوره ای-تعداد موارد موجود در یک دوره ی مشخص زمان تقسیم بر تعداد افراد در معرض خطر در همان دوره 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


خودازمایی 


در صورت افزایش طول مدت یک بیماری» میزان شیوع آن بیماری a>‏ تغییری می‌کند؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 بستگی به میزان بروز دارد. 
گزینه 2 افزایش می‌یابد. 


گزینه 4 کاهش می‌یابد 


br 
بیماری چند در ۱۰۰ هزار است؟ (پزشکی‎ wel اگر در تهران ۱۰ میلیون نفری در طی سال گذشته ۲ هزار مورد جدید بیماری سل تشخیص داده شده باشد. میزان بروز‎ 
قطب کرمان)‎ _ ٩۳ قطب تهران/پزشکی شهریور‎ -٩۳ اسفند‎ 


گزینه 1 Po‏ 
گزینه 2 ۵ 
گزینه 3 le‏ 
گزینه 4 ۲۵ 
نمایش پاسخ 
call‏ 


موارد جدید بیماری در یک جمعیت معین و در یک دوره‌ی زمانی خاص چه نام دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب شمال / دندان‌پزشکی آذر -٩۷‏ میان‌دوره‌ی کشوری 
/ دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب اصفهان تهران و کرمان) 
گزینه 1 شیوع 
گزینه 2 بروز 
گزینه 3 اپیدمی 


Wal 4 ai, 55 


— 


eee oo‏ ان ی یت Shes eS‏ ای ار Sib‏ زر Seana iss) Sen‏ رس OES G9‏ ال ی ری Sy eS‏ ای مان رای تا 
گزینه 1 موارد جدید بیماری 
گزینه 7 موارد قدیم بیماری 
گزینه 3 کل افراد مبتلا به بیماری 
گزینه 4 افراد مواجهه یافته با خطر 
نمایش پاسخ 
الف 


گزینه 1 تعداد کل جمعیت 


گزینه 7 مجموع کل نفر سال‌ها 


گزینه 3 تعداد موارد جدید بیماری 


گزینه 4 تعداد کل بیماران موجود 


> 
فرمول محاسبه‌ی زیر مربوط به اندازه‌گیری کدامیک از شاخص‌های سلامتی است؟ (دندان‌پزشکی شهریور 90- قطب تبریز) 


۰ تعداد افراد چامعه که در یک فاصله زمانی معين low‏ می‌شوند 


تعداد افراد آن چامعه در انتدای بازه زمانی 


کزینه 1 میزان بروز (incidence rate)‏ 


کزینه 2 میزان بروز تجمعی (Cumulative incidence)‏ 
گزینه 3 میزان شیوع (Prevalance rate)‏ 


گزینه 4 میزان مرگ خام (Crude death rate)‏ 


ِا 


کزینه 1 میزان کشندگی GUL‏ بیماری 
گزینه 2 بهبود امکانات تشخیصی 
گزینه 3 کوتاه بودن دوره‌ی بیماری 
گزینه 4 کاهش میزان بروز بیماری 
نمایش پاسخ 
تیا 
در جمعیت Foo‏ هزار نفری یک شهر که ۴۰ % LOY!‏ زن هستند ۸ مورد جدید سرطان رحم در مدت یک سال دیده شده است. میزان بروز بیماری در این شهر چقدر 
است؟ (پزشکی اسفند -٩۵‏ قطب همدان) 


گزینه ۳ در joo‏ هزار 
گزینه 2 ۵ در »۱۰ هزار 
گزینه 3 ۲ در 1 میلیون 


گزینه 4 A‏ در | میلیون 


ard 


در یک شهر صد هزار نفری در ابتدای سال» ده هزار نفر مبتلا به فشار خون می‌باشند؛ در پایان سال» نه هزار نفر دیگر مبتلا ay‏ فشار خون Ngo‏ میزان بروز چند 
درصد است؟ (پزشکی اسفند 90- قطب اهواز) 


گزینه 1 ۰/٩‏ درصد 
گزینه 3 ٩‏ درصد 


گزینه 4 ۱۰ درصد 


> 


۰ فرد ۴۰ تا ۵۰ ساله در طی ۱۰ سال 2990 پیگیری قرار گرفتند. ۴۰ مورد سکته‌ی قلبی مشاهده گردید. میزان بروز سکته‌ی قلبی در این جمعیت در هر سال چقدر 
است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اصفهان) 
گزینه 1 Fo‏ در ۱۰۰۰۰ 
گزینه 2 ۲۰ در ۱۰۰۰۰ 
گزینه 3 Fo‏ در ۱۰۰۰۰۰ 
گزینه 4 Fo‏ در ۱۰۰۰ 
نمایش پاسخ 

ج 

plas‏ شاخص از گروه نشانگرهای ابتلا است؟ (دندان‌پزشکی اسفند 90- قطب اصفهان) 
گزینه 1 میزان کشندگی 
گزینه 2 کیفیت زندگی جسمی 

گزینه 3 میزان بروز 


گزینه 4 امید زندگی 


é 


مخرج کسر کدامیک از شاخص‌های ابتلای زیر شخص زمان (Person-time)‏ است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب مشهد) 


گزینه 1 میزان کشندگی 
کزینه 2 میزان شیوع 
گزینه 3 میزان بروز تجمعی 


گزینه 4 تراکم بروز 


=) 


اگر میزان بروز یک بیماری در زنان ۳ برابر مردان و میزان شیوع آن در زنان و مردان با یکدیگر برابر باشد. کدامیک از موارد زیر درباره‌ی Wel‏ رویداد صحیح است؟ (پزشکی 
اسفند (Glogs bs ٩۵‏ 


گزینه 7 طول مدت دوره‌ی بیماری در مردان کم‌تر است. 
گزینه 2 میزان مرگ ناشی از بیماری در زنان بیش‌تر است. 
گزینه 3 میزان مرگ ناشی از بیماری در مردان کم‌تر است. 
گزینه 4 میزان 9 مرگ بیماری در مردان و زنان برابر است. 
نمایش پاسخ 
coy‏ 


میزان بروز عبارت است از: (پزشکی اسفند 90- قطب تهران) 


گزینه 1 یک مورد جدید بیماری که در یک دوره‌ی زمانی تعریف شده رخ داده است. 
گزینه 2 موارد موجود بیماری که در یک نقطه‌ی زمانی رخ داده است. 
گزینه 3 موارد جدید بیماری 9 موارد جدید بیماری همراه با موارد مرگ از بیماری 


گزینه 4 موارد جدید بیماری همراه با موارد موجود بیماری در یک دوره‌ی زمانی 


val 


plas‏ عبارت در مورد شیوع 9 ارتباط آن با زمان و بروز درست است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب آزاد) 


گزینه 1 شیوع مساوی است با بروز ضربدر مدت بیماری 
گزینه 2 شیوع مساوی است با بروز تقسیم بر مدت بیماری 


گزینه 3 شیوع مساوی است با مدت بیماری تقسیم بر بروز Ol‏ 


گزینه 4 شیوع مساوی Cul‏ با بروز منهای مدت بیماری 


val 


کدامیک از گزینه‌های زیر بروز سل را در شهرستان الف نشان می‌دهد؟ (پزشکی اسفند 90- قطب تهران) 
کزینه 1 در سال ۱۳۹۵ تقریباً ۳۰ هزار نفر از مردم در شهرستان الف مبتلا به سل بوده‌اند. 

گزینه 2 در سال ۱۳۹۵ تقریباً ۲ درصد افراد در شهرستان الف ay‏ سل Mine‏ شده‌اند. 

گزینه 3 در سال ۱۳۹۵ تقریباً ۳ درصد از مردم در شهرستان الف مبتلا به سل بوده‌اند. 

گزینه 4 در سال ۱۳۹۵ تقریباً 1 درصد بیماران مبتلا به سل در شهرستان الف اضافه شده است. 


نمایش پاسخ 


ت 


کدامیک از عوامل زیر Cel‏ افزایش شیوع بیماری در یک جمعیت می‌گردد؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اصفهان/پزشکی اسفند۷٩-‏ قطب کرمان) 


گزینه 1 افزايش شدت بیماری 

کزینه 2 افزایش طول مدت بیماری 
گزینه 3 بهبود روش‌های درمانی 
گزینه 4 مهاجرت افراد سالم ay‏ داخل 


نمایش پاسخ 


ب‌ 
نظام مراقبت در یکی از استان‌های کشور موارد جدید گزارش شده یک بیماری خاص را ارائه نموده است. با این گزارش کدامیک از شاخص‌های زیر را sig‏ می‌توان daly‏ 
کرد؟ (پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 شیوع نقطه‌ای 
گزینه 2 شیوع دوره‌ای 
anys‏ 3 خطر قابل اتقساب 


گزینه 4 میزان بروز 


=) 


کدامیک از شاخص‌های زیر برای مقاصد مدیریت و برنامه‌ریزی خدمات بهداشتی- درمانی کاربرد بیش‌تری دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب آزاد/پزشکی 
شهریور ٩۳‏ _قطب دانشگاه آزاد) 

گزینه 1 میزان کشندگی 

گزینه 2 میزان شیوع 

گزینه 3 میزان مرگ اختصاصی 

گزینه 4 میزان Jax‏ 


نمایش پاسخ 


ِ 


تعداد موارد موجود بیماری در یک جمعیت در معرض phd‏ در یک دوره‌ی زمانی معین با کدام گزینه همخوانی دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اهواز) 
گزینه 1 بروز تجمعی 
گزینه 2 شیوع تجمعی 
گزینه 3 بروز دوره‌ای 


گزینه 4 شیوع دوره‌ای 


)> 
چنانچه کلیه موارد از سرطان‌های گوارشی جدید در جمعیت GUL‏ چهل سال در سال ۱۳۹۲ را در جمعیت یک استان به افراد سالم همان جمعیت در همان منطقه در آن 
سالم تقسیم ou‏ حاصل عبارت است از: (پزشکی شهریور ٩۴‏ قطب تبریز) 
گزینه 1 کشندگی 
گزینه 2 وقوع 
گزینه 3 بروز 
گزینه 4 شیوع 
27 
é‏ 
میزان شیوع سرطان کولون در کشور ما نسبت ay‏ ۱۵ سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. کدام توجیه زیر در این مورد صحیح نیست؟ (پزشکی شهریور 90- قطب تبریز) 
گزینه 1 کوتاه شدن طول دوره‌ی بیماری 
گزینه 2 گزارش‌دهی بیش‌تر 
گزینه 3 افزایش میزان بروز 
گزینه 4 غربالگری سرطان کولون 


الف 
از استان چهارمحال بختیاری در طول یک سال گذشته تعدادی موارد بیماری بروسلوز تشخیص داده شده ay‏ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گزارش شده است. 
این تعداد بیماری معرف کدامیک از شاخص‌های زیر است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب آزاد) 

گزینه 1 بروز 

گزینه 2 شیوع 

گزینه 3 فراوانی نسبی 

گزینه 4 خطر نسبی 


نمایش پاسخ 
الف یا ب 


BA توا‎ 


چنانچه als‏ موارد سرطان‌های گوارشی در سال ۱۳۹۰ را در جمعیت آذربایجان غربی ay‏ متوسط جمعیت آن استان در Ul‏ سال تقسیم کنیم» حاصل عبارت خواهد بود از: 
(پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب تبریز) 
گزینه 1 کشندگی بیماری 
گزینه 2 بروز 
گزینه 3 شیوع 


گزینه 4 وقوع 


3 
۰ فرد سیگاری غیر بیمار را a‏ مدت ۱۰ سال پیگیری کردیم» در این مدت یک درصد آن‌ها مبتلا به سرطان ay)‏ شدند. نسبت 70۱ چه شاخصی را نشان می‌دهد؟ 
(پزشکی شهریور 9- قطب آزاد) 
گزینه 1 بروز تجمعی 
گرینه 2 SEZ‏ بروز 
گزینه 3 شیوع نقطه‌ای 
گزینه 4 شیوع طول عمر 
نمایش پاسخ 
الف 
میزان jay‏ یک بیماری در زنان ۵ برابر مردان است ولی میزان شیوع آن اختلاف جنسیت را نشان نمی‌دهد. بهترین توضیح برای نشان دادن اين اختلاف کدام است؟ 
(پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان) 


ais‏ 1 میزان میرایی خام برای تمام دلایل در زنان بیش‌تر است. 
کزینه 2 میزان کشندگی این بیماری برای زنان بیش‌تر است. 
Jays‏ طول مدت Ula‏ در زان ظولانی‌ثر است, 


گزینه 4 عوامل خطر ابتلا به Gly wl‏ در زنان شیوع بالاتری دارد. 


— 


Palen 


همه‌ی موارد زیر از علل افزايش شیوع یک بیماری مزمن در جامعه Lay ul‏ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب زنجان) 


گزینه 1 مهاجرت افراد سالم به منطقه 

کزینه 2 افزایش حساسیت روش‌های تشخیصی 

گزینه 3 افزایش بروز بیماری 
گزینه 4 افزايش طول عمر بیماران 

نمایش پاسخ 

call 

تمام موارد زیر سبب افزایش میزان شیوع دیابت در یک جامعه می‌شود. بچز: (پزشکی شهریور ٩۴‏ قطب شمال) 
گزینه 1 انجام غربالگری در اقراد به ظاهر سالم 
گزینه 2 کاهش نقطه‌ی برش (Cutoff)‏ قند خون ناشتا 
گزینه 3 افزایش پوشش درمان بیماران شناسایی شده 


گزینه 4 افزایش مرگ و مير بیماران 


> 
در یک جمعیت بروز سالانه یک بیماری در خانم‌ها و آقایان برابر بوده ولی شیوع wel‏ بیماری در آقایان دو برابر خانم‌ها است. کدامیک از گزینه‌های ذیل می‌تواند شرایط 
مذکور را توجیه نماید؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب شمال) 

گزینه 1 مهاجرت آقایان ley‏ از این جامعه بیش‌تر از خانم‌های slog‏ است. 

کزینه 2 خانم‌ها بهتر از آقایان تشخیص داده شده و درمان می‌شوند. 

گزیته 9 هرگ به علت ابتلا به این بیماری:در آقایان Sots‏ از خانم‌ها است: 


گزینه 4 پاسخ a‏ درمان آقایان slay‏ بهتر از خانم‌های slow‏ است. 


نمایش پاسخ 


> 
اگر چنانچه بروز سالانه بیماری‌های کرونری قلب در افراد سیگاری ۲۰۰ در هر ۱۰۰۰ نفر و در افراد غیر سیگاری ۵۰ در هر ۱۰۰۰ نفر باشد. با ترک سیگار در جمعیت افراد 
سیگاری انتظار داریم بروز بیماری‌های کرونری قلب در این گروه چند درصد کاهش یابد؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب شمال) 


گزینه 1 ۱۵ 
گزینه 2 PO‏ 
گزینه 3 ۶۵ 
گزینه ۸ VO‏ 
نمایش پاسخ 
د. ail‏ صورت سوّال گفته بود ۲۰ در هر هزار نفر. یعنی سیگار بکشی ریسک بیماری قلبی کم‌تره!!! من خودم کردمش Poo‏ تا جواب درست بشه! 
رس ار ای ی یر تا ای ری سا رن ری ی A‏ رل (yo‏ رس ای تال ارل ی رن رل 


بوده است. Gly‏ گزارش olive‏ بروز این بیماری در نیم‌سال دوم دانستن کدامیک از موارد زیر ضروری است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شیراز) 


گزینه 1 توزیع سنی و جنسی جمعیت تحت مطالعه 

گزینه 2 متوسط دوره بیماری در افراد تحت مطالعه 
گزینه 3 جمعیت در معرض خطر در Ul‏ دوره‌ی زمانی 

گزینه 4 چیزی بیش‌تر از داده‌های ارائه شده لازم نیست 

نمایش پاسخ 

a 

تعداد موارد موجود یک بیماری در Sy‏ مقطع زمانی a)‏ کل جمعیت در همان مقطع زمانی معرف چه نوع میزانی است؟ (دندان‌پزشکی اردیبهشت “WV‏ میان‌دوره‌ی 
کشوری) 


گزینه 1 میزان شیوع دوره‌ای 
کزینه 2 میزان بروز 
گزینه 3 میزان بروز تجمعی 


گزینه 4 میزان شیوع لحظه‌ای 


=) 


وال 39 


گزینه 1 کاهش میزان بروز بیماری 
گزینه 2 میزان کشندگی بالای بیماری 
گزینه 3 کوتاه بودن دوره‌ی بیماری 
گزینه 4 بهبود امکانات تشخیص 
2 
5S‏ 
برای درمان یک بیماری YO‏ دارویی جدید ساخته شده است. این دارو از مرگ جلوگیری کرده ولی موجب بهبودی نمی‌شود. مصرف این دارو در یک جامعه‌ی معین 
رخداد plas‏ گزینه را در طول زمان باعث می‌شود؟ (پزشکی شهریور -٩۳۲‏ قطب آزاد) 
کزینه 1 کاهش شیوع 
گزینه 2 افزایش شیوع 
گزینه 3 افزایش بروز 


گزینه 4 کاهش بروز 


> 


a5 liga 


در شهری با حمعیبت Poooo‏ نفر» در بررسی اولیه در ابتدای سال ۲ تعداد ۰ مورد از بیماری «الف» موجود بود. در طول سال ۲ تعداد Yoo‏ مورد بیماری مشاهده 


شد. میزان بروز wel‏ بیماری در سال ٩۳‏ را محاسبه کنید؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب اصفهان) 


گزینه 1 lo‏ در هزار نفر 


گزینه 3 ۳۰ در هزار نفر 
گزینه 4 ۶۶/۶ در هزار نفر 
نمایش پاسخ 
الف 
در منطقه‌ای با ۱۰۰۰۰ نفر جمعیت. ۱۰۰۰ مورد از بیماری A‏ وجود دارد. در سال ۱۳۹۳ تعداد ٩۰‏ مورد جدید از ابتلا به این بیماری گزارش شده است. میزان بروز بیماری A‏ 
در سال ۱۳۹۳ چقدر است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شیراز) 
گزینه 1 9۵۱ 
گزینه 2 9۵۱۰ 
گزینه 3 9۵۰/۹ 


9۵٩۵ 4 گزینه‎ 


call 

در یک شهر دویست هزار نفری» بیست هزار نفر دیابت دارند و در Job‏ سال ۰٩۲‏ ۳۶۰۰ نفر دیگر ay‏ دیابت مبتلا می‌شوند. میزان بروز بیماری در سال ٩۳‏ در این شهر 
چقدر است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب مشهد) 

گزینه 1 ۱۰۰ در هزار 

گزینه 2 ۱۸ در هزار 

گزینه 3 ۲۰ در هزار 


rd 
قطب شهیدبهشتی / دندان‌پزشکی دی ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)‎ -٩۳ در محاسبه‌ی میزان بروز یک بیماری مخرج کسر کدام است؟ (پزشکی شهریور‎ 
گزینه 1 کل جمعیت بیمار در جامعه‎ 
گزینه 2 موارد قدیم بیماری در جامعه‎ 
گزینه 3 جمعیت در معرض خطر بیماری‎ 
گزینه 4 موارد جدید بیماری در جامعه‎ 
نمایش پاسخ‎ 
ج‎ 
قطب اهواز/پزشکی اسفند ۹۶ _ قطب‎ -٩۳ در کدامیک از شاخص‌های زیر در مخرج کسر «افراد سالم در معرض خطر در ابتدای دوره» قرار می‌گیرند؟ (پزشکی اسفند‎ 
اهواز)‎ 
ee کزیته ۱ پروز‎ 
کزینه 2 بروز دوره‌ای‎ 
گزینه 3 شیوع لحظه‌ای‎ 


گزینه 4 شیوع دوره‌ای 


الف 
در یک جمعیت ششصد هزار نفری شهری» ۶۵۶۰ آن‌ها زن هستند. اگر ۱۸ مورد جدید سرطان )> در مدت یک سال دیده شود. میزان بروز بیماری در اين منطقه چقدر 
است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز) 


۱ ۱ پر 
گزینه 1 ۵ در میلیون سل x.‏ = بت ۱ رت تون ریت 
a NS ety X ae ۰‏ ۴ مر ي ۵ 
گزینه 2 ۵ در یکصد هزار ۳ 3 -( ۱ ۳ ay‏ ۰ 2 
گزینه 3 ۳ در میلیون ۶ Bx‏ 

نمایش پاسخ 


ber 


کدامیک از شاخص‌های زیر منعکس کننده‌ی بار بیماری در یک anole‏ است؟ (پزشکی اسفند ٩۴‏ قطب اهواز) 


گزینه 1 وسیله‌ای بسیار مهم و مفید برای تعیین بار بیماری در جامعه است. 

گزینه 2 در محاسبه‌ی آن صورت کسر شامل موارد جدید یک بیماری در جمعیت در دوره‌ی زمانی مشخص است. 
گزینه 3 احتمال خطر ابتلای به بیماری را اندازه‌گیری می‌کند. 

گزینه 4 در محاسبه‌ی آن مخرج کسر Jol‏ افراد در خطر ابتلا به بیماری است. 


ee ee eee ~*~*~*~<~*~*~«S 


نک ی مل از وف Ie‏ رز ر هرد ۱ 


سوال 43 


گزینه 1 شیوع 


گزینه 2 بروز تجمعی 
گزینه 3 میزان بروز 


کزینه 4 خطر مطلق 


الف 


سوال 44 


گزینه 1 بروز تجمعی 
گزینه 3 تراکم بروز 


گزینه 4 شیوع دوره‌ای 


سوال 45 


گزینه 1 بروز 
گزینه 2 شیوع 
گزینه 3 مرگ و میر 


کزینه 4 کشندگی بیماری 


سوال 46 


گزینه 1 تمامی عمر 


گزینه 2 دوره‌ای 


گزینه 3 لحظه‌ای 


در صورتی که یک داروی جدید ضد سرطان موجب افزایش Job‏ عمر بیماران گردد. کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شمال) 


گزینه 1 کاهش میزان شیوع 
گزینه 2 افزایش میزان شیوع 
گزینه 3 افزایش میزان بروز 
گزینه 4 کاهش میزان بروز 
نمایش پاسخ 
Y‏ 


سوال 48 


کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد شیوع بیماری‌ها نادرست است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 شیوع تعداد موارد موجود بیماری در یک جمعیت در معرض خطر است. 

گزینه 2 شیوع به صورت لحظه‌ای» تمامی عمر و دوره‌ای محاسبه می‌شود. 

گزینه 3 کاربرد شیوع در تعیین نیازهای مربوط ay‏ مراقبت بهداشتی در جامعه است. 

گزینه 4 برای اندازه‌گیری شیوع» جمعیتی را مشخص نموده و آن‌ها را در یک دوره‌ی زمانی مشخص پیگیری می‌نماییم تا موارد جدید آشکار شوند. 

نمایش پاسخ 

> 
فرض کنید در فروردین سال ۱۳۹۳ هزار نفر از ساکنان بزرگسال شهر X‏ دعوت برای انجام آزمایش HIV/AIDS‏ را در مرکز ویژه‌ی که برای Cyl‏ کار در نظر گرفته شده بود 
پذیرفتند. در اين آزمایشات نشان داده شده که A‏ نفر به Wel‏ ویروس آلوده‌اند که ۵ نفر از آن‌ها در جریان آلودگی خود بوده و تحت درمان قرار داشتند و ۲ نفرشان در 
آزمایش انجام شده به آلودگی خود به این ویروس پی بردند. شیوع HIV/AIDS‏ درمان شده و درمان نشده در گروه تحت بررسی در فروردین ۱۳۹۳ چند در هزار بود؟ 


(پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب شیراز) 


گزینه 1 ۳ 
گزینه 2 ۵ 
گزینه 3 A‏ 

گزینه 4 با این داده‌ها قابل محاسبه نیست. 

نمایش پاسخ 

a 

در یک مطالعه‌ی همگروهی ۱۰۰۰ نفر داوطلب ورود به مطالعه شدند. از این 0955 ۱۰۰ نفر در همان بررسی اولیه مبتلا به بیماری دیابت بودند. بقیه‌ی افراد ay‏ مدت ۵ 
سال پیگیری شدند و در این مدت FA‏ مورد جدید Cubs‏ شناسایی گردید. خطر ابتلا به Cubs‏ در طی ۵ سال چقدر است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب تهران) 

گزینه 1 ۴۵/۹۰۰ 

گزینه 2 ۴۵/۱۰۰۰ 


گزینه 3 ۱۴۵/۹۰۰ 


گرینه ۸ ۱۴۵/۱۰۰۰ 


سال 


تجمعی بیماری چقدر است؟ (پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب اصفهان) 


۰ نفر به یک بیماری خاص دچار می‌شوند. تعداد افراد عادی از همان بیماری در ابتدای مطالعه ۱۰۰۰۰۰ نفر و در پایان دوره ۱۰۶۰۰ نفر هستند. بروز 
تحص سس 


گرینه 1 ay Poo‏ ۱۰۰ هزار 


dae‏ همه 
گزینه 2 ay Poo‏ ۱۰۳ هزار 4% = gre‏ 


جسسسستت مت روز tt.‏ 


مهار تم cry‏ 
گزینه 4 Poo‏ به ۶ هزار > 


گزینه 3 ay Poo‏ ۱۰۶ هزار 


val 


سوال 52 


میرّان مرگ و میر خام چه نوع اندازه‌گیری اپیدمیولوژیکی به شمار می‌رود؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب تهران) 


ais 35‏ 1 5 شند ۹1 
گزینه 2 شیوع 
گزینه 3 بروز 


27 

ra 

بهبود روش‌های درمانی بیماری دیابت که منجر ay‏ افزایش متوسط تعداد افراد مبتلا شده است. این پدیده منجر ay‏ رخداد کدامیک از موارد زیر می‌شود؟ (پزشکی شهریور 
۶- قطب اهواز) 


گزینه 1 افزایش شیوع 
گزینه 2 افزایش Jax‏ 
گزینه 3 کاهش شیوع 
گزینه 4 کاهش بروز 
نمایش پاسخ 
الف 
در یک جامعه با جمعیت»» ۴۹نفر در ابتدای سال ۵۰ بیمار مبتلا به پرفشاری خون وجود داشته و در طول سال Fe‏ بیمار پرفشاری خون جدید تشخیص داده شده است. 
میزان jon‏ تجمعی پرفشاری خون در این جامعه چقدر است؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب مشهد) 
گزینه 1 JoooxQo/F400‏ 
گزینه 2 ۱۵۵03۴۵/۴۹ 
گزینه 3 ۰/۴۸۵۰ ۱۰۰۰۹ 


JoooxFo/FAQe 4 گزینه‎ 


=) 


در یک شهر دویست هزار نفری ۲۰ هزار نفر مبتلا به فشار خون بالا هستند. اگر در طول یک سال ۱۸۰۰ فر دیگر به فشار خون UL‏ مبتلا شوند میزان بروز در این شهر 
چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب اهواز) 


گزینه ۱3 در هزار 


گزینه 4 Yo‏ در هزار 


E 

در یک جمعیت ۱۰۰ نفری» ۲۰ نفر ay‏ بیماری 8 مبتلا می‌باشند. در صورتی که طی یک هفته پیگیری ۲۰ نفر wel ay‏ بیماری مبتلا شوند. «میزان بروز» بیماری در این مدت 
عبارت است از؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شیراز و همدان) 

گزینه 1 ۴۰۹۵ 

گزینه 2 ۲۰۹۵ 


گزینه 3 ۲۵۵ 


گزینه 4 ۱6۵ 


اگر میزآن بروز یک بیماری ای ای as‏ در سال و مدت زمان متوسط بیماری ۵ سال باشد. میزان شیوع بیماری تقریباً چند در هزار نفر جمعیت 
است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شیراز و همدان) 


گزینه 1 Be‏ 
گزینه 2 ۱۳/۵ 
گزینه 3 P/F‏ 


گزینه 4 ۲/۱ 


نمایش پاسخ 


کدامیک از عوامل زیر باعث افزایش «شیوع» می‌شود؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب زنجان) 


کزینه 1 افزایش Job‏ مدت بیماری 


گزینه 2 کاهش Job‏ مدت بیماری 
گزینه 3 افزایش میزان بهبودی کامل بیماری 


گزینه 4 افزایش مرگ ناشی از بیماری 


val 


تعداد موارد I>‏ یک بیماری در مدت معین تقسیم بر متوسط جمعیت در معرض آن بیماری در همان زمان محاسبه‌ی کدامیک از شاخص‌ها است؟ (دندان‌پزشکی 
اسفند -9F‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 شاخص بروز 
کزینه 3 میزان شیوع دوره‌ای 


گزینه 4 میزان بروز تجمعی 


val 


سوال 60 


«تعداد موارد جدید بیماری در یک دوره‌ی زمانی» ay‏ کدامیک از مفاهیم زیر ارتباط دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ٩۶‏ قطب تبریز) 


گزینه 1 Yar‏ زمان 
گزینه 3 ارزش اخباری 


گزینه 4 بروز 


P| 
میزان «شیوع» به کدام عامل زیر بستگی ندارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب شیراز. همدان و زنجان)‎ 
گزینه 1 مدت بیماری‎ 
گزینه 2 میزان بروز‎ 
گزینه 3 تعداد موارد موجود بیماری در یک مقطع زمانی‎ 
گزینه 4 زمان شروع بیماری‎ 


نمایش پاسخ 
)= 


فرمول زیر مربوط به کدامیک از شاخص‌های اندازه‌گیری سلامت است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران) 
تعداد افراد جامعه که در یک فاصله‌ی زمانی معین بیمار می‌شوند تقسیم بر تعداد افراد آن جامعه در ابتدای همان فاصله‌ی زمانی ۲ 10 ۲ 


گزینه 1 میزان بروز تجمعی 
گزینه 2 میزان شیوع 


گزینه 3 میزان بروز 


گزینه 4 میزان شیوع نقطه‌ای 


کزینه 1 میزان بروز Incidence Rate‏ 
گزینه 2 میزان شیوع Prevalence Rate‏ 
کزینه 3 میزان مرگ خام Crude death Rate‏ 


گزینه 4 گزینه‌ی All‏ و ب 


oOo, 


در a>‏ صورت شیوع بیماری در جامعه افزایش می‌یابد؟ (پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب آزاد) 


ais‏ 1 افزايش بروز بیماری و يا افزايش متوسط مدت بیماری 


گزینه 2 افزایش بروز بیماری و یا کاهش متوسط مدت بیماری 
گزینه 3 افزایش بروز بیماری و یا افزایش میزان کشندگی بیماری 
گزینه 4 کاهش بروز بیماری و b‏ افزایش متوسط مدت بیماری 


الف 
تعداد موارد جدید از یک حالت يا بیماری که در یک جمعیت مشخص در یک دوره‌ی زمانی معین رخ می‌دهد را چه می‌نامند؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و 
کرمان) 
گزینه 1 نسبت 
گزینه 2 تناسب 
گزینه 3 بروز 


گزینه 4 شیوع 


ج 
«تعدادی از جمعیت که در زمان انجام مطالعه دچار آن بیماری هستند تقسیم بر جمعیت در خطر ابتلا ay‏ بیماری» تعریف کدام گزینه‌ی زیر است؟ (دندان‌پزشکی 
شهریور -٩۷‏ قطب شمال) 


گزینه 1 شیوع 
گزینه 2 بروز 
گزینه 3 نرخ Waal‏ 
گزینه 4 بیماریزایی 
نمایش پاسخ 
الف 


کدام تعریف ay‏ میزان بروز (Incidence)‏ اشاره دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز) 


گزینه 1 همه‌ی موارد بیماری قدیم و جدید در زمان معینی با یک دوره‌ی زمانی در یک جمعیت مشخص 
گزینه 2 تعداد نمونه‌های قدیم در زمان معینی با یک دوره‌ی زمانی در یک جمعیت مشخص 
گزینه 3 تعداد نمونه‌های جدید در یک جمعیت مشخص که در Ub‏ یک دوره‌ی زمانی تعیین شده اتفاق می‌افتد. 
گزینه 4 تعداد افراد در معرض. که طی دوره‌ی زمانی ply‏ یک دوره‌ی زمان تعیین شده اتفاق می‌افتد. 
نمایش پاسخ 
é‏ 


کدامیک از شاخص‌های زیر منعکس کننده‌ی بار بیماری در یک anole‏ است؟ (پزشکی شهریور -AV‏ قطب اهواز) 


گزینه 1 شیوع 
گزینه 7 بروز تجمعی 


گزینه 4 مرگ و میر 


الف 
در بخشی از شهرستان مشکین شهر (شامل یکصد هزار جمعیت) ۵۰ مورد جدید بیماری بروسلوز در سال ۱۳۹۵ a)‏ طور غیر منتظره اتفاق افتاده است که یک نفر از آن‌ها 
نیز به علت عوارض ناشی از بیماری فوت کرده است. میزان بروز بیماری چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز) 

گزینه 1 پنج در ده هزار 

گزینه 7 یک در هزار 

گزینه 3 یک درصد 


گزینه 4 ده درصد 


val 


0 


پاسخ ay‏ سوّال LI»‏ در سال گذشته هرگز کمر درد داشته‌اند» کدامیک از میزان ابتلا را اندازه‌گیری می‌کند؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب مشهد) 


گزینه 1 شیوع لحظه‌ای 
گزینه 3 شیوع دوره‌ای 


گزینه 4 بروز تجمعی 


۹ 


در رد مطالعه‌ی cla Yo‏ از بین ۱۰۰۰ نفر مصرف کننده‌ی سیگار: Bo‏ نفر Mino‏ به برونشیت مزمن شدند. در طی همین مدت. ۶ نفر از جمعیت ۰ نفری Ee‏ 


سیگاری مبتلا به برونشیت مزمن WI‏ در این حالت نسبت خطر ابتلا ay‏ برونشیت مزمن در افراد سیگاری چند برابر افراد غیر سیگاری است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب 
شمال) 


۸ 
7 ait Asians 
ue -/ aiy 
ی‎ el ۷:۳ z 
۳۸ wes a sue ۱۵ 2 گزینه‎ 
کم‎ 


2 aX ۲۵ 3 گزینه‎ 


Be 4 گزینه‎ 


call 
قطب شمال)‎ -٩۷ کدامیک از اندازه‌های زیر برای نشان دادن میزان رخداد آنفولانزا در بین دانشجویان جدیدالورود طی نیم‌سال تحصیلی مناسب‌تر است؟ (پزشکی اسفند‎ 
گزینه 1 شیوع دوره‌ای‎ 
گزینه 2 میزان کشندگی‎ 
گزینه 3 بروز‎ 
گزینه 4 موارد رخداد‎ 
نمایش پاسخ‎ 
را در بر می‌گیرد.‎ LS معنای موارد جدید یک بیماری است اما شیوع هم موارد جدید و هم‎ a ج. بروز‎ 
قطب آزاد)‎ -9V تمام عوامل زیر سبب کاهش شیوع بیماری در جامعه می‌شود. بجز: (پزشکی اسفند‎ 
گزینه 7 کاهش بروز بیماری‎ 
گزینه 7 کاهش دوره‌ی بیماری‎ 
گزینه 3 افزایش مرگ و میر‎ 
بیمار‎ GR گزینه 4 افزایش میزان‎ 
نمایش پاسخ‎ 
حاصلضرب بروز در متوسط طول مدت بیماری است. با افزايش هر کدام شیوع هم زیاد می‌شود.‎ ply د. شیوع‎ 


کدامیک از موارد زیر صورت کسر میزان بروز است؟ (پزشکی ریفرم 9 کلاسیک شهر پور ۸- قطب آزاد) 


(Ineidence Rate) 


گزینه 1 تعداد JS‏ موارد بیماری در یک مقطع زمانی 

گزینه 2 تعداد موارد جدید بیماری در مدت معین 

گزینه 3 تعداد موارد مرگ آور بیماری در یک مقطع زمانی 

گزینه 4 تعداد موارد وخیم بیماری در یک مقطع زمانی 

نمایش پاسخ 

ب / صورت کسر میزان بروز تعداد موارد WIS‏ بیماری در مدت Wyre‏ و مخرج yl‏ متوسط جمعیت در معرض Ul‏ بیماری در همان زمان است. 

در سال AV‏ تعداد ۴۵ بیمار مبتلا به سل در مرکز بیماری‌های ریوی شهر a5) A‏ دارای جمعیت ۳۸۸۰۰۰) مورد مراقبت و درمان بودند. ۳۳ مورد از آن‌ها از سال ٩۶‏ 
درمان خود را شروع کرده بودند. با توجه a‏ اين داده‌ها. کدام گزینه میزان بروز بیماری سل در شهر A‏ در سال IV‏ را نشان می‌دهد؟ (پزشکی ریفرم 9 کلاسیک شهریور 
۸ قطب زنجان) 

گزینه 1 ۱/۰۵ در یکصد هزار نفر جمعیت 

گزینه 2 ۳/۰۹ در یکصد هزار نفر جمعیت 

گزینه 3 ۲/۰۸ در یکصد هزار نفر جمعیت 


گزینه 4 ۴/۰۱ در یکصد هزار نفر جمعیت 


ب / تعداد موارد جدید ۱۲ نفر بوده است aS‏ باید آن را بر ۳۸۸۰۰۰ تقسیم و ضربدر ۱۰۰ کنیم. حاصل گزینه‌ی ب می‌شود. 
elas‏ مورد زیر از شاخص‌های ابتلا نیست؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب زنجان) 

گزینه 1 میران بروز 

کزینه 2 میزان حمله 

گزینه 3 شیوع 


گزینه 4 کشندگی 


خی بت 


د/کشندگی جزء شاخص‌های ابتلا نیست(و mortality rate‏ است! شاخص‌های ابتلا میران بروز 9 شیوع و میزان حمله و میزان بروز تجمعی TIED of‏ 
7 
میزان Uline Gon‏ شیوع و میزان بروز تجمعی, از جمله شاخص‌های ...۰.۰.۰.۰۰ هستند. (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب زنجان) 
کزینه 1 Morbidity Rates‏ 
گزینه 2 Mortality Rates‏ 
Fertility Rates 3 a1 55‏ 
کزینه 4 Natality Rates‏ 
نمایش پاسخ 

al‏ / شاخص‌های ابتلا میران بروز و شیوع و میزان حمله و میزان بروز تجمعی می‌باشند. 

بروز یک بیماری در زنان و مردان برابر است Sg‏ شیوع بیماری مذکور در مردان ۲ برابر زنان است. کدامیک از عوامل ذیل می‌تواند» شرایط فوق را توجیه نماید؟ (پزشکی 
ریفرم و کلاسیک شهریور -9A‏ قطب شمال) 


کزینه 1 مرگ بیش‌تر بیماران در زنان 
گزینه 2 بهبودی بیش‌تر بیماران در مردان 
گزینه 3 مهاجرت بیش‌تر بیماران مرد 
گزینه 4 مقاومت Buty‏ زنان در برابر بیماری 
نمایش پاسخ 
al‏ / شیوع برابر حاصلضرب jon‏ در متوسط طول مدت بیماری است. با افزایش هر plas‏ شیوع هم زیاد می‌شود پس زنان بیش‌تر از مردان می‌ميرند. 
ط ۳۶ 
اگر در یک مطالعه از شرکت کنندگان سوّال شود «آیا در حال حاضر Mine‏ به آسم هستید؟» کدامیک از شاخص‌های وقوع بیماری سنجیده می‌شود؟ (پزشکی ریفرم 
شهریور ۹۸- قطب کرمان) 
گزینه 1 شیوع لحظه‌ای (Point prevalence)‏ 
گزینه 2 شیوع دوره‌ای (Period prevalence)‏ 
گزینه 3 تراکم بروز (Cumulative incidence)‏ 
کزینه 4 میزان حمله (Attack rate)‏ 


نمایش پاسخ 
الف / شیوع میزان کل مبتلایان را اندازه‌گیری می‌کند اما شیوع لحظه‌ای تعداد کل مبتلایان را در حال حاضر اندازه می‌گیرد. 


وجه اشتراک بروز بر مبنای شخص (بروز تجمعی) و بروز بر مبنای شخص- زمان (تراکم بروز) چیست؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب همدان) 
کزینه 7 اندازه‌ی به دست آمده در هر دو بین صفر تا یک است. 

کزینه 2 مقدار خطر مطلق را ارائه می‌دهند. 

کزینه 5 خطر نسبی را مستقیماً محاسبه می‌کنند. 


نمایش پاسخ 
SY‏ بروز تجمعییعر مخرج کسر تعداد افراد سالم در معرض خطر وجود دارد و با خود میزان بروز تفاوت دارد ولی وجه اشتراک آن‌ها اين است که خطر نسبی را 
OE ad =‏ تست منت زوین 
WP ۲‏ = 
SY.‏ تن ۱ ~ ون ی ۷۷ 
HV -2 54‏ 


07? sel aoe 
مدت‎ Yel بیماری مبتلا شوند میزان بروز بیماری در‎ wel در یک جمعیت ۱۰۰ نفری» ۲۰ نفر به بیماری 8 مبتلا می‌باشند در صورتی که یک هفته پیگیری ۲۰ نفر دیگر به‎ 


عبارت است از؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز) 
گزینه 1 ۱۰۶۵ 
گزینه 2 ۲۰۹۵ 


گزینه 3 ۲۵۵ 


گزینه 4 Fo%‏ 
نمایش پاسخ 
> / تعداد کل موارد جدید بیماری ۴۰ نفر است که تقسیم بر ۱۰۰ می‌شود۴9؟) = “ai‏ 2 ۲۰ 
K. =‏ 
میزان بروز و میزان شیوع جزء کدام نشانگرها است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب کرمان) 
گزینه 1 ابتلا 
گزینه 2 جسمی 
گزینه 3 میرایی 
گزینه 4 انتقالی 


call 


اگر صورت کسر تعداد همه‌ی بیماران موجود (جدید و قدیم) یک بیماری معین در یک مقطع زمانی معین باشد. نشان دهنده‌ی کدام میزان است؟ (دندان‌پزشکی شهریور 
۸- قطب شمال) 


گزینه 1 بروز 
گزینه 2 3999 
گزینه 3 کشندگی 


lay 4 گزینه‎ 


ب. وفور همون شیوعه :| 


سس 


کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد شاخص‌های اندازه‌گیری بیماری‌ها صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب اصفهان و همدان) 


کزینه 1 شیوع بیماری با اندازه‌گیری تعداد موارد جدید در یک جمعیت همواره در حال تغییر سنجیده می‌شود. 

گزینه 72 مطالعات همگروهی در جمعیت می‌تواند برای اندازه‌گیری میزان بروز بیماری‌ها مورد استفاده قرار گیرد. 

گزینه 3 مطالعات بروز به بررسی‌هایی که در یک مقطع زمانی و در یک جمعیت بخصوص انجام می‌گردد» اطلاق می‌شود. 

گزینه 4 شیوع ابتدا با شناسایی یک جمعیت فاقد بیماری و سپس با پیگیری آن‌ها جهت تعیین وقوع Glow Ul‏ اندازه‌گیری می‌شود. 


نمایش پاسخ 


لح 


سوال 85 


در محاسبه‌ی میزان شیوع. صورت کسرکدام‌یک از موارد زیر است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب شمال) 
گزینه 1 قدیم بیماری 
گزینه 2 جدید بیماری 
گزینه 3 جمعیت در معرض خطر ابتلاء 
گزینه 4 قدیم و جدید بیماری 
نمایش پاسخ 
د. شیوع یعنی همه‌ی موارد WIS‏ و قدیم بیماری 


کدام یک از شاخص های زیر برای مقاصد مدیریت و برنامه ریزی خدمات بهداشتی کاربرد بیشتری دارد؟(دندان پزشکی شهریور ۹٩‏ _کشوری ) 


گزینه 1 میزان بروز 
گزینه 2 اندازه شیوع 
کزینه 3 میزان کشندگی 
گزینه 4 میزان مرگ اختصاصی 
نمایش پاسخ 
ب /شیوع میزان بار بیماری روی جامعه را نشان میدهدو برای برنامه ریزی ارایه خدمات بهداشتی درمانی استفاده ميشود. 
در سای سر مس رای کب خی ای رر رن اس بر ای رت ال ان CARINE‏ هی رد ار Pees‏ ری 
شهریور ۹٩‏ _کشوری) 
گزینه 1 خطر نسبی 
گزینه 2 میزان بروز 


گزینه 4 میزان ابتلا 


الشالاطیق قرو خر تسین 
در یک جمعیت loo‏ هزار نفری. ۱۵۰۰۰ سالمند حضور دارند. در جریان اپیدمی کووید۰۱۹ »۱۸۰سالمند در این جمعیت ay‏ بیماری مبتلا شدند که ۱۳۵ نفر از آن‌ها در اثر 


این بیماری فوت کردند. میزان حمله و میزان كشندگي بیماری در ww‏ سالمندان این جمعیت ay‏ ترتیب چند در صد است؟ (علوم‌پایه پزشکی داتفا میان‌دوره) 


4 REN \S ۷۰۵ گزینه 1 ۱۲ و‎ 
جرد‎ i V-0 _ 
ee ag wal ۷۰۵ گزینه 2 ۱.۸ و‎ 

NS a. ۰.٩ گزینه 3 ۱۳ و‎ 


گزینه 4 ۱۰۸ 9 ۹ 


نمایش پاسخ سس 
ید Ww‏ 


Ser 9) Je 
در یک مطالعه مورد - شاهدي از ۱۰۰۰ بیمار مبتلا به سرطان کبد ۱۰۰ نفر و از ۱۰۰۰ فرد 09,5 شاهد ۸۰۰ نفر سابقه حداقل یک‌بار تزریق واکسن هپاتیت ب را ذکر کردند.‎ 
میان‌دوره)‎ - ۹٩ نسبت شانس رابطه تزریق واکسن و سرطان کبد کدام است؟ (علوم‌پایه پزشکی دی‎ 


کزینه 1 ۲۶/۱ 
گزینه 2 ۱۸/۱ 
گزینه 3 ۱۳/۱ 
گزینه 4 ۸/۱ 
نمایش پاسخ 
الف / در اين نوع از مطالعات افراد به ترتیب برحسب داشتن یا نداشتن یک پیامد معین (همانند یک بیماری یا یک وضعیت خاص) در گروه مورد (Case)‏ و گروه شاهد 
(Control)‏ قرار می‌گیرند. 
در یک مطالعه از دانشجویان پرسیده شده‌است: UT"‏ در ۱۲ ماه گذشته بر اساس تشخیص پزشک یا مشاور ay‏ افسردگی Wino‏ بوده‌اید؟". با این سوال plas‏ شاخص 


اپیدمیولوژیک را می‌توان تعیین نمود؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰ میان‌دوره کشوری) 


گزینه 1 بروز تجمعی 
گزینه 2 میزان Jax‏ 
گزینه 3 شیوع نقطه‌ای 
گزینه 4 شیوع دوره‌ای 
نمایش پاسخ 
د / شیوع دوره‌ای: تعداد موارد موجود در یک دوره‌ی مشخص زمان تقسیم بر تعداد افراد در معرض خطر همان دوره 
اگر در مصاحبه‌ای ay‏ منظور بررسي وضعیت سلامت دانشجویان از آن‌ها سوال شود که LT‏ تاکنون به بيماري (X)‏ مبتلا شده‌اید؟ پاسخ سوّال» کدام‌يك از موارد زیر را براي 
ما می‌تواند تعیین کند؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند -4٩‏ کشوری) 


گزینه 1 شیوع نقطه‌ای 
گزینه 2 بروز تجمعی 
گزینه 3 شیوع دوره‌ای 
گزینه 4 میزان حمله 
نمایش پاسخ 
ب / اگر در مصاحبه‌ای به منظور بررسي وضعیت سلامت دانشجویان از آن‌ها سوّال شود که LT‏ تاکنون به بيماري (x)‏ مبتلا شده‌اید؟ پاسخ سوّال, بروز تجمعی را تعیین 
گت 
شیوع بيماري اسكيزوفرني در جمعیت عمومي حدود Eh‏ درصد است. با فرض اینکه متوسط طول دوره بيماري اسکيزوفرني ۲۰ سال باشد. خطر سالانه ابتلا به 
اسكيزوفرني در افراد سالم چند درصد است؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند 99- کشوری) 
گزینه 1 ۰۵.ه 
گزینه 2 ).0 
گزینه 3 ۱ 
گزینه 4 ۵ 
نمایش پاسخ 
call‏ خطر سالانه ابتلا به اسكيزوفرني در افراد سالم ۰.۰۵ درصد است 


سوال 93 


حساسیت و ویژگی Eb‏ تست سنجش آنتی‌بادی کووید ۱٩‏ در تشخیص سابقه عفونت به ترتیب ۸۵ و ٩۹۵‏ درصد است. در جامعه‌ای که ۲۰ درصد افراد به عفونت کووید 


٩‏ مبتلا شده‌اند. چند درصد افراد با این تست مثبت شناخته می‌شوند؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند ۹۹- کشوری) 


گزینه 1 ۴ 
گزینه 2 ۱۵ A dl‏ ۱۰ 
گزینه 3 ۱۷ b‏ 
گزینه 4 ۲۱ J et oA.‏ ای( 
نمایش پاسخ 
bs‏ ی vy‏ ۹ 
د/۲۱ درصد 31,91 مبتلا شناخته می‌شوند. ) ۹۳ دم فد ۲ & /۱۷- 4 - هه — a 4 fz‏ 
ع + ۳۰ = 


سوال 94 


نسبت شانس رابطه شغل کارکنان درمانی با ابتلا به بیماری کدام است؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند ۹٩‏ - کشوری) 


گزینه 1 ۷ 


۶ 
۷۰ کل‎ Me _<« AY 9 
m ۱ 9K ۴ 3 گزینه‎ 


گزینه 4 ۳ 


الف / ۳۰۰<۱۸۰۰/۱۳۶۰<۲۰2۷ پس نسبت شانس ۷ است. 


اگر تعداد دانشجویان دندان‌پزشكي که به تازگي ay‏ آنفلوانزا مبتلا شده‌اند را a‏ کل جمعیت دانشجویان دندان‌پزشکي در EL‏ بازه زماني Eb‏ ساله تقسیم کنیم کدام 
شاخص در مورد آنفلوانزا بدست می‌آید؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی اسفند ۹۹- کشوری) 

Prevalence 1 گزینه‎ 

Morbidity 2 گزینه‎ 

Incidence 3 گزینه‎ 


Causation 4 گزینه‎ 


ج / Incidence‏ یا بروز عبارت است از (تعداد موارد جدید یک بیماری در مدت معین) به روی (متوسط جمعیت در معرض Ul‏ بیماری در همان زمان) 
در بیماری‌های غیر واگیر مانند دیابت و پرفشاری خون. کدام‌یک از موارد زیر صحیح است؟(علوم‌پایه دندان‌پزشکی دی٩۹‏ -میان‌دوره) 

گزینه 1 میزان شیوع و بروز با هم برابرند. 

گزینه 2 میزان شیوع بیش از بروز است. 

کزینه 3 میزان بروز بیش از شیوع است. 

گزینه 4 شیوع و بروز در wel‏ بیماری‌ها مفهومی ندارد. 


تمایش پاسخ 
ب / شیوع یعنی محاسبه همه بیماران قدیم و جدید. اما بروز به معنای محاسبه gle!‏ بیماران جدید است. 


سوال 97 


کدام‌یک از گزینه‌های زیر در مورد تعریف شیوع دوره‌ای بیماری صحیح است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 


گزینه 1 تعداد کل افرادی که در هر زمانی از یک دوره مشخص. به بیماری یا خاصه موردنظر مبتلا بوده‌اند. 
گزینه 2 تعداد کل افرادی که در یک لحظه زمانی مشخص. به بیماری یا خاصه موردنظر مبتلا بوده‌اند. 
گزینه 3 تعداد کل افرادی که در هر زمانی طی یک‌سال Wino‏ به بیماری یا خاصه موردنظر بوده‌اند. 


گزینه 4 تعداد افرادی که حداقل در دوره ای از حیات خود به بیماری پا خاصه موردنظر مبتلا بوده‌اند. 
نمایش پاسخ 
al‏ / شیوع دوره‌ای یعنی: تعداد کل افرادی که در هر زمانی از یک دوره مشخص, a‏ بیماری یا خاصه موردنظر Wino‏ بوده‌اند. 
Za‏ 
میزان‌های باروری و مرگ و 326 
تعدادسوال ۱۱۸۰ 


درجه سختی: متوسط 


نکات:۱-فرمول حمله ثانویه و میزان کشندگی را حتما بلد باشید ۲- متوسط تعداد فرزندانی که یک زن در طول دوره ی باروری خود به دنیا می Cus) >s‏ دارد ۳- 


| 3 4 ۰ 9 میزان oe‏ سئوالات پزشٌ 5 بر مه | a‏ 


خودازمایی 


در محاسبه‌ی میزان مرگ و میر خام. مخرج کسر (برحسب جمیت) براساس کدام مقطع زمانی تعریف می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان/پزشکی 


اسفند 90 _قطب دانشگاه شهید بهشتی) 


گزینه 1 انتهای سال جاری 
گزینه 2 ado‏ سال جاری 
گزینه 3 ابتدای سال جاری 
گزینه 4 انتهای سال قبل 


Y 
از اين تعداد. ۱۰ کودک زیر ۲۸ روز و ۵۰ کودک زیر ۳۶۵ روز فوت شدند. میزان مرگ نوزادان در اين‎ aS در جامعه‌ای با جمعیت ۱۰۰۰۰۰ نفر. ۱۰۰۰ تولد زنده رخ داده‎ 
جامعه چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب زنجان)‎ 


گزینه 1 ۰۹ در هزار 
گزینه 2 jo‏ در هزار 
گزینه 3 ۰/۵ در هزار 


گزینه 4 Qo‏ در هزار 


Y 
قطب شمال/پزشکی اسفند ۹۵ _قطب اصفهان/ دندان پزشکی اسفند ۹۶ _قطب‎ ٩۴ در کدامیک از میزان‌های زیر مخرج کسر تعداد موالید زنده است؟ (پزشکی اسفند‎ 
مشهد)‎ 
خام‎ Noi 1 گزینه‎ 
کزینه 2 مرگ خام‎ 
گزینه 3 مرگ مادران‎ 
گزینه 4 مرگ علیتی‎ 
نمایش پاسخ‎ 
۹ 
قطب آزاد)‎ -٩۳ براساس کدامیک از گزینه‌های زیر محاسبه می‌شود؟ (پزشکی اسفند‎ (MMR) میزان مرگ مادران‎ 
گزینه 1 کل جمعیت هر منطقه‎ 
گزینه 2 کودکان زیر یک سال‎ 
زنده‎ Noi 3 گزینه‎ 


گزینه 4 زنان گروه سنی ۴۴-۱۵ سال 


a 


در محاسبه‌ی «میزان مرگ و pro‏ مادران» به کدامیک از اطلاعات زیر نیاز است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب تهران) 


گزینه 1 تعداد زنان باردار سال 
گزینه 2 تعداد موالید زنده سال 
گزینه 3 تعداد زنان ۴۴-۱۵ سال 


گزینه 4 تعداد زایمان‌های سال 


— 


در شهرستانی با جمعیت یک میلیون نفر در سال (۱ تعداد کل حاملگی‌ها Yoo‏ هزار مورد بود که منجر به ۱۵۰ هزار تولد زنده شد. در همان سال Po‏ مورد مرگ مادر 
sls ey‏ زان رک ور فان ار اس ری اد OF‏ فا بر 


گزینه ۳۰1 در هزار 
گزینه 3 Yo‏ در صدهزار 


E 
OMNIS alee) aco cars ی ای یال در ی‎ cullen ol) ما‎ GES رل کار لت ری بای‎ enna eae ری را‎ 
قطب اصفهان)‎ -٩۴ آنجا چقدر است؟ (در ۱۰۰۰۰۰) (پزشکی شهریور‎ 


گزینه 1 ۰/۵ 
ais‏ 2 ۱ 
گزینه 3 ۱/۵ 
Wades‏ با gil‏ اطلاغات [lS‏ محامنتة Pati‏ 
نمایش پاسخ 

> / هیچکدام از گزینه‌ها صحیح نیست. پاسخ عدد Poo‏ است. 

برای محاسبه‌ی میزان مرگ و میر شیرخواران» مخرج کسر کدام مورد زیر است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب شمال) 
گزینه | متوسط جمعیت 
گزینه 2 تعداد موالید زنده 


گزینه 3 تعداد کودکان شیرخوار 


گزینه 4 تعداد مادران شیرده 


تس 
اگر در یک کشور Vo‏ میلیونی» در طول یک سال ۱/۵ میلیون نوزاد a‏ دنیا بیایند و ۴۵ هزار کودک زیر یک سال در همین مدت فوت نمایند» میزان مرگ و میر کودکان زیر 
یک سال (IMR)‏ چند در هزار خواهد بود؟ (پزشکی شهریور ۵- قطب شمال) 


گزینه 1 Pe‏ 
گزینه 2 ٩۰‏ 
گزینه 3 ۱۸۰ 
گزینه 4 Woo‏ 
نمایش پاسخ 
call‏ 


در شاخص مرگ و مير مادران (MMR)‏ مخرج کسر کدام مورد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شمال/پزشکی شهریور ٩۳‏ قطب شمال/ پزشکی اسفند ۹۵- 
مشترک کشوری / پزشکی شهریور ٩۳‏ قطب دانشگاه شهید بهشتی / پزشکی اسفند ٩۳‏ _ قطب تهران/ دندان پزشکی شهریور ٩۴‏ _قطب اهواز) 
گزینه 1 تعداد موالید زنده 
گزینه 2 تعداد کل تولدها 


گزینه 4 تعداد زنان در Haw‏ باروری 


الف 
کدامیک میزان باروری (Total fertility Rate) IS‏ را نشان می‌دهد؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب آزاد) 
کزینه 1 تعداد کودکانی که زنان ۱۵۸-۴۴ ساله Lod ay‏ آورده‌اند. 
کزینه 2 تعداد کودکانی که زنان یک گروه سنی خاص ay‏ دنیا آورده‌اند. 
گزینه 3 (مجموع میزان‌های باروری اختصاصی سنی x‏ ۵) تقسیم بر ۱۰۰۰ 
گزینه 4 میزان باروری عمومی x‏ ۱۰۰۰ 


نمایش پاسخ 


میزان مرگ و میر شیرخواران (IMR)‏ چه تعریفی دارد؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب آزاد) 


تعداد مرگ کودکان زیر ۲۸ روز در مدت معین 


(wl‏ زر 
تعداد موالید 0255 در همان مدت 


ny foes سل‎ BOSSI es 


تعداد موالید 0255 در همان مدت 


تعداد مرک کودکان زیر ۲۸ روز در مدت معين 


ری 
تعداد مرگ Carer‏ در همان مدت 


تعداد مرگ کودکان زیر ۱ سال در مدت معین 
x >‏ 


تعداد مرگ جمعیت در همان مدت 


nh, 


نمایش پاسخ 


br 


در مورد مخرج کسر میزان باروری عمومی (general fertility rate)‏ کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب زنجان) 
گزینه 1 متوسط جمعیت همان سال 

گزینه 2 متوسط جمعیت زنان ۱۵ تا FF‏ سال در همان سال 

گزینه 3 متوسط جمعیت زنان همان سال 


گزینه 4 متوسط جمعیت زنان شوهردار همان سال 


تس 


در شهرستانی با جمعیت Go‏ هزار نفر سالانه ۱۳۰۰ تولد زنده رخ می‌دهد. تعداد زنان در سنین باروری jo‏ هزار نفر است که Ho‏ آن‌ها شوهردار هستند. با توجه به 
اطلاعات فوق میزان باروری عمومی (GFR)‏ چند در هزار است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تبریز) 


گزینه 1 ۱۲ 
گزینه 2 ۱۳۲۰ 
گزینه 3 Vo‏ 
گزینه 4 Yoo‏ 
es‏ 
> 


کدامیک از گزینه‌های زیر میزان باروری عمومی (General fertility)‏ را نشان می‌دهد؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب آزاد) 
(wil‏ میزان مرک خام - میزان تولد خام 

تعداد موالید طی مدت معين Yue)‏ همان (ue‏ 

۱ متوسط جمعبت همان سال 


OX میزان های باروری اختصاصی سنی‎ Caf 
Yeas 3 


تعداد موالبد طی مدت معین 
>( 


n, 
۷۰ 
متوسط جمعیت زنان ۴۴-۱۵ سال در همان مدت معین‎ 


نمایش پاسخ 
)> 


به دنبال سرشماری در سال Go‏ در یک شهر» اعداد زیر به دست dol‏ 
(تعداد JS‏ جمعیت ۲۵۰ هزار نفر). Pe)‏ % جمعیت زنان ۱۵ تا ۴٩‏ سال). %e)‏ زنان otic‏ در سنین باروری). (تعداد تولد زنده ۲۵۰۰ مورد) 
کدامیک از اعداد زیر میزان باروری عمومی را نشان می‌دهد؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شمال) 
گزینه 1 ٩6۵‏ 
گزینه 2 96۵۰ 
گزینه 3 WS‏ 
گزینه 4 ۹۵۱/۶ 


نمایش پاسخ 
call‏ 


در منطقه‌ای طی یک سال از »۱۰۰بارداری» ٩۰۰‏ نوزاد متولد شده و »۱۰ مورد مرگ جنینی بعد از ۲۸ هفته بارداری رخ داده است. اگر ۱۷۰ مورد مرگ نوزاد در هفته‌ی 

Joi Jol‏ داشته باشیم. میزان مرگ حول ولادت (Perinatal Mortality Rate)‏ طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی چند در هزار است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب 
تهران) 

گزینه 1 ۳۰ 

گزینه 2 ۲۷۰ 


Poo 3 گزینه‎ 


PY 4 گزینه‎ 


۹ 
در کشوری ۷۰ میلیونی؛ اگر در سال ۱۳۸۶ حدود ۱/۵ میلیون نوزاد به دنیا آمده و بالغ بر FO‏ هزار کودک زیر یک سال در همان سال فوت نمایند. میزان مرگ و میر 
کودکان زیر یک سال (IMR)‏ چقدر بوده است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شمال) 


گزینه 1 Poo‏ در هزار Noi‏ زنده 
گزینه 2 ۱۸۰ در هزار Noi‏ زنده 
گزینه 3 ٩۰‏ در هزار Noi‏ زنده 
گزینه 4 ۳۰ در هزار تولد زنده 
نمایش پاسخ 
> 


در کدام گزینه‌ی زیر. مخرج کسر شاخص با دیگر شاخص‌ها متفاوت است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب اهواز) 


کزینه 1 میزان مرگ شیرخواران 
کزینه 2 میزان مرگ مادران 
گزینه 3 میزان مرگ نوزادان 


کزینه 4 میزان مرگ خام کودکان 


=) 


وال 2 


میزان باروری کلی (TER)‏ ایران حدود ۱/٩‏ است. مفهوم این عبارت چیست؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اصفهان) 


گزینه 1 هر زن ایرانی در طول دوران باروری خود ۱/٩‏ نوزاد زنده به دنیا می‌آورد. 
گزینه 2 هر زن همسردار ایرانی در طول دوران باروری خود ۱/٩‏ نوزاد زنده ay‏ دنیا می‌آورد. 
گزینه 3 به job‏ متوسط هر خانواده‌ی ایرانی در حال حاضر ۱/٩‏ فرزند دارند. 


گزینه 4 هر زوج ایرانی در طول دوران زندگی خود ۱/٩‏ نوزاد زنده به دنیا می‌آورند. 


call 
شهرستان چقدر‎ Wel در‎ (TFR) دست آمده است. میزان باروری کلی‎ ay (ASFR) ۴۲۰ در جمعیت یک شهرستان ۴۲۰۰۰ نفری مجموع میزان‌های باروری اختصاصی سنی‎ 
است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد)‎ 

کزینه 1 ۴/۲ 

گزینه 2 ۲/۲ 

گزینه 3 1 


P/V 4 گزینه‎ 


=) 


ponies 


کدامیک از مقادیر زیر می‌تواند نشان دهنده‌ی شاخص TER (Total Fertility Rate)‏ باشد؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب مشهد) 
گزینه 1 De‏ 

Qooo 2 ain 35 

گزینه 3 ۵۰۰ 


گزینه 4 ۵ 


> 


میزان باروری a> (Total Fertility Rate) LIS‏ مفهومی دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال) 
گزینه 1 همان نرخ رشد جمعیت است. 
گزینه 2 متوسط تعداد کودکان به GU‏ هر هزار زن در سنین باروری است. 


کزینه 3 تعداد زنانی که مادران آینده را تشکیل می‌دهند. 


گزینه 4 تعداد کودکان یک زن در طول دوره‌ی بارداری است. 


=) 


Damion 


کدامیک از گزینه‌های زیر در 2990 میزان باروری عمومی صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان) 


ais‏ 1 متوسط تعداد نوزادان به دنیا آمده در کل جمعیت 
گزینه 2 تعداد سالانه‌ی Noi‏ زنده در یک جمعیت معین به ازای کل جمعیت وسط سال در هر هزار نفر 
کزینه 3 متوسط تعداد نوزادان زنده‌ی به دنیا آمده از زنان یک جامعه در دوران باروری 


گزینه 4 تعداد سالانه تولدهای زنده در یک جمعیت معین به ازای جمعیت زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله در هر هزار نفر 


3 
کدامیک از شاخص‌های زیر بیانگر مناسب‌تری از وضعیت مراقبت‌های دوران بارداری و زایمان است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب تهران/پزشکی شهریور ٩۳‏ قطب 


دانشگاه آزاد/ پزشکی اسفند۹۶ - مشترک کشوری) 


گزینه 1 میزان مرده‌زایی 
گزینه 2 میزان مرگ نوزادان 
گزینه 3 میزان مرگ حول ولادت 


کزینه 4 میزان مرگ مادران 


۹ 
در یک خانواده‌ی ۶ نفری که پدر و مادر در برابر بیماری آبله‌مرغان ایمن هستند. یکی از فرزندان مبتلا ay‏ آبله‌مرغان شده و ظرف مدت دو هفته‌ی بعد دو کودک دیگر 
راد در متا سوت مان لقنو در ای ری اس ۱۳ نا وان ری اس ۰ ns‏ اما 


گزینه 1 PVP‏ 
کزین 2 Bo‏ 
گزینه 3 ۶۶ 
گزینه 4 VO‏ 
تمایش پاسخ 
۹ 


در منطقه‌ای در سال ۰۱۳۸۴ ۱۰۰۰ نوزاد زنده به دنیا آمده است. اگر در همین سال تعداد نوزادان مرده ay‏ دنیا آمده »۱ و تعداد مرگ در هفته‌ی اول ۱۵ و تعداد مرگ 


نوزادان ۲۰ bb‏ میزان مرگ حول تولد (Perinatal Mortality Rate)‏ چند در هزار است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب تهران) 


گزینه 1 Pe‏ 
گزینه 2 YO‏ 
گزینه 3 PO‏ 
گزینه 4 FO‏ 
نمایش پاسخ 
bed‏ 


در Sy‏ جامعه‌ی ۱۰۰ هزار نفری» ۵۰ نفر در طول یک سال فوت نمودند. ۲۰ نفر در یک سال مبتلا به بیماری «الف» شدند و ۱۸ نفر از مبتلایان به بیماری «الف» در Wel‏ 
مدت فوت شده‌اند. میزان کشندگی بیماری «الف» چقدر است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب تهران) 
گرینه ۲۵/۱۵۵۰۵۵۵1 
گرینه 2 ۱۸۰/۱۵۰۵۵۵ 
گزینه 3 ۱۸/۲۰ 


گزینه 4 ۱۸/۵۰ 


a 


Ponies 


در بیش‌تر کشورهای (LGD‏ نسبت جنسی در هنگام تولد چگونه است؟ (دندان‌پزشکی اردیبهشت -VV‏ میان‌دوره‌ی کشوری) 


sal نسبث پسرژایی اغلب آندکن بیش‌تر از سنبت دخترزاین‎ 9 as 


گزینه 4 هیچ الگوی غالبی در مورد نسبت جنسی مشاهده نشده است. 


a 


وال 30 


میزان کشندگی بیماری A‏ در جامعه‌ای ۱۰ درصد است. کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد) 


گزینه 1 ۱۰ نفر از loo‏ نفر افراد جامعه فوت شده‌اند. 
گزینه 2 »انفر از Joo‏ نفر افراد عفونت یافته فوت شده‌اند. 
گزینه 3 »۱ نفر از loo‏ نفر در معرض خطر فوت شده‌اند. 
کزینه 4 ۱۰ نفر از »۱۰ نفر jlo‏ فوت شده‌اند. 
نمایش پاسخ 
3 


کدام شاخص در تعیین پیش‌آگهی یک بیماری کاربرد دارد؟ (پزشکی شهریور 9- قطب کرمان) 


گزینه 1 میزان مرگ و مير اختصاصی علتی 
گزینه 7 میرایی تناسبی 
گزینه 3 نسبت میرایی استاندارد شده 
کزینه 4 میزان کشندگی 
تمایش پاسخ 
> 


0 


نسبت بیماران فوت شده ay‏ کل مراجعین ay‏ یک علت خاص در بیمارستان کدام شاخص است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 بروز مرگ 
گزینه 2 میزان مرگ 
گزینه 3 نسبت مرگ 


گزینه 4 میزان کشندگی 


> 
در یک منطقه با ده میلیون نفر جمعیت تا آخر سال ۰۱۳۹۲ بیست هزار مرگ رخ داده است. از اين تعداد دویست مورد مربوط ay‏ 99 هزار نفر مبتلا ay‏ سرطان دهانه‌ی 
)> در ul‏ سال بوده است. میزان مرگ اختصاصی علتی ناشی از سرطان دهانه‌ی رحم و میزان کشندگی این بیماری ay‏ ترتیب عبارتند از: (پزشکی شهریور و اسفند “AF‏ 
گزینه 1 ده درصد و ده درصد 

گزینه 2 ده در هزار و ده در هزار 

گزینه 3 دو درصد و صد در هزار 


گزینه 4 یک درصد و ده درصد 


> 

در یک جمعیت ۲۰۰۰۰۰ نفری در اپیدمی وبا ۳۰۰۰ نفر مبتلا شدند. از میان مبتلایان ۶۰ نفر در بیمارستان بستری و ۳۰ نفر فوت کرده‌اند. میزان کشندگی این بیماری 
چند درصد است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان) 

Be 1 گزینه‎ 

گزینه 2 ۲۰ 

le 3 گزینه‎ 


VO 4 گزینه‎ 


ج هیچکدام از گزینه‌ها صحیح نیست. پاسخ عدد ۱ است. 


0 


همه‌ی گزینه‌های زیر در خصوص شاخص کشندگی بیماری صحیح می‌باشند بچز: (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب کرمان) 


گزینه 1 یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری شدت بیماری محسوب می‌شود. 

گزینه 2 مخرج کسر آن شامل تمامی افرادی است که در معرض خطر مرگ ناشی از بیماری هستند. 
گزینه 3 برای بیان پیشآگهی بیماری می‌توان از اين شاخص استفاده نمود. 

گزینه 4 هرچه درمان یک بیماری بهتر شود انتظار می‌رود که کشندگی کاهش WL‏ 


= 


در محاسبه‌ی میزان کشندگی بیماری‌هاری در یک منطقه. مخرج کسر چیست؟ (پزشکی شهریور ۳- قطب کرمان/پزشکی شهریور ٩۳‏ -قطب همدان) 
کزینه 1 کل مبتلایان به هاری 

گزینه 2 جمعیت وسط سال 

گزینه 3 جمعیت در معرض خطر 
گزینه 4 تعداد کل مرگ‌ها در منطقه 


الف 


0 


در یک اپیدمی «وبا» در یک روستا با جمعیت ۱۰۰۰ نفر. ۲۰ نفر مبتلا شده‌اند و از میان آن‌ها ۵ نفر فوت کردند. میزان کشندگی این بیماری چقدر است؟ (پزشکی اسفند 
۴- قطب اهواز) 


گزینه 1 9۵۱ 


گزینه 2 ۹۵۲/۵ 


گزینه 3 9۵۵ 
گزینه 4 YO‏ 

نمایش پاسخ 
)> 


در یک اپیدمی «وبا» در Sy‏ جمعیت ۲۰۰۰ نفری. ۲۰ نفر Wino‏ شدند از Yo‏ مبتلا شدگان ۶ نفر فوت کردند. میزان کشندگی case fatality rate‏ اين بیماری چه میزان 
ست؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز) 
گزینه 1 9۵۲۰ 
گزینه 2 YY‏ 
گزینه 3 ۱ در هزار 
گزینه 4 ۳ در هزار 
نمایش پاسخ 
الف 
میزان کشندگی (Fatality rate)‏ عبارتست از: (پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب آزاد) 
anes‏ 1 داد SUA‏ ]4 نک بیمارین 
Slacks ans‏ تلقات تاشی از یک سیفازی ذر Ale slay‏ 
Farge‏ تعداد قلغات AU‏ او یک بیماری ay‏ هداد کل افراد Ute‏ 


گزینه 4 تعداد تلفات ناشی از یک بیماری در زمان 9 مکان Yok‏ 


۹ 

کدامیک از شاخص‌های زیر Gly‏ بیان شدت یک بیماری حاد کوتاه‌مدت مناسب است؟ (پزشکی شهریور -٩۳۲‏ قطب شمال) 
گزینه 1 میزان کشندگی 

ain میاآن بقای‎ taux 

Send‏ رتاش که ختض ای 


گزینه 4 میزان مرگ استاندارد شده 


الف 


تا 21 


درباره‌وی نسبت کشندگی بیماری Case Fatality Rate‏ کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب تهران/(دندانپزشکی شهریور ۹۸ قطب تهران)) 


گزین» 1 تعداد کل مرگ‌ها به علت یک بیماری خاص تقسیم بر تعداد کل جمعیت در معرض خطر آن بیماری در میانه سال 
گرینه 2 تعداد کل مرگ‌ها به علت یک بیماری خاص تقسیم بر کل جمعیت در میانه سال 
گزینه 3 تعداد JS‏ مرگ‌ها به علت یک بیماری خاص در مدت زمان معین تقسیم بر تعداد کل مبتلایان به آن بیماری در همان مدت زمان 
گزینه 4 تعداد کل مرگ‌ها به علت یک بیماری خاص تقسیم بر کل مرگ‌ها به هر دلیل در طول همان سال 
نمایش پاسخ 
€ 
در یکی از شهرهای کشور با یک میلیون نفر جمعیت تا آخر سال ۱۳۹۰ تعداد ده هزار مرگ رخ داده است. از اين تعداد دو هزار مورد مربوط به ۲۰ هزار نفر مبتلا به 
آنفولانزای فصلی بوده است. میزان مرگ اختصاصی علتی ناشی از آنفولانزا و میزان کشندگی بیماری به ترتیب برابر است با: (پزشکی شهریور ٩۳‏ قطب تبریز) 
گزینه 1 ۲ هزار- loo‏ درصد هزار 
گزینه 2 Po‏ درصد- ۱۰ درصد 
گزینه 3 ۱۰ در هزار- ۱۰ در هزار 
گزینه 4 ۲ درصد- ۱۰ درصد 


نمایش پاسخ 


Yu 

کدام میزان عبارت روبرو را بهتر توصیف می‌کنید؟ SPAM‏ مبتلایان ay‏ مننژیت مننگوکوکی می‌میرند» (پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب اصفهان) 
گزینه 1 کشندگی 
گزینه 2 حمله‌ی ثانویه 


گزینه 3 مرگ نسبتی 


val 


میزان باروری عمومی در جمعیتی ۰ هزار نفره که ۳۰ آن ly‏ خانم‌های سنین باروری تشکیل می‌دهند و تعداد موالید سالانه‌ی آن Yooo‏ تولد است چقدر است؟ 


گزینه 1 ۸۰۲۰ 
گزینه 2 71 
گزینه 3 ۸۱6 
گزینه 4 #۲ 
نمایش پاسخ 
ج‌ 


در جمعیتی معادل ۳۶ هزار نفر در یک سال, ۳۰۰۰ aw)‏ هزار) تولد زنده رخ می‌دهد. در همان سال ۳۰ بچه‌ی زیر یک سال فوت می‌کنند که ٩‏ نفر آن‌ها زیر ۲۸ روز 


سن داشتند. میزان مرگ شیرخواران (IMR)‏ چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تبریز) 


گزینه 1 A‏ در هزار 
گزینه 2 ۱۰ در هزار 
گزینه 3 ۱ در هزار 
گزینه 4 A‏ در ۱۰ هزار 


نمایش پاسخ 


— 


ae lew 


در یک منطقه با ده میلیون نفر جمعیت در سال ۱۲۹۲ صد هزار مرگ رخ داده است. از اين تعداد دویست مورد مربوط به 99 هزار نفر مبتلا ay‏ سرطان دهانه‌ی رحم در 
گزینه 1 ده درصد 

گزینه 2 دو درصد 

گزینه 3 دو دهم درصد 


درصد افراد فوت شده در بین تمام افراد مبتلا به یک بیماری در یک مدت زمان مشخص را a>‏ می‌نامند؟ (پزشکی اسفند 94- قطب همدان) 


کزینه 1 میزان کشندگی (case fatality rate)‏ 
کزینه 2 میزان میرابی بیماری (case mortality rate)‏ 
کزینه 3 میزان شیوع مرگ (prevalence mortality rate)‏ 
کزینه 4 میزان بروز مرگ (incidence mortality rat)‏ 
نمایش پاسخ 
الف 


تعداد تولدهای زنده در یک سال معین بر جمعیت ۱۵ تا ۲۲ سال همان سال ضربدر هزار بیانگر کدام شاخص است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب زنجان) 


کزینه 7 میزان تولد خام 
گزینه 2 میزان باروری ویژه‌ی سنی 
گزینه 3 میزان باروری عمومی 


گزینه 4 میزان باروری کل 


arr 


FN Je 


کدامیک از موارد زیر در خصوص اندازه‌گیری شاخص میزان حمله‌ی ثانویه صحیح نیست؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب همدان) 


کزینه 1 این شاخص می‌تواند نقش نسبی عوامل محیطی را در بیماری‌های غیر واگیر بررسی کند. 

گزینه 7 این شاخص می‌تواند انتشار بیماری از شخص ay‏ شخص دیگر را در اپیدمی‌ها مشخص کند. 

گزینه 3 این شاخص می‌تواند برای بررسی افراد یک خانواده در معرض تماس با مورد شاخص مورد استفاده قرار گیرد. 
گزینه 4 این شاخص نمی‌تواند نقش عوامل ژنتیکی را در بیماری‌های غیر واگیر بررسی کند. 


> 


در یک جامعه تعداد موارد مرگ در کودکان زیر یک ماه ۱۲ 505« موارد مرگ در کودکان زیر یک سال ۲۰ نفر و تعداد موارد مرگ در کودکان زیر پنج سال ۲۴ نفر است. 
براساس این اطلاعات plas‏ شاخص مرگ و pro‏ زیر قابل محاسبه است؟ (پزشکی اسفند 90- قطب مشهد) 
گزینه 1 Infant Mortality Rate‏ 
گزینه 2 Neonatal Mortality Rate‏ 
کزینه 3 Perinatal Mortality Rate‏ 


Post neonatal Mortality Rate 4 گزینه‎ 


=) 


ویرولانس یا شدت بیماری با کدامیک از شاخص‌های زیر مشخص می‌شود؟ (پزشکی اسفند 90- قطب تهران) 
گزینه 1 میزان کشندگی بیماری 
کزینه 2 میزان مرگ اختصاصی بیماری 
گزینه 3 میزان مرگ نسبی بیماری 
گزینه 4 میزان اختصاصی بودجه به بیماری 
27 
الف 
در شهرستان all‏ با جمعیت چهارصد هزار نفر سالانه ۴۰ نفر از بیماری سرطان ریه فوت می‌شوند. میزان مرگ و مير سالیانه ناشی از بیماری فوق چقدر است؟ (پزشکی 
اسفند 90- قطب آزاد) 
گزینه 1 ۵ در یکصد هزار نفر 
گزینه 7 ۴ در یکصد هزار نفر 
گزینه 3 ۸ در یکصد هزار نفر 


گزینه 4 ۰ در یکصد هزار نفر 


سوال 53 


در یک مهدکودک ۴۵ S295‏ زیر ۵ سال نگهداری می‌شود که ۳۰ نفر آن‌ها ade‏ بیماری سرخک ایمن می‌باشند به تازگی یک نفر از آن‌ها ay‏ سرخک مبتلا شده است و 
ری رک ارس تا را ی تا ار رت رای مت ی را ی 
گزینه 1 9۵۱۴ 
گزینه 2 96۴۶/۶ 
گزینه 3 6۵۰ 


گزینه 4 9۵۶۴ 


۹ 

aioe aay‏ دس را کی وال سا هه ای ای ان ان را رف ای اش ی ی 
Vino‏ شدند. میزان حمله‌ی ثانویه‌ی آبله‌مرغان در این دبستان چقدر است؟ (پزشکی اسفند 90- Ghd‏ شمال) 

گزینه 1 ۵۰/۴ 

گزینه 3 ۴۶/۴ 

گزینه 4 ۵۰/۱۶ 


نمایش پاسخ 


میزان مرگ و میر در کدام گروه نشانگر خوبی برای کیفیت مداخلات بهداشتی- درمانی است؟ (پزشکی اردیبهشت ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری) 
گزینه 1 مادران 
گزینه 2 شیرخواران 

گزینه 3 کودکان قبل از مدرسه 


گزینه 4 اواخر دوره‌ی جنینی 


co 
همزمان موجب ابتلای ۲ نفر دیگر از آن‌ها شده است. میزان حمله‌ی ثانویه چند درصد است؟‎ job در جریان همه‌گیری ابولا یک نفر از اعضای یک خانواده‌ی ۱۱ نفره به‎ 
(پزشکی شهریور ۹۵- قطب اصفهان)‎ 


گزینه 1 VA‏ 
گزینه 2 Yo‏ 
گزینه 3 ۲۷ 
گزینه 4 Wo‏ 
نمایش پاسخ 
Y‏ 


ات ات ونر تا تال ۱۲ یف وا رافت تفای | را ای مرا را Cae era‏ ۱ 
۳- قطب تهران) 


255 1 حول زایمان 
گزینه 7 مستقیم مامایی 
گزینه 3 اختصاصی زنان در سن باروری 
ae‏ 


ar 


شا 57 


a, Late maternal mortality‏ کدام مورد زیر اطلاق می‌شود؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب شیراز) 


کزینه 1 مرگ و میر مادران به دلیل بارداری & عوارض ناشی از آن تا پایان بارداری 

کزینه 2 مرگ و joo‏ مادران به دلیل بارداری یا عوارض ناشی از آن تا ۶ هفته پس از زایمان 
کزینه 3 مرگ و میر مادران به دلیل بارداری یا عوارض ناشی از آن تا یک سال پس از زایمان 
کزینه 4 مرگ و میر مادران به دلیل بارداری یا عوارض ناشی از آن تا دو سال پس از زایمان 


نمایش پاسخ 


c 
«متوسط تعداد نوزادان 0355 به دنیا آمده از زنان یک جامعه در طی دوران بارداری» نشانگر کدامیک از شاخص‌های باروری ذیل است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب مشهد)‎ 
GIS گزینه 1 میزان باروری‎ 
گزینه 2 میزان تولد خام‎ 
گزینه 3 میزان باروری عمومی‎ 


گزینه 4 میزان باروری نکاحی 


الف 
در جمعیت‌شناسی نسبت جنسی ۱/۰۲۵ چگونه تفسیر می‌شود؟ (پزشکی شهریور -9F‏ قطب مشهد) 
گزینه 1 ۱۰۲ زن در مقابل ۱۰۰ مرد 
گزینه 2 ۱۰۲۵ زن در مقابل ۱۰۰۰ مرد 
گزینه 3 ۱۰۲۵ مرد در مقابل ۱۰۰۰ زن 
کزینه 4 ۱۰۰ مرد در مقابل ۱۰۲ زن 
نمایش پاسخ 
۹ 
متوسط تعداد فرزندانی که یک زن در طول دوره باروری خود به bid‏ می‌آورد با plas‏ شاخص مشخص می‌شود؟ (پزشکی شهریور -9F‏ قطب مشهد/پزشکی شهریور ٩۶‏ 
_قطب مشهد) 
گزینه 7 باروری واقعی 
گزینه 2 باروری عمومی 
گزینه 3 تولد خام 


گزینه 4 باروری IS‏ 


=) 


سوال 62 


در یک جمعیت ۰ ۵۰ هزار نفره. مجموع میزان‌های باروری اختصاصی سنی, برابر باه Be‏ است. میزان باروری GIS‏ چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۶- هشت قطب 


در منطقه‌ای تعداد موالید زنده در یک سال ۷۰۰۰ نفر 9 موارد مرگ ay‏ ترتیب در PF‏ ساعت اول زندگی ۷۰ مورد» در عرض ۴ هفته‌ی اول تولد ۱۰۰ مورد و تا یک سالگی 
۰ مورد گزارش شده است. تمام میزان‌های زیر را می‌توان محاسبه کرد بجز: (پزشکی اسفند -٩۶‏ مشترک کشوری) 
کزینه 1 مرگ حول زایمان (P.M.R)‏ 
کرینه 2 مرگ نوزادان (N.M.R)‏ 
گزینه 3 مرگ پس از نوزادی (P.N.MLR)‏ 
گزینه 4 مرگ شیرخواران (ILM.R)‏ 
نمایش پاسخ 

الف 

جمعیت منطقه‌ای ۱۰۰ هزار نفر است. تعداد زنان در سنین باروری در این جمعیت ۲۵۰۰ نفر است. در یک سال ۵۰۰ تولد زنده در این جمعیت رخ می‌دهد. در همان 
ال عم ماخ یا spate ce‏ انا سارت ی ی رای را ی |S‏ ری ار 
تبریز) 


گزینه 1 به آزای هر ۱۰۰ زن در سن باروری ۲۰ Yai‏ زنده رخ می‌دهد 


گزینه 2 هر زن به طور متوسط در طول باروری خود ۲ فرزند a‏ دنیا می‌آورد 


کزینه 3 میزان مرگ مادران MMR‏ یک در هزار است 
گزینه 4 میزان رشد جمعیت P/O‏ درصد است 

نمایش پاسخ 
الف 


نسبت جنسی در هنگام تولد تقریباً در بیش‌تر کشورهای جهان در حدود a>‏ عددی است؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 ۱۰6 پسر در ازای »۱۰ دختر 
گزینه 2 ۳ پسر در ازای ۰ دختر 
گزینه 3 ۵ پسر در ازای ۰ دختر 


گزینه 4 ۹٩‏ پسر در ازای ۱۰۰ دختر 


a 


میزان مرگ و pro‏ نوزادان کدامیک از موارد زیر است؟ Neonatal Mortality Rate (NMR)‏ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب آزاد) 


کزینه 1 مرگ شیرخواران کم‌تر از یک هفته برای هر هزار تولد زنده در همان دوره 

گزینه 2 مرگ شیرخواران کم‌تر از یک ماه برای هر هزار تولد زنده در همان دوره 

گزینه 3 مرگ شیرخواران کم‌تر از یک هفته برای هر هزار مرگ و yo‏ جنینی در همان دوره 
گزینه 4 مرگ و میر شیرخواران کم‌تر از یک ماه برای هر هزار مرگ و مير جنینی در همان دوره 


eee 


Y 

در یک اپیدمی مسمومیت «gle‏ 9۵۳۰ افراد به Cale‏ خوردن سالاد بیمار شده‌اند این عدد GALES‏ چیست؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب شمال اصفهان و کرمان) 

گزینه 1 میزان حمله 

گزینه 2 میزان شیوع 

گزینه 3 خطر نسبی 

گزینه 4 نسبت شانس 

نمایش پاسخ 

الف 

در جمعیت یک شهرستان ۱۰۰ هزار نفری مجموع میزان‌های باروری اختصاصی سنی ۴۲۰ به دست آمده است. میزان باروری کلی TFR‏ در اين شهرستان چقدر است؟ 
(پزشکی اسفند -9F‏ قطب شمال. اصفهان و کرمان) 


گزینه 1 ۱ 
گزینه 2 ۱/۲ 
گزینه 3 ۲/۱ 
گزینه 4 ۳ 
نمایش پاسخ 
۹ 


سوال 69 


تعداد تولدهای زنده در یک سال معین تقسیم بر جمعیت زنان ۱۵ تا ۴۴ ساله همان سال ضربدر هزار بیانگر کدام شاخص است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب زنجان) 


گزینه 1 میزان باروری خام 
کزینه 2 میزان تولد خام 
گزینه 3 میزان باروری عمومی 


گزینه 4 میزان باروری ویژه‌ی سنی 
نمایش پاسخ 
é‏ 
کدامیک از موارد زیر به «شدت بیماری» اشاره دارد؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب زنجان) 
کزینه 1 میزان حمله‌ی ثانویه 
گزینه 2 میزان بروز 


گزینه 3 میزان شیوع 


گزینه 4 میزان کشندگی 


> 

در یک منطقه با ۳ میلیون نفر جمعیت تا پایان سال ۱۳۹۰ ۳۰ هزار مرگ رخ داده است. از این تعداد ۶۰۰۰ مورد مربوط به ۶۰ هزار نفر مبتلا به آنفولاتزا 0993 است. 
میزان مرگ اختصاصی علتی ناشی از آنفولانزا و میزان کشندگی بیماری ay‏ ترتیب عبارتند از: (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تبریز) 

گزینه 1 ۲ درصد و ۱۰ درصد 

گزینه 2 ۱۰ در هزار و »۱ در هزار 

گزینه 3 ۲ در هزار و »۱۰ در هزار 

گزینه 4 Poo‏ در هزار و »۱ درصد 


نمایش پاسخ 


>] 


72 


در مورد تولدهای دختر و پسر کدامیک درست است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب مشهد) 


gal tans‏ تست قاعدهی خاضی نذارد مبراشاس idl‏ اس 
گزینه 2 در هنگام تولد در بیش‌تر کشورهای جهان در حدود ۱۰۵ مولود دختر در مقابل lee‏ مولود پسر است 
گزینه 3 در هنگام تولد در بیش‌تر کشورهای جهان در حدود ۱۰۵ مولود پسر در مقابل ۱۰۰ مولود دختر است 
گزینه 4 در هنگام تولد در بیش‌تر کشورهای جهان تعداد موالید دختر و پسر برابر است 

نمایش پاسخ 
ro‏ 


در سال ۱۳۹۴ در شهر تبریز تعداد ۰ پسر و PFA‏ دختر متولد شده است. نسبت جنسی در زمان تولد در شهر تبریز چقدر است؟ (پزشکی شهریور 90- قطب تبریز) 


گزینه 1 ۱۰۶ 
گزینه 2 ٩۴‏ 
گزینه 3 FA‏ 
گزینه 4 QO)‏ 
نمایش پاسخ 
الف 


از تقسیم تعداد مردان یک جمعیت بر تعداد زنان همان جمعیت کدام نسبت جمعیت‌شناسی به دست می‌آید؟ (دندان‌پزشکی اسفند -9F‏ قطب تبریز) 


گزینه 2 توزیع جغرافیایی 


نمایش پاسخ 


وال 75 


گزینه 1 حدود ۱۰۵ پسر در مقابل »۱۰ دختر است. 
گزینه 2 حدود ۱۰۰ پسر در مقابل ۱۰۵ دختر است. 
گزینه 3 حدود ۱۰۱ پسر در مقابل loo‏ دختر است. 


گزینه 4 حدود ۱۰۱ دختر در مقابل »۱۰ پسر است. 


call 

RESO 1 GEES Ue Ce ee ی ری ی‎ ksi tld APES ارو‎ Sane J care ib eens eo) eee tas 
دچار این بیماری شده‌اند. میزان حمله‌ی ثانویه بیماری چند درصد است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب زنجان)‎ 

گزینه 1 ۱۵ 

گزینه 2 ۲۵ 


VO 3 گزینه‎ 


Oe 4 گزینه‎ 


bar 
ابتلای‎ GLE آبله‌مرغان شدند. والدین ۲۰ کودک نیز سابقه‌ی‎ ay آبله‌مرغان ۲۰ کودک دیگر مبتلا‎ ay در یک مهدکودک با ۸۱ کودک» ۳ هفته پس از ابتلای یکی از کودکان‎ 


فرزند خود ay‏ آبله‌مرغان را ذکر نمودند. میزان حمله‌ی ثانویه این بیماری در مهدکودک چند درصد است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب شیراز) 


گزینه 1 ۲۵ 
گزینه 2 ۲۲ 
گزینه 3 Fo‏ 
گزینه 4 Be‏ 
ae‏ 
الف 


وقتی می‌گوئیم «از هر ۱۰۰۰ تولد زنده ۹۸۷ نفر تا ۲۸ روزگی زنده می‌مانند» کدام گزینه شاخص مربوطه را بهتر نشان می‌دهد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان) 
گزینه 1 ۱۱۹۸۷/۱۵۵۰ 

گرینه 2 ۱۱۱/8-۱۳/۱۰۰۰ 

IMR=4AV/loce 3 گرینه‎ 


گرینه ۸ ۱/۱۳/۱۵۵۰ 


= 


میزان مرگ شیرخواران IMR‏ چه نوع میزانی محسوب می‌شود؟ (پزشکی شهریور -9V‏ قطب آزاد) 
گزینه 1 یک میزان ald‏ است 
گزینه 2 یک میزان اختصاصی سنی است 
گزینه 3 یک میزان اختصاصی علتی cul‏ 


گزینه 4 یک میزان اختصاصی سنی- علتی است 


id 


سوال 80 


در خصوص شاخص مرگ و مير مادران در ایران کدام مورد صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۷ قطب تبریز) 


گزینه 1 جمع مرگ دوران بارداری و حین زایمان است 

Soil Bins §l شاخص 98:55 بلاق‎ wild تیه‎ 

گزینه 3 مخرج کسر در این شاخص تعداد تولدهای زنده است 
گزینه 4 در طول چند دهه تغییری در این شاخص ایجاد نشده است 

نمایش پاسخ 

۹ 

میزان «مرگ و مير نوزادی» عبارنست از تعداد مرگ و میر: (پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان) 
گزینه 1 در هفته‌ی اول زندگی بر تعداد متولدین زنده همان سال 
گزینه 2 در ۴ هفته‌ی اول زندگی بر تعداد متولدین زنده همان سال 

cadens Geiss‏ او shady, Babe‏ کل وین ماه تا 
یا خر قیال ال کید ند اه اور عفد هماخ ان 


bar 


کدامیک از موارد زیر از شاخص‌های عفونت‌زایی (infectivity)‏ یک بیماری به شمار می‌رود؟ (پزشکی شهریور -AV‏ قطب تهران و کرمان) 
کزینه 1 کشندگی بیماری case fatality rate‏ 

secondary attack rate گزینه 2 دوران کمون‎ 

کزینه 3 میزان حمله‌ی pathogenicity ail‏ 


گزینه 4 بیماری‌زایی بیماری incubation period‏ 


نمایش پاسخ 
۹ 


کدامیک از موارد زیر در خصوص شاخص‌های باروری صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان) 
گزینه 1 میزان باروری عمومی تعداد موالید زنده در زنان است. 
گزینه 2 میزان باروری کلی؛ یک زن در plod‏ طول دوران بارداری خود چند فرزند به دنیا می‌آورد. 
گزینه 3 میزان باروری در سال‌های بعد از انقلاب تغییری نیافته است. 


گزینه 4 میزان باروری GIS‏ حاصل go>‏ میزان باروری اختصاصی نسبی است. 


aro 


سوال 84 


در یک جمعیت ۳۰۰۰۰۰ نفری وقایع حیاتی زیر ثبت شده است: 
تعداد کل متولدین: ۰/۵ درصد از کل جمعیت 
تعداد مرگ | تا ۴ سال: ۲ درصد از مرگ و میر کل 
ee sg ee es‏ و ی ی 
تعداد JS‏ مرگ و میر: ۰/۴ درصد از کل جمعیت 
تعداد مرگ زیر ۱ سال: ۲ درصد از مرگ و مير کل 
تعداد کل مرگ نوزادی: ۱ درصد از مرگ و میر کل 


مطلوب است! میزان مرگ و میر زیر ۵ سال در هر ۱۰۰۰ نفر.|(پزشکی شهریور ۹۷- قطب شهیدبهشتی) 


گزینه 1 YY‏ 
گزینه 2 Wo‏ 
گزینه 3 VF‏ 
گزینه ۸ ۳۶ 
نمایش پاسخ 
الف 


وقوع رویدادی مشخص (بیماری یا (Spo‏ در یک جمعیت طی یک دوره‌ی زمانی معین که نشان دهنده‌ی خطر رویداد است توسط a>‏ شاخصی اندازه‌گیری می‌شود؟ 
(دندان‌پزشکی شهریور -AV‏ قطب تهران و کرمان) 

گزینه 1 خطر یا Risk‏ 

گزینه 2 میزان با Rate‏ 

Ratio b گزینه 3 نسبت‎ 


Proportion b گزینه 4 تناسب‎ 


ad 


جمعیت مشخص (defined population)‏ کدامیک از موارد زیر را شامل نمی‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب تهران و کرمان) 
گزینه 1 عموماً به عنوان صورت کسر در محاسبه‌ی میزان‌هاست 
گزینه 2 ممکن است کل جمعیت یک منطقه‌ی جغرافیایی باشد 
گزینه 3 عموماً گروه منتخب مخصوص مثل گروه سنی باشد 


گزینه 4 ممکن Cul‏ یک نمونه از کل جمعیت یک منطقه باشد 


نمایش پاسخ 
call‏ 
کدامیک از شاخص‌های زیر به میزان مرگ و میر کودکان کم‌تر از یک سال اطلاق می‌گردد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان) 
Neonatal Mortality Rate 1 «55‏ 
گزینه 2 Infant Mortality Rate‏ 
گزینه 3 Perinatal Morbidity Rate‏ 


Perinatal Mortality Rate 4 کزینه‎ 


نمايش پاسخ 


سوال 88 


در یک جمعیت ۲۰۰۰ نفری ۴۰ نفر a)‏ بیماری «وبا» Vino‏ شده‌اند و از میان مبتلایان »۱ نفر فوت کردند. میزان کشندگی این بیماری چقدر است؟ (پزشکی شهریور “AV‏ 
قطب اهواز) 
گزینه 1 9۵۱ 


گزینه 2 ۹۵۳۲/۵ 


گزینه 3 9۵۵ 
گزینه 4 ۹۵۲۵ 

ful‏ باس 
Py‏ 


در صورتی‌که «تعداد مرگ‌های ایجاد شده ay‏ علت یک بیماری به کل موارد همان بیماری» در نظر گرفته شود کدامیک از شاخص‌های زیر حاصل می‌شود؟ (پزشکی 
شهریور -٩۷‏ قطب اصفهان) 

گزینه 1 میزان اختصاصی ile‏ مرگ 

گزینه 7 نسبت تناسبی مرگ 

گزینه 3 شدت بیماری 


گزینه 4 میزان کشندگی 


نمایش پاسخ 


همه‌ی موارد زیر در خصوص میزان بقاء درست است بجز. (پزشکی شهر پور ۷ قطب آزاد) 
گزینه 1 از cpl‏ میزان عمدتاً برای ارزیابی استاندرادهای مربوط به روش‌های درمانی استفاده می‌شود 
«چ هد یی سس سس سس 
گزینه 2 زمان معمولاً از تاریخ تشخیص بیماری یا شروع درمان محاسبه می‌شود 
هس وی سین سس سین رت رت رو سس 
گزینه 3 میزان بقاء عبارتست از تعداد بیماران زنده از یک بیماری پس از ۵ سال تقسیم بر تعداد کل بیماران تشخیص داده شده 


د. عدم پوشش در سیب سبز 

چنانچه کلیه‌ی موارد مرگ از سرطان‌های گوارش در Jab‏ سال ۱۳۹۵ را در جمعیت استان آذربایجان غربی به مبتلایان ol‏ بیماری‌ها در yl‏ استان در yl‏ سال تقسیم 
کنیم. حاصل کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز) 
کزینه 1 میزان کشندگی بیمار 
گزینه 2 میزان شیوع 

گزینه 3 میزان وقوع 
گزینه 4 میزان Jax‏ 
نمایش پاسخ 

call 

در تس سای ای نارای لا ی Iho ober‏ دیشر مر سر WANE‏ 


نفر مبتلا a)‏ بیماری وبا بود. میزان میرایی اختصاصی علتی مرگ بیماری وبا در سال ۲۰۱۷ در این کشور را محاسبه نمایید. (پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب همدان) 


گزینه 7 یک در هزار نفر بر ve‏ 
گزینه 3 ۸/۳ در هزار 25 
ر هرار i it... JL‏ 
Comte‏ 0 و ۷ 
گررنه ۸ ۶۰ در هزار نفر (x arom‏ 


۹ 
میزان مرگ در یک گروه از بیماران درمان شده ۱۵ و در گروه بدون درمان ۸1٩‏ بود. چه تعداد بیمار باید درمان شود تا از یک مورد مرگ پیشگیری شود NuMber)‏ 
to treat‏ ۹6۳۱۵۵060 (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب اصفهان. تهران و کرمان) 


گزینه 1 Po‏ 
گزینه 2 ۱۰ 


گزینه 3 ۲۵ 


گزینه 4 ۵ 


نمایش پاسخ 
ج. اختلاف درمان با درمان نکردن چهار درصد عدد است. که همان یک عدد در ۲۵ بیمار است. ai‏ = 

pe ۱‏ <ثرر ۱ 
| سوال 94 ی 7 


Syl‏ یا ces‏ سای ری رو ی سس 
«متوسط تعداد نوزادان زنده به Lod‏ آمده از زنان یک جامعه در دوره‌ی باروری» 


گزینه 1 میزان تولد خام 
کزینه 2 میزان کل باروری 
گزینه 3 میزان باروری عمومی 
گزینه 4 میزان باوری اختصاصی 
نمایش پاسخ 
ج. میزان کل باروری ply‏ است با تعداد فرزندان یک زن در تمام طول دوران باروری و میزان تولد خام تعداد موالید در یک سال در متوسط جمعیت yl‏ سال است. 
میزان مرگ مادران (MMR)‏ کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب آزاد/پزشکی اسفند ۹۵ قطب آزاد) 


تعداد مارد مرک مادران به علت عو رض بارداری و زایمان در عدت معین 
وی ۰ -_سصصسصسصحس سس 


تعداد مادران باردار 


تعداد موارد مرگ عادرآن به علت عوارض زایعان در عدت ععین 


تعداذ موالید زنده 


۳۳ داری و ات 
وارص بارثاری و رایعان در مذت من 


تعداد موارد مرگ مادران به Sle‏ عوارض بارذاری در مد معین 


تعداد مادران باردار 


ae 

ج / کسر مربوط به میزان مرگ مادران در گزینه‌ی ج مشاهده می‌شود. 

تعداد مرگ کودکان زیر یک سال در یک منطقه ۱۰ نفرء تعداد جمعیت همان منطقه در همان سال ۱۰۰۰۰۰ نفر و تعداد متولدین زنده 1000 نفر است. میزان مرگ و میر 
cis 55s‏ ری تک سال alas‏ مور امس رس ری شوریی ۱۸ اهر 


گزینه 1 ۱۰ در صد هزار 
گزینه 2 ۱۰ در هزار 
گزینه 3 ۱ در هزار 
گزینه 4 ۱ در صد هزار 
نمایش پاسخ 
ب / تعداد مرگ کودکان زیر یک سال ply‏ است با نسبت تعداد مرگ کودکان زیر یک سال به تعداد متولدین زنده در همان مدت که ۱۰/۱۰۰۰ می‌شود. 


برای محاسبه‌ی شاخص سالیوان بایستی: (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تبریز) 


گزینه 1 میزان‌های شیوع بیماری را از میزان‌های بروز کسر کرد. 
گزینه 2 میزان‌های مرگ و میر را از میزان موالید کسر YS‏ 
گزینه 3 هزینه‌های عمده‌ی زندگی را از درآمد سرانه کسر کرد. 
گزینه 4 مدت احتمالی بستری شدن و ناتوانی عملکرد را از امید به زندگی کسر نمود. 
نمایش پاسخ 
> / سالیوان شاخصی است که امید به زندگی بدون ناتوانی را نشان می‌دهد و برای محاسبه‌ی آن باید مدت احتمالی بستری شدن و ناتوانی عملکرد را از امید به زندگی 
کسر نمود. 


کدامیک از میزان‌های ابتلاه به تخمین خطر سرایت کنندگی یک بیماری عفونی حاد در جامعه کمک می‌کند؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تبریز) 


گزینه 1 میزان بروز 
گزینه 2 میزان حمله‌ی ثانویه 
گزینه 3 میزان شیوع 
گزینه 4 میزان مرگ 
نمایش پاسخ 
ب / میزان حمله‌ی ثانویه برابر است با نسبت تعداد موارد جدید بیماری پس از مواجهه با افراد بیمار به افراد در معرض خطر بیماری که ay‏ تخمین خطر سرایت کنندگی یک 


بیماری عفونی حاد در جامعه کمک می‌کند. =i‏ 


در یک منطقه با ده میلیون نفر جمعیت تا آخر سال ۰۱۳۹۷ بیست هزار مرگ رخ داده است. از اين تعداد دویست مورد مربوط a‏ دو هزار نفر a Wino‏ سرطان دهانه‌ی 


گزینه 2 ده در هزار 
گزینه 3 ده درصد 


گزینه 4 دو در ده هزار 


ج / میزان کشندگی ply‏ است با »۲۰۰/۲۰۰ که ده درصد می‌شود. 

در یک جامعه‌ی ۱۰ هزار نفری, ۱۰ نفر در یک سال مبتلا به بیماری هاری ٩ load‏ نفر از مبتلایان فوت کردند. میزان کشندگی بیماری چقدر است؟ (پزشکی کلاسیک 
شهریور ۹۸- قطب زنجان) 

گزینه 1 ٩‏ درصد 

گزینه 2 ٩۰‏ درصد 

گزینه 3 A‏ درصد 

گزینه 4 No‏ درصد 


تمایش پاسخ 
ب / میزان کشندگی برابر است با ۹/۱۰ که ٩۰‏ درصد می‌شود. 


کدامیک از موارد زیر. دومین علت مرگ و مير در ایران است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب کرمان) 
گزینه 1 بیماری‌های قلبی عروقی 
گزینه 2 بیماری‌های متابولیک 
گزینه 3 سرطان‌ها 
گزینه 4 سوانح و حوادث 
تمایش پاسخ 

> / سوانح و حوادث دومین علت و بیماری‌های قلبی عروقی اولین علت مرگ و میر در ایران است. 
کدامیک از گزینه‌های زیر شاخص سالیوان را مشخص می‌نماید؟ (پزشکی ریفرم 9 کلاسیک شهریور ۹۸- قطب کرمان) 
گزینه 1 امید به زندگی در بدو تولد 
گزینه 2 امید به زندگی در یک سالگی 
گزینه 3 امید به زندگی بدون ناتوانی 


گزینه 4 درجه‌ی رفاه درک شده توسط افراد 


ج / سالیوان شاخصی است که امید به زندگی بدون ناتوانی را نشان می‌دهد. 


در ی میت ۲۰ دص ار کل مرها در مت یک سال ela cele anne team‏ رو واه اس این کرارش نی کدی شا ری ارت Pye WS)‏ 
شهریور ۹۸- قطب کرمان) 


Wt (Case- fatality) کزینه 1 میزان کشندگی‎ 


بصن تاسی 1۳۳۵0۲۳ 299 ۳] 9 MMe Wy‏ کر 


کزینه 3 میزان مرگ و میر سالیانه (Annual mortality rate)‏ حررها 


کزینه 4 میزان مرگ خام (Crude mortality rate)‏ 
نمایش پاسخ 
ee‏ فیزان تناسبی ترایر است با aS‏ حند درضد از کل مرگ‌ها در یک سال به علت یک بیماری خاص رخ Col‏ انست: 


مخرج مناسب he‏ کسر ذیل کدامیک از گزینه‌های زیر است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد) 


0 مرگ از ییماریهای قلیی وعروقی در یکسال 
? 


= میرایی تناسبی برای بیماریهای قلبی و عروقی 


کزینه 1 تعداد مبتلایان به بیماری‌های قلبی و عروقی در wl‏ سال 
ais‏ 2 تعناد کل افراد خامعه در میات‌ی سال 

گزینه 3 تعداد کل مرگ‌ها در آن سال 

گزینه 4 تعداد کل افراد جامعه در معرض خطر بیماری قلبی و عروقی 


نمایش پاسخ 
ج / میزان تناسبی برابر است با اينکه چند درصد از کل مرگ‌ها در یک سال ay‏ علت یک بیماری خاص رخ داده است. 


سوال 105 


جدول زیر داده‌های جمعیتی شهر الف را در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد. با توجه به جدول» میزان مرگ/‌شیرخواران 
کلاسیک شهر بور ۸- قطب اصفهان) 


ای آن تال aur‏ کم درب ریک ات Sits)‏ 


جمعیت کل اورر( ۱۳ 


۰ 
eee‏ 
تعداد موالید زنده Youss‏ 


جمعیت کودکان زیر یک Devers‏ 
سال 
جمعیت کودکان زیر دو ۱۳۰۰۰۰ 
سال 


تعداد مرگ زیر یک سال | ۴۵۰ 


تعداد مرگ زیر دو سال ‏ | ۷۰۰ 


گزینه 1 ۲۲ در ۱۰۰۰ 
گزینه 2 ٩‏ در ۱۰۰۰ 
گزینه 3 ۳۵ در ۱۰۰۰ 


گزینه ۸ ۶ در ۱۰۰۰ 


الف / نسبت می‌شود ۴۵۰/۲۰۰۰۰ که جواب گزینه‌ی الف می‌شود. 

plas‏ اصطلاح بیانگر تجربه‌ی ذهنی فقدان سلامتی است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸ قطب همدان و مشهد / دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب مشهد) 
گزینه 1 disease‏ 

illness 2 گزینه‎ 

sickness 3 گزینه‎ 

disability 4 گزینه‎ 


نمایش پاسخ 
ب / illness‏ بیانگر تجربه‌ی ذهنی فقدان سلامتی است و disease‏ واژه‌ای برخلاف راحتی است. 


میزان کشندگی مورد (بیماری) Case fatality rate‏ جزء plas‏ نشانگرهای بهداشت است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب شیراز) 
کزینه 1 نشانگرهای بیماری‌زایی Morbidity‏ 
کزینه 2 نشانگرهای میرایی Mortality‏ 
گزینه 3 نشانگرهای کیفیت زندگی 
گزینه 4 میزان‌های ناتوانی 


نمایش پاسخ 


شاخص‌های مرگ و میر اونان که میزان مرگ و میر توی گروه‌های سنی یا جمعیتی رو بررسی 


. شاخص‌های بیماری‌زایی مربوط به میزان خطرناک بودن یه بیماری‌ان 
می‌کنن. 


اسان ترس اه را Glee oY‏ جامعه کدام است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 تعیین میزان مرگ و میر کودکان 


کزینه 2 تعیین میزان امید به زندگی 
گزینه 3 تعیین میزان مرگ و p40‏ از بیماری خاص 
گزینه 4 تعیین میزان مرگ و میر نسبی 
Zaye‏ 
ج. بار بیماری رو با دالی حساب می‌کنیم. مجموع سال‌های از دست رفته به علت معلولیت و سال‌های از دست رفته به علت مرگ و میر بر اثر اون بیماری 


plas‏ شاخص زير نشانگ([ شدت یک بیماریست؟(لاندان پزشکی شهریور ۹٩‏ _کشوری) 


Disability adjusted lost years 1 گزینه‎ 
Mortality rate 2 گزینه‎ 
Case fatality rate 3 گزینه‎ 


Disability adjusted life expectancy 4 گزینه‎ 


ج/ شدت بیماری را میزان کشندگی بیماری تعیین میکند. 


وال 110 


DALY = ۱ +۱۷۵۵ — aheability لالم‎ Cast fers = ows of best ۸۷ iia!” 


بر اساس اهداف SDG‏ کدام گزینه در مورد تعداد مرگ‌ها و مصدومیت‌های ناشی از ترافیک جاده‌ای در سطح جهان صحیح است؟ (علوم‌پایه پزشکی دی 99— میان‌دوره) 


گزینه 1 کاهش Be‏ درصدي 
گزینه 2 کاهش Vo‏ درصدي 
گزینه 3 به پایان رساندن آن 
گزینه 4 کاهش Fe‏ درصدي 
نمایش پاسخ 
ااف کاهش ۵۰ درصدی) تعداد مرگ‌ها و مصدومیت‌های ناشی از ترافیک جاده‌ای در سطح جهان, جزتی از اهداف SDG‏ یمین 


از زمان شروع همه‌گیری کووید-۱۹ در ایران» میرایی تناسبی سرطان‌ها کاهش ly‏ کرده است. علت Lol‏ کدام است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 
SOT Sd‏ ——— 


گزینه 1 کم گزارش‌دهی مرگ ناشی از سرطان 
گزینه 2 افزایش کل مرگ‌ها ay‏ علت کووید-۱۹ 
کزینه 3 بهبود مراقبت بیماران سرطانی 
نمایش پاسخ 


براي سنجش میزان مرگ و میر نوزادان a (Neonatal mortality rate)‏ کدام‌يك از اطلاعات زیر نیاز است؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند 99- کشوری) 
گزینه 1 تعداد مرگ نوزادان زیر PA‏ روز در زمان معین و متوسط جمعیت کشور در همان مدت 
گزینه 2 تعداد مرگ و میر کودکان زیر یکسال و تعداد موالید زنده در همان مدت 
ais‏ 3 تعداد مرگ نوزادان زیر PA‏ روز در زمان معین و تعداد موالید زنده در همان مدت 

گزینه 4 تعداد مرگ مادران به علت زایمان. تعداد موالید زنده در زمان معین 9 متوسط جمعیت کشور در همان مدت 

نمایش پاسخ 

ج / تعداد مرگ نوزادان زیر PA‏ روز در زمان معین و تعداد موالید زنده در همان مدت =Neonatal mortality rate‏ 

در اکثر کشورهای جهان. میزان مرگ خام در طی دو amd‏ گذشته افزایش یافته است. مهم‌ترین علت این پدیده کدام است؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند 99- کشوری) 
کزینه 1 گذار اپيدميولوژيگ 

کزینه 2 افزایش امید زندگي 

گزینه 3 افزايش چافي 9 دیابت 


ss‏ 4 افزایش شهرنشینی و کم تحرکی 


ب افزایش dual‏ به زندگی مهمترین علت افزایش مرگ خام است. 

در يك جمعیت SL‏ میلیون نفري» در طي Eb‏ سال ۱۰۰ هزار نفر به بيماري ويروسي تنفسي X‏ مبتلا شدند که ۱۰۰۰ نفر از آن‌ها در اثر بيماري جان باختند. در همین 
مدت ۲۰ هزار نفر به بيماري تنفسي ۷ مبتلا شدند. که ۱۰۰۰ نفر از آن‌ها در اثر بيماري فوت کردند. کدام گزینه در مورد مقایسه میزان كشندگي این دو بيماري در اين 
جمعیت صحیح است؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند 99- کشوری) 


گزینه 1 کشندگی بیماری X‏ بیشتر است. 
گزینه 2 کشندگی بیماری ۷ بیشتر است. 
گزینه 3 با هم مساوی است. 

danse‏ با این اطلاعات (bls‏ قضاوت فيشت: 


ب در مورد مقایسه این دو بیماری کشندگی بیماری ۷ بیشتر است. 


سوال 115 


عبارت «هر انحراف عینی یا ذهنی از وضعیت فيزيولوژياك سلامت» تعریف کدام واژه است؟(علوم‌پایه دندان‌پزشکی اسفند 99- کشوری) 
گزینه 1 Incidence‏ 
گرینه 2 Mortality‏ 
گزینه 3 Prevalence‏ 
کزینه 4 Morbidity‏ 
نمایش پاسخ 
د Morbidity‏ یعنی: هر انحراف عینی یا ذهنی از وضعیت فیزیولوژيگ سلامت 


سطاال 116 


مش emai‏ رشش «B Scala jguslenSlgn‏ در بت سور حر alas‏ دسته ار نشانر‌های مات فرا دار (علوه باب Aaa class‏ شوری) 
کزینه 1 میزان بهره‌گیری از خدمات 
گزینه 2 میزان Wal‏ به بيماري 
گزینه 3 اجراي خدمات بهداشتي 


گزینه 4 بیماری‌زایی 


الف / سنجش وضعیت پوشش | «واکسیناسیون هپاتیت SL IB‏ کشور. نشان‌دهنده میزان بهره گیری از خدمات|است. 


تمام موارد زیر درباره مشکلات بررسی بیماری‌های ut‏ واگیر صحیح است. به‌جز: (علوم‌پایه دندان‌پزشکی دی۹۹-میان‌دوره) 
گزینه 1 کوتاه بودن دوره نهفته (کمون) Galax‏ 
کزینه 2 فقدان عامل بیماری‌زای اختصاصی 
گزینه 3 دخالت عوامل متعدد در ایجاد بیماری 
گزینه 4 نامشخص بودن مرحله شروع یا حمله بیماری 


تمایش پاسخ 


ستوال 118 


سیستم مناسب مراقبت از بيماري‌ها بايستي کدام‌یک از اطلاعات زیر را فراهم نماید؟(علوم‌پایه پزشکی دی ٩۹-میان‌دوره‏ کشوری) 


گزینه 1 چه کسي آلوده ay‏ عفونت شده است 

گزینه 2 عفونت با چه سرعتي در حال انتشار است 
گزینه 3 اطلاعات بسیار دقیق در مورد مرگ و میر 
گزینه 4 داده‌هاي مورد نیاز براي تصمیم گیرندگان 


27 
ج / یک سیستم مناسب مراقبت از بيماري‌ها yb‏ اطلاعات بسیار دقیق در مورد مرگ و مر را فراهم نماید. 


سایر شاخص‌های اپیدمیولوژیک و تعریف بیماری و Croll‏ 
تعدادسوال :۵۳ 
درجه سختی: آسان 
تکاک آ* packed‏ لوط قعد اد سالوانی که هر قرد پدمن تاخوانی اسعمال زنده فاتنن دار 


Cool‏ و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


خودازمایی 
کدامیک از شاخص‌های زیر Kase‏ ذهنی (Subjective)‏ ندارند؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب تهران) 


گزینه 2 نسبت کسانی که اضطراب و افسردگی دارند. 
گزینه 3 نسبت کسانی که رضایت از زندگی دارند. 


گزینه 4 میزان حمایت اجتماعی و فعالیت اجتماعی. 


‘ 
کدامیک از گزینه‌های زیر بیان کننده‌ی شاخص سالیوان است؟ (پزشکی اسفند ۹۴ قطب کرمان) 
گزینه 1 متوسط تعداد سال‌هایی که هر فرد در بدو تولد. احتمال (انتظار) زنده ماندن دارد. 
گزینه 2 اختلاف بین امیدها و انتظارات یک فرد و تجربیات فعلی او 
گزینه 3 متوسط تعداد سال‌هایی که هر فرد. بدون ناتوانی, احتمال (انتظار) زنده ماندن دارد. 
گزینه 4 میزان رفاه جسمی. روانی و اجتماعی که به وسیله‌ی اشخاص درک می‌شود. 


نمایش پاسخ 


شاخص سالیوان نشان دهنده‌ی چیست؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد 
OES OES Ute‏ که es =e‏ چ> 7 

گزینه 1 امید به زندگی بدو تولد 

گزینه 2 امید به زندگی GUL‏ ۶۵ سال 

گزینه 3 امید به زندگی بدون احتساب مرگ 


گزینه 4 امید به زندگی بدون ناتوانی 


نمایش پاسخ 


> 


شاخص سالیوان چیست؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 متوسط تعداد سال‌هایی که هر فرد احتمال زنده ماندن را دارد. 

گزینه 2 یکی از نشانگرهای کیفیت زندگی است. 

گزینه 3 شاخصی shy‏ تجربه‌ی ذهنی بیماری است. 

گزینه 4 یکی از شاخص‌های مربوط a‏ وضعیت اقتصادی افراد شاغل peg‏ شاغل در جامعه است. 
نمایش پاسخ 


vu 
تعریف شاخص سالیوان اشاره دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور 94- قطب شیراز)‎ ay کدامیک از موارد زیر‎ 
گزینه 1 متوسط تعداد سال‌هایی که فرد احتمال زنده ماندن را دارد.‎ 

گزینه 2 امید به زندگی همراه با ناتوانی و بیماری > 

گزینه 3 متوسط تعداد سال‌هایی که فرد اختمال بستری شدن را دارد. 


گزینه 4 امید به زندگی بدون ناتوانی 


=) 


مناسب‌ترین شاخص برای مقایسه‌ی بار بیماری‌های مختلف در یک جامعه کدام است؟ (پزشکی شهر پور ۳اکد قطب آزاد) 


گزینه 1 سال‌های عمر از دست رفته منطبق شده با ناتوانی 
گزینه 2 امید زندگی منطبق شده با ناتوانی 
گزینه 3 میزان مرگ اختصاصی 


گزینه 4 میزان کشندگی 


الف 
کاربرد کدامیک از شاخص‌های زیر جهت سنجش جنبه‌های ذهنی سلامت بیش‌تر است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب اهواز) 
گزینه 1 امید به زندگی 

گرینه 2 کیفیت زندگی 

گزینه 3 شاخص سالیوان 

گزینه 4 شاخص‌های سبک زندگی 


تس 


اگر مدت احتمالی بستری شدن و ناتوانی عملکرد فعالیت‌های عمده را از امید ,55 کسر کنیم کدام شاخص حاصل می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز) 
گزینه 1 شاخص وضعیت سالمندان 
گزینه 2 شاخص Saw‏ زندگی 
گزینه 3 شاخص کیفیت زندگی 


گزینه 4 شاخص سالیوان 


=) 


plas‏ شاخص نشانگر کیفی وضعیت سلامت افراد جامعه است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب اهواز) 


گزینه 1 شاخص سالیوان 
گزینه 2 امید به زندگی 
گزینه 3 تراکم جمعیت 


گزینه 4 مشارکت کردم در امر سلامت 


الف 


کزینه 1 شاخص امید به زندگی 


گزینه 2 شاخص Perl‏ 


گزینه 3 شاخص Sulivan‏ 


گزینه 4 شاخص Daly‏ 


ج 


i تال‎ 


گزینه 1 شاخص سالیوان 
گزینه 2 سطح زندگی 
گزینه 3 کیفیت زندگی 


گزینه 4 امید به زندگی 


[ 


سل 12 


گزینه 1 ۴۵۱ 
گزینه 2 HDI‏ 
گزینه 3 DALY‏ 


SULIVAN 4 گرینه‎ 


é 


سوال 13 


گزینه 1 سطح زندگی 
گزینه 2 موقعیت اقتصادی اجتماعی 


گزینه 1 امید به زندگی 


گزینه 7 شاخص سالیوان 


سوال 15 


گزینه 1 احساس ناخوشی با بیماری 


گزینه 2 احساس ناخوشی بدون بیماری 


گزینه 3 احساس سلامتی با بیماری 


گزینه 4 احساس سلامتی بدون بیماری 
نمایش پاسخ 
Jl‏ 
کدامیک از گزینه‌های زیر تعریف درست ۲۱۵۱1096۲۱۳9 است؟ (پزشکی شهریور 94- قطب همدان) 
رس فریین که بیمار taal‏ 5 آهتاس تا خوی ام کت 
sa Baus‏ که aa‏ انس و hes galas!‏ ی کف 
گزینه 3 فردی که بیمار نیست و احساس ناخوشی نمی‌کند. 


گزینه 4 فردی که بیمار نیست و احساس ناخوشی می‌کند. 


=) 


اگر فردی احساس سوزش معده داشته باشد و پس از انجام آزمایش‌های مختلف مشخص شود هیچ‌گونه بیماری ندارد» کدام تعریف اکولوژیک بیماری برای وی بکار 


می‌رود؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب اصفهان) 
گزینه 1 Disease‏ 
گزینه 2 Discomfort‏ 
گزینه 3 illness‏ 
گزینه 4 ill health‏ 
نمایش پاسخ 
۹ 


شخصی دچار سرطان معده است که از نظر میکروسکوپی اختلال عمل سلولی مشخص شده است. این شخص در کدام گروه زیر قرار می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی شهریور 


۴- قطب اصفهان) 
گزینه 1 Disease‏ 
گزینه 2 ill health‏ 
گزینه 3 illness‏ 
گزینه 4 Malingering‏ 
نمایش پاسخ 
الف 


فردی با شکایت از درد شکم به پزشک مراجعه می‌کند. آزمایشات گرفته شده نشان می‌دهد که وی دچار آپاندیسیت است. plas‏ واژه در مورد وی کاربرد دارد؟ (پزشکی 


شهریور -AF‏ قطب اصفهان) 


گزینه 1 Disease‏ 
کزینه 2 ۱۱۱8۵9 
گزینه 3 health‏ ۱۱۱ 


Screening 4 گزینه‎ 


E 


elas‏ گزینه بیانگر «ill healthy‏ است؟ (پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب تبریز) 


گزینه 1 احساس ناخوشی بدون بیماری 
گزینه 2 احساس بهبودی دارای بیماری 


گزینه 4 احساس بهبودی بدون بیماری 


ح‌ 


در غربالگری سرطان Gly‏ فردی تشخیص سرطان گذاشته می‌شود. در حالی که هیچ‌گونه علائم ناراحتی قابل اظهار ندارد. این فرد مبتلا به 
اسفند -٩۴‏ قطب تهران) 


گزینه 1 ناخوشی يا ۱۱۵55 
گزینه 2 بیماری يا Disease‏ 
گزینه 3 سلامت ناکافی Il health L‏ 


گزینه 4 ناراحتی پا Malingering‏ 


تس 


Bab bee 


کدام مورد می‌تواند a)‏ عنوان ill health‏ قلمداد شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان / دندان‌پزشکی شهریور -9A‏ قطب زنجان) 


گزینه 1 احساس سالم بودن و اثبات وجود یک بیماری پس از آزمایش‌های لازم 
گزینه 2 احساس سالم بودن بدون وجود علائمی از یک بیماری 
گزینه 3 یک تجربه‌ی ذهنی بیماری بدون وجود علائم بیماری 


کزینه 4 بیان pile‏ بیماری و SLI‏ وجود بیماری پس از بررسی کامل 


=) 


تجربه‌ی ذهنی فقدان سلامتی را a>‏ می‌نامند؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان) 
کزینه 1 بیماری (Disease)‏ 
کزینه 2 کسالت (Sickness)‏ 
کزینه 3 ناتوانی (Dlisability)‏ 
کزینه 4 ناخوشی (illness)‏ 
نمایش پاسخ 
a‏ 
فردی با علائم درد و ضعف جسمانی به پزشک مراجعه می‌کند و بعد از انجام آزمایشات تکمیلی. بیماری به اثبات می‌رسد در اين حالت کدام واژه در مورد شرایط وی 
درست است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب همدان) 


کزینه 1 ۱۱۳6۵۱10 
کزینه 2 ilIness‏ 
گزینه 3 Discamfort‏ 


Disease 4 گزینه‎ 


val 


شتوال ود 


کدامیک از تعاریف ذیل Sly‏ ناخوشی (Illness)‏ است؟ (دندان‌پزشکی اسفند 90- قطب اهواز) 


گزینه 1 ناخوشی موارد مشخصی که از طریق pille‏ و نشانه‌های بالینی تشخیص داده می‌شود. 
گزینه 2 ناخوشی بر پاسخ ذهنی افراد عادی به خوب نبودن CIV‏ دارد. 
گزینه 3 یک فرد ممکن Cul‏ بیماری داشته باشد ولی نشانه‌ای نداشته باشد. 

نمایش پاسخ 
= 


در کدامیک از موارد زیر غربالگری بهترین اثرات را خواهد داشت؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب زنجان) 


گزینه 1 احساس بهبودی- بدون بیماری 
گزینه 2 احساس بهبودی- دارای بیماری 
گزینه 3 احساس ناخوشی- دارای بیماری 


گزینه 4 احساس ناخوشی- بدون بیماری 


ت 
Daillens‏ 


«فردی هیچ علائمی از بیماری ندارد و در غربالگری به بیماری او پی برده شده است» wp!‏ وضعیت کدامیک از واژه‌های زیر Ly‏ تعریف می‌کند؟ (دندان‌پزشکی اسفند -4٩۴‏ 


۱۱۱8۵95 1 au 55 
-health 2 گزینه‎ 
Disease 3 گزینه‎ 


Well-health 4 گزینه‎ 


c 
شاخصی که سال‌های احتمالی زنده ماندن هر فرد با در نظر گرفتن کیفیت زندگی را سنجش می‌کند. چه نام دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان)‎ 
گزینه 1 امید به زندگی‎ 
گزینه 2 سولیوان‎ 
گزینه 3 دالی‎ 
گزینه 4 بار بیماری‎ 


تب 


فردی با علائم درد در ناحیه‌ی شکم مراجعه می‌کند. بعد از آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی زخم معده تشخیص داده می‌شود. اين حالت مصداق کدام عبارت از دیدگاه 
اکولوژیک است؟ (دندان‌پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب اصفهان) 

گزینه 1 ۱۱۱۱۵95 

Disease 2 گزینه‎ 

۱۱۱ health 3 گزینه‎ 


Discomfort 4 گزینه‎ 


نمایش پاسخ 
۹ 
هرگونه انحراف از وضع مربوط به فیزیولوژی طبیعی a) a>‏ صورت ذهنی و چه به صورت HE‏ را ۰..... می‌نامند. (دندان‌پزشکی شهریور -AV‏ قطب تهران و کرمان) 
گزینه 1 morbidity‏ 
گزینه 2 mortality‏ 
گزینه 3 illness‏ 
گزینه 4 ill health‏ 
نمایش پاسخ 


ao 


ای cela, Salto‏ لام راما ای رای مار ادا رت هیور ۱۷ فط اراد 
گزینه 1 میزان مرگ و میر خام 

گزینه 2 امید به زندگی 

گزینه 3 شاخص سولبوان 

گزینه 4 میزان مرگ و مير کودکان 


نمایش پاسخ 


— 


کدامیک از فرمول‌های زیر شاخص میزان بقاء را تعریف می‌کند؟ (مخرج / صورت) (دندان‌پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب تهران و کرمان) 
کزینه 7 JS)‏ بیماران درمان شده / کل بیماران تشخیص داده شده Guy‏ از ۵ سال) ۱۰۰ 
گزینه 2 JS)‏ بیماران مراجعه کننده / کل بیماران زنده مانده پس از ۵ سال) ۱۰۰ 
گزینه 3 کل بیماران تشخیص داده شده یا درمان شده / کل بیماران زنده مانده یا درمان شده پس از ۵ سال) «۱۰۰ 
گزینه 4 کل بیماران تشخیص داده شده یا درمان شده / کل بیماران زنده مانده Guy‏ از ۵ سال) ۱۰۰ 
نمایش پاسخ 
د. PAC‏ پوشش در سیب سبز 


مطابق با نظریات DALY»‏ سال‌های poo‏ تطبیق شده برای ناتوانی» کدام است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز) 


گزینه 1 امید a‏ زندگی بدون ناتوانی 


گزینه 4 متوسط تعداد سال‌هایی که افراد متولد شده در یک جمعیت زندگی می‌کنند. 


كت 


وال 32 


در مقایسه‌ی کیفیت زندگی با سطح زندگی» کدامیک از موارد ذیل ترجیحاً جزء شاخص‌های کیفیت زندگی محسوب می‌شود؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب اهواز) 


گزینه 1 میزان رضایت افراد از موهبت‌های زندگی 
کزینه 2 وضعیت اقتصادی و میزان درآمد افراد 
گزینه 3 وضعیت مسکن و امکانات مادی زندگی افراد 
گزینه 4 نوع شغل و وضعیت تغذیه‌ی افراد 
نمایش پاسخ 
الف. کیفیت زندگی شاخص مهمی برای سنجش جنبه‌های ذهنی است و به صورت SUES!‏ بین سطح انتظارات انسان‌ها و سطح وأقعیت‌ها عنوان می‌شود. میزان رفاه 
جسمی, روانی و اجتماعی شاخص‌های کیفیت زندگی هستند. 
«میزان رفاه جسمی. روانی و اجتماعی که a‏ وسیله‌ی اشخاص درک می‌شود» و «امید زندگی بدون ناتوانی» به ترتیب مربوط ay‏ کدام شاخص‌های زیر می‌باشند؟ 
(پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب شمال) 
گزینه 1 کیفیت زندگی- سالیوان 
گزینه 2 سالیوان- وینسلو 
گزینه 3 وینسلو- کیفیت زندگی 


گزینه 4 سالیوان- کیفیت زندگی 


نمایش پاسخ 
الف. میزان رفاه جسمی, روانی و اجتماعی شاخص‌های کیفیت زندگی هستند. سالیوان هم شاخصی است که امید a‏ زندگی بدون ناتوانی را نشان می‌دهد. 


کدام‌یک از نشان‌گرهای زیر» نشانگر انتخاب شده برای نظارت بر روند پیشرفت به سوی هدف بهداشت برای همه است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۷- قطب آزاد) 


گزینه 1 مرگ و میر نسبی 
گزینه 2 مرگ و میر مربوط به بیماری خاص 
گزینه 3 سال‌های زندگی تطبیق داده شده با ناتوانی 
گزینه 4 شاخص بودن سولیوان 
27 
د. شاخص سالیوان چیکار می‌کنه؟ سنجش سال‌های احتمالی زنده ماندن هر فرد با در نظر گرفتن کیفیت زندگی. یعنی همون چیزی که توی هدف بهداشت برای همه 
سس ۰ 
فتبالشيم زندکن زیاد با Wists‏ اره دهیاز! سییر 


Solas‏ از گزینه‌های زیر در رابطه با مفهوم کیفیت زندگی صحیح است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 مجموعه‌ای مرکب از رفاه جسمی, روانی و اجتماعی که توسط هر فرد پا گروهی قابل درک است. جدیدترین تعریف از کیفیت زندگی است. 

گزینه 2 کیفیت زندگی جزء عینی بهزیستی است 

کزینه 3 کیفیت زندگی عبارتی است که در سازمان ملل gle ay‏ استاندارد زندگی به کار می‌رود. 

گزینه 4 تفاوت در کیفیت‌های زندگی مردم را می‌توان از By sb‏ مقایسه‌ی درصد تولید ناخالص ملی بدست آورد. 

نمایش پاسخ 

Pell‏ الک کیت دی اخلاف و peeled‏ آمیدها ه افظارات یک فردبا wal lad Glan‏ متموعه‌ای مر کب ۶۱ رفاه apne‏ ووانن also,‏ که S58 yay Boat‏ را 
گروهی قابل درک است و هم عینیه و هم ذهنی (پس ب (able‏ کیفیت زندگی رو هم نميشه اندازه گرفت (با سطح زندگی اشتباهش نگیرین) 

کدام شاخص دستیابی به بیشترین توانایی‌های پایه‌ی انسانی یعنی داشتن عمری طولانی. آگاه بودن و ON‏ بردن از زندگی را منعکس می‌کند؟ (دندان‌پزشکی اسفند “VW‏ 
قطب اهواز) 


گزینه 1 استاندارد زندگی 
گزینه 2 کیفیت زندگی 


گزینه 4 شاخص سولیوان 


7 


سوال 39 


کدامیک از موارد زیر در رابطه با شاخص کیفیت جسمی زندگی (Physical Quality of Life Index)‏ صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور -9A‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 این شاخص شامل سه نشانگر امید به زندگی در بدو تولد. مرگ و میر نوزادان و سواد آموزی است. 
گزینه 2 شاخص کیفیت جسمی زندگی» رشد اقتصادی را ارزیابی می‌کند. 
گزینه 4 این شاخص نتایج سیاست‌های اجتماعی. اقتصادی و سیاسی را ارزیابی می‌کند. 
نمایش پاسخ 
د. ۳0۱ aw‏ شاخص یعنی clue‏ شیرخواران. sual‏ زندگی در پایان یک سالگی و میزان با سوادی را شامل می‌شود و نتایج سیاست‌های اجتماعی» اقتصادی و سیاسی را 
a ۳ ۲‏ بسح بح 
ارزیابی می‌کند. 


کدامیک از گزینه‌های زیر در رابطه با نشانگر امید ay‏ زندگی صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور -9A‏ قطب آزاد) 
ee a ee‏ ~ 


گزینه 1 در امید به زندگی در Sy‏ سالگی اثر مرگ و مير شیرخواران و در امید به زندگی در پنج سالگی اثر مرگ و میر کودکان حذف می‌شود. 
گزینه 2 امید به زندگی در یک سالگی بیش‌تر از همه‌ی موارد مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

گزینه 3 آسان‌ترین راه Gly‏ برآورد بار یک بیماری در جامعه است. 

گزینه 4 نمی‌توان آن را به عنوان نشانگر سلامتی مثبت در نظر گرفت. 

نمایش پاسخ 

الف. در امید به زندگی در یک سالگی اثر مرگ و مير شیرخواران و در امید به زندگی در پنج سالگی اثر مرگ و مير کودکان حذف می‌شود. 
یتست 

کدام گزینه زیر درباره موارد بدون علایم بالینی بیماری Subclinical cases‏ صحیح نیست؟(دندان پزشکی شهریور ٩٩‏ _کشوری ( 
گزین» 1 عامل بیماری از این موارد به دیگران منتقل نمی شود . 
گزینه 2 ۵ ایجاد ایمنی اکتسابی در افراد Mine‏ منجر می شود. 

گزینه 3 تشخیص موارد تنها با ازمایش های HL‏ کلیننیکی امکان پذیر است. 
گزینه 4 این موارد در افزایش ایمنی گروهی در azole‏ نقش مهمی دارد . 


نمایش پاسخ 
الف/ در موارد بدون علایم بالینی عامل بیماری قابل انتقال می باشد. 


در یک فص از فاص ام به تدای ریت ellen‏ سس مس نوات در لد تدای اط بخ های ری قابل سای اب 
(دندان پزشکی شهریور ۹۹ کشوری ) 


گزینه 1 شاخص سالیوان 
گزینه 2 yh‏ بیماری 
ais‏ 3 امید به زندگی تطبیق داده شده با سلامت 
گزینه 4 میزان ناتوانی 
نمايش پاسخ 
الف /شاخص سالیوان< ناتوانی _ امید به زندگی 


کدامیک از شاخص های زیر aw‏ بعد طول poo‏ دانش و درامد را شامل میشود؟(دندان پزشکی شهریور ۹٩‏ کشوری ) 


گزینه 1 استاندارد زندگی 
گزینه 2 کیفیت زندگی 
گزینه 3 سطح زندگی 


گزینه 4 توسعه انسانی 


نمایش پاسخ 
ee, :‏ ۷ 


اگر پس از برسی وضعیت سلامت فردی که اظهار علایم بیماری میکند مشخص شود که هیچ گونه عارضه ای ندارد کدامیک از موارد زیر مطرح می باشد؟ 
(پزشکی شهریور ۹٩‏ _کشوری) 


گزینه 1 Disease‏ 
گزینه 2 ۱۱۱8۵9 
گزینه 3 health‏ ۱۱۱ 


Discomfort 4 گزینه‎ 


Ja ual jlaw aiSce S85 sores‏ امایقات CAB gal‏ تمی کند: 


برآورد شده است aS‏ ۷۰ درصد از کل موارد سرطان ریه که در سطح Sy‏ استان مشخص اتفاق مي‌افتد» مرتبط با مصرف تنباکو است. این درصد بیانگر کدام شاخص 
اپیدمیولوژیک است؟ (علوم‌پایه پزشکی دی ۹۹- میان‌دوره) 


کزینه 1 خطر نسبي خام 
گزینه 2 خطر نسبي تعدیل شده 
گزینه 3 خطر منتسب 
گزینه 4 خطر منتسب جمعیت 
نمایش پاسخ 
> / خطر متنسب یک نسبت است و عببارت است از تفاضل میزان بروز بیماری در گروه مواجهه یافته ها از میزان بروز پیامد در گروه مواجهه نیافته است» مشروط بر اینکه 
er TT ee ee re ee‏ 
یک تست سریع براي تشخیص بيماري کووید 19 ابداع شده است. شرکت سازنده ادعا مي‌کند که در بین ۲۰۰ مورد قطعي مبتلا ay‏ بيماري در ۱۸۰ مورد و در بین ۱۰۰ نفر 
که قطعاً ay‏ بيماري مبتلا نبودند تنها در ۵ مورد این تست سریع مثبت شده است. بر این اساس» حساسیت و ويژگي تست ay‏ ترتیب چند درصد است؟ (علوم‌پایه پزشکی 


دی 99— میان‌دوره) 


۵ Fo 1 گزینه‎ 
۵ ۰٩۰ 2 گزینه‎ 
QO. Ao 3 گزینه‎ 


٩۹۵ ۰۸۰ 4 گزینه‎ 


er‏ حساسیت Jo‏ 9 ویژگی ۵ است. 


فردي با اظهار علايمي که می‌تواند مبین سرطان کولون LL‏ مراجعه 03905 است و بعد از بررسي و انجام آزمایشات. بيماري او به اثبات می‌رسد. در این حالت کدام واژه 
مناسب است؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند 99- کشوری) 
گزینه 1 ۱۱۱8۵95 
کزینه 2 Health‏ ۱۱۱ 
گزینه 3 Diseases‏ 
گزینه 4 Discomfort‏ 
نمایش پاسخ 
ب / Ill Health‏ واژه مناسبی برای این فرد بعد از تشخیص سرطان می‌باشد. 


plas‏ گزینه در مورد مفهوم 0۸۱۷5 صحیح است؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند 99- کشوری) 


گزینه 1 امید زندگي منطبق شده با ناتواني در azole Sh‏ 
کریده 2 (امید زندگي عاري از ناتواني + سال‌های از دست رفته ay‏ علت (Gilgit‏ در یک جام 
گزینه 3 سال‌های عمر از دست رفته به علت مرگ زودرس ناشی از Sb‏ بیماری 


گرینه 4 (سال‌های عمر از دست رفته به Cale‏ مرگ زودرس + سال‌های عمر از دست رفته ay‏ علت ناتواني ) ناشی از یک بیماری 


نمایش پاسخ 
د / =DALYs‏ سال‌های عمر از دست رفته ay‏ علت مرگ زودرس + سال‌های عمر از دست رفته ay‏ علت ناتواني ناشی از یک بیماری 
چند عاملی بودن (Multifictorial)‏ بیماری‌های غیر واگیر با کدام‌یک از معيارهاي عليتي هیل در تضاد است؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند 99- کشوری) 
گزینه 1 قدرت رابطه 
گرینه 2 ویژگی رابطه 
گزینه 3 تقدم زمانی 
گزینه 4 ارتباط مقدار- پاسخ 
نمایش پاسخ 
ب / چند bole‏ بودن (Multifictorial)‏ بیماری‌های غیر واگیر با ویژیگی رابطه در تضاد است. 
جاد شاخص توسعه انساني(۲۱۵۱) حداکثر مقدار تعیین‌شده براي نشانگرهاي میزان باسوادي بزگسالان و امید به زندگي در بدو تولد به ترتیب عبارت است از: 


me (cs 


علوم‌پایه دندان‌پزشکی اسفند 99- کشوری) 


گزینه 1 ۱۰۰ درصد - Vo‏ سال 


گزینه 2 ۱۰۰ درصد - ۸۵ سال 
گزینه 3 ۲۵ درصد - ۱۰۰ سال 


گزینه 4 ۸۵ درصد - ۷۰سال 


نمایش پاسخ 
۰ ۱ | رم 
هنال heer.‏ 


کدام‌یک از گزینه‌های زیر sly‏ فردی که احساس درد و سوزش در ناحیه دهان دارد ولی معاینات نشان می‌دهند که هیچ‌گونه عارضه‌ای ندارد مناسب است؟ (علوم‌پایه 
دندان‌پزشکی اسفند 99- کشوری) 
گزینه 1 ۱۱۱۱۵95 
گزینه 2 health‏ ۱۱۱ 
گزینه 3 Disease‏ 
گزینه 4 Healthy‏ 
نمایش پاسخ 
الف/ ub illness‏ که شخص احساس درد دارد ولی آزمایش clo‏ سلامت او را Sw‏ می‌کنند. 


سوال 52 


کر ی و یا ی ایا مس را ای رس 
گزیته: 1 مقدار حداقل و حداکفر برای تشانگر امید زندگی در بدو تولد برای ایجاد HDI‏ به تتی 9/۵ jal Jeu ha‏ 

کزینه 2 درآمد سرانه, نقش محوری در محاسبه HDI‏ دارد و کشورهای با درآمد سرانه یکسان» HDI‏ یکسان دارند. 

Aghios هورق آنتتقاده‎ (uss 0۹ s (553) امد‎ 9 GUS Ss oslo Asis dln S185) موی‎ HDI محاسیت‎ 93 Sains 


گزینه 4 pl‏ مقدار HDI‏ در کشوری Q.°‏ باشد نشان می‌دهد cl‏ کشور Qo‏ درصد از مسیر خود ly‏ برای رسیدن به بالاترین ارزش ممکن طی کرده‌است. 
دمح سس سس 


23 

سا کارا امه AD bites Cle‏ سای ارت 
اک در ری زان ایوای برسالان OVP‏ درد بای در اس ار این شور als‏ بک ار wales‏ زیر celia‏ وان باسوادی بررالان ادن ی 
(علوم‌پایه دندان‌پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 


گزینه 1 ۰.۵۲۵ ۶ 35 
سس 
گزینه 2 ۰.۸۵۲ 
گزینه 3 ۰.۷۹۱ 
گزینه 4 ۰.۷۲۵ 
تا ی 


د/ میزان باسوادی بزرگسالان ۰.۷۲۵ خواهد ۶ ورن روا ee‏ اب 


غربالگری 
تعدادسوال :۱۳۳ 
درجه سختی:متوسط 
نکات:نحوه محاسبه ارزش اخباری مثبت و حساسیت پرتکرار بوده است. 


Cool‏ و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


خودازمایی 


تمام گزینه‌های زیر درباره‌ی اهداف غربالگری صحیح است بجز: (پزشکی شهریور -9F‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 تشخیص زودرس بیماری در جامعه 
گزینه 2 پیشگیری نخستین و اولیه از بروز بیماری 
گزینه 3 درمان به موقع موارد ابتلا 


گزینه 4 پیشگیری از وخامت و شدت بیماری 


از یک آزمون غربالگری که حساسیت و ویژگی آن در تشخیص بیماری به ترتیب ۴۵۹۰ و ۶6۸۰ است برای بررسی شیوع Sy‏ بیماری در یک جامعه استفاده می‌کنیم. اگر در 
یک جامعه‌ی فرضی شیوع بیماری صفر درصد باشد. چند درصد از افراد جامعه آزمون مثبت خواهند داشت؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب تهران) 
گزینه 1 Yo‏ 


گزینه 2 ۰ 


در یک جمعیت ۱۰۰۰ نفری که »۱۰ نفر آن‌ها ay‏ یک بیماری مبتلا هستند و ٩۰۰‏ نفر دیگر به این بیماری مبتلا نیستند» میزان حساسیت آزمون غربالگری برای افراد مبتلا 
aS‏ ۸۰ نفر آنان مثبت تشخیص داده شده‌اند. در اين جمعیت چقدر است؟ (پزشکی شهریور 90- قطب آزاد) 
گزینه 1 Fo‏ درصد 
گزینه 2 No‏ درصد 
گزینه 3 ۶۰ درصد 
گزینه 4 Vo‏ درصد 


نمایش پاسخ 


= 


در یک برنامه‌ی غربالگری برای پرفشاری خون» ۸۰ درصد از افراد بیمار و ۲۰ درصد از افراد سالم. مبتلا تشخیص داده شده‌اند. ارزش اخباری مثبت آن آزمون غربالگری 
چند درصد است؟ (پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب اصفهان) 
گزینه 1 9۵۲۰ 
گزینه 2 ۹6۵۰ 
گزینه 3 96۸۰ 
گزینه 4 96۱۰۰ 


نمایش پاسخ 


س 


کدامیک از شاخص‌های زیر Gly‏ پایایی یک آزمون تشخیصی است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب تهران) 
گزینه 1 ویژگی 
گزینه 2 حساسیت 
گزینه 3 LIS‏ 
گزینه 4 ارزش اخباری 

تمایش باس 

۹ 

وقتی می‌گوییم حساسیت نوار قلب در تشخیص سکته‌ی قلبی ۰۹۵ است» چه مفهومی‌دارد؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب اصفهان) 
که MAA‏ تما زان سکتضی lS‏ با توار قلب SS paths‏ می فقوت 
گزینه 2 نوار قلب ۹۵۹۵ افراد سالم طبیعی است. 
گزینه 3 %A‏ بیماران سکته‌ی قلبی با توار قلب تشخیص داده می‌شوند. 
گزینه 4 نوار قلب ۹6۵ افراد سالم طبیعی است. 


در 


al 


حساسیت آزمون‌های غربالگری عبارت است از: (پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد) 


۱۳۳۳ 
منقی OAS‏ +متبت وافعی 
مثبت وافعی 


** متبت کاذب +متبت واقعی 


( منفی واقعی 
€ منقی ONS‏ +منقی واقعی 
منقی ts‏ 


(2 


مثبت کاذب +منقی واقعی 


نمایش پاسخ 


الف 


نتایج حاصله از آزمایش خلط ۱۰۰ بیمار مشکوک به سل ریوی با دو روش کشت 9 میکروسکپی در جدول زیر آمده (Cw‏ درصد حساسیت 9 ویژگی آزمایش 
میکروسکوپی در مقایسه با کشت ay‏ ترتیب عبارتند: (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب آزاد) 


(غربانگری) آزمایش میکروسکوپی 


vo ۳۵‏ + آزمایش کشت 
۶۵ .۶ ۵ -(تشخیص) 


گزینه 1 ۷۱ و ۸۵ 
گزینه 2 AP‏ و ٩۲‏ 
گزینه 3 ۱۷۱ 9 ٩۹۳۲‏ 


گزینه 4 ۸۲ و ۸۵ 


الف 
خانم Fe‏ ساله‌ای با نتیجه‌ی آزمایش طبیعی مراجعه و در خصوص احتمال بیمار نبودن >29 سوّال می‌کند. مفهوم wel‏ پرسش با کدامیک از موارد زیر انطباق دارد؟ 
(پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب اصفهان) 
گزینه 1 حساسیت 
گزینه 2 ویژگی 
گزینه 3 ارزش اخباری مثبت 


[ ظ 

در ارزیابی قدرت سونوگرافی, از ۲۵۰۰ فرد مبتلا به آپاندیسیت که بیماری آن‌ها به وسیله‌ی لام پاتولوژی به عنوان استاندارد طلایی wl‏ شده و ۵۰۰۰ فرد شاهد با 
علائم آپاندیسیت اما سالم» قبل از عمل جراحی سونوگرافی به عمل آمده است. نتیجه‌ی سونوگرافی برای ۱۵۰۰ فرد بیمار و ۱۰۰۰ فرد شاهد مثبت گزارش شده بود. ارزش 
اخباری منفی سونوگرافی چقدر است؟ (پزشکی شهریور -٩۳۲‏ قطب اهواز) 
گزینه 1 96۸۰ 
گزینه 2 WHO‏ 
گزینه 3 96۴۰ 


گزینه 4 9۵۲۰ 


الف 
فردی ۵۰ ساله با یک نتیجه‌ی آزمایش مثبت مراجعه نموده است و از شما ay gol‏ احتمال ploy‏ بودن خود سوّال می‌کند. سوال وی مربوط به کدامیک از موارد زیر 
است؟ (پزشکی شهریور -9P‏ قطب مشهد) 
گزینه 2 ویژگی 
گزینه 3 ارزش اخباری مثبت 


گزینه 4 ارزش اخباری منفی 


‘a 

oe Ere) ار اب‎ eee oh te ven اس تس روا رس ار یل ال سا‎ eo oo TAHA ار‎ wen ات‎ ise oo 
اساس, ویژگی و ارزش اخباری مثبت به ترتیب‎ Wel از یک آزمون غربالگری بیماری در ۸۰ نفر از ۱۰۰ بیمار. مثبت و در ۳۶۰ نفر از ۴۰۰ غیر بیمار منفی به دست آمد. بر‎ 
ارت ری اسب ی یا‎ 
۶۷ Fo 1 گزینه‎ 
۸۰ Ao 2 گزینه‎ 
۶۷ ۸۰ 3 گزینه‎ 


۸۰ (Ae 4 گزینه‎ 


کدامیک از شاخص‌های مربوط به یک آزمایش تشخیصی تحت تأثیر میزان شیوع بیماری در جامعه هدف قرار نمی‌گیرد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال) 
گزینه 1 حساسیت 

گزینه 2 ویژگی 

گزینه 3 ارزش اخباری مثبت 


E 


در انجام آزمون‌های موازی (همزمان) برای تشخیص یک بیماری کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ (پزشکی شهریور 90- قطب اهواز) 


گزینه 1 افزایش ویژگی خالص 
گزینه 2 افزایش حساسیت خالص 
کزینه 3 افزایش ارزش اخباری مثبت 
گزینه 4 کاهش موارد مثبت کاذب 
نمایش پاسخ 

ب‌ 

اگر شیوع یک بیماری در جامعه‌ای کاهش پیدا کند کدامیک از معیارهای تست کاهش پیدا می‌کند؟ (پزشکی شهریور 2٩۳‏ قطب آزاد/پزشکی شهریور ٩۷‏ قطب مشهد) 
گزینه 1 حساسیت 
گزینه 2 ویژگی 
گزینه 3 ارزش اخباری مثبت 


گزینه 4 ارزش اخباری منفی 


Ee 
_aF کدامیک از شاخص‌های نظام مراقبت در تشخیص موارد بیماری از اهمیت بیش‌تری برخوردار است؟ (پزشکی شهریور ۳- قطب تهران/پزشکی شهر یور و اسفند‎ 


گزینه 1 ارزش اخباری منفی- حساسیت 

گزینه 2 ویژگی- ارزش اخباری منفی 

گزینه 3 ارزش اخباری مثبت- ارزش اخباری منفی 
که ای ۰ رین lel‏ میت 


نمایش پاسخ 


)> 
آزمونی برای تشخیص هپاتیت 0 در Yoo‏ بیمار تشخیص داده توسط بیویسی و Yoo‏ فردی که مبتلا به بیماری نیستند انجام شده است. نتیجه‌ی آزمون در ۱/۳۰ بیمار 


مبتلا ay‏ بیماری مثبت و در ۱۵۰ نفر از افراد سالم منفی است. کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب همدان) 


گزینه 1 ارزش اخباری منفی 7۵۷۵ 
گزینه 2 ارزش اخباری مثبت 7۵۹۵ 
گزینه 3 ویژگی 96۵۷۵ 
گزینه 4 حساسیت ۵۷۵ 
2 

۹ 

آزمونی shy‏ تشخیص هپاتیت 6 در ۲۰۰ بیمار تشخیص داده توسط بیوپسی و ۲۰۰ فردی که ay Wire‏ بیماری نیستند انجام شده است. نتیجه‌ی آزمون در ۱۸۰ بیمار مبتلا 
a)‏ بیماری مثبت و در ۱۵۰ نفر از افراد سالم dio‏ است. کدام گزینه صحیح است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب مشهد و همدان) 


گزینه 1 ارزش اخباری مثبت ۵۹۵ است. 
گزینه 2 حساسیت آزمون 9۵۹۰ است. 
گزینه 3 ارزش اخباری منفی BVO‏ است. 
گزینه 4 ویژگی SAPO‏ است. 


Y 
در یک مطالعه» سطح آلفا فیتوپروتئین سرم در ۲۰۰۰ مادر باردار برای ارزیابی ناهنجاری‌های مادرزادی جنین اندازه‌گیری شد. شیوع ناهنجاری‌های مادرزادی در نوزادان‎ 
فیتوپروتئین در مادران ۲۸۰ نوزاد ناهنجار و ۲۴۰ نوزاد سالم بالا گزارش شده بود. میزان حساسیت آزمون آلفا فیتوپروتئین در تشخیص‎ LUT متولد شده ۹۵۲۰ بود.‎ 


ناهنجاری جنینی چند درصد است؟ (پزشکی شهریور -٩۲‏ قطب اصفهان) 


گزینه 1 Fo‏ 
گزینه 2 Vo‏ 
گزینه 3 ۸۶ 


٩۹۵ 4 گزینه‎ 


ad 
جهت تشخیص ضایعات پستان از سونوگرافی استفاده کردیم و نتایج حاصل از انجام این تست در مقایسه با استاندارد طلایی در جدول زیر آمده است. ارزش اخباری‎ 


مثبت این تست چند درصد است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شیراز) 


سالم Low‏ نتیجه قطعي 

نتیجه سونوگرافی 
Cute | ۴۰ | ۳۰‏ | 
e| ۳۱۰ &‏ ۱ 


ویژگی یک آزمایش 9۰۸۰ است. معنی این عبارت کدام است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شمال) 


گزینه 1 9۵۸۰ افراد با Awl‏ مثبت سالم هستند. 
گزینه 2 9۵۸۰ افراد با پاسخ dic‏ سالم هستند. 
گزینه 3 6۵۸۰ افراد سالم» تست منفی دادند. 


گزینه 4 9۵۸۰ افراد بیمار» تست مثبت دادند. 


ب 
به منظور بررسی دقت عکس قفسه‌ی سینه در تشخیص سل از ۱۰۰ slay‏ مبتلا به سل و ۱۰۰ فرد سالم عکس قفسه‌ی سینه گرفته شد. نتیجه‌ی گرافی در ۸۰ نفر از 
مبتلایان به سل مثبت شده است. بر اين اساس کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب کرمان) 


گزینه 1 حساسیت عکس قفسه‌ی سینه در تشخیص بیماران مبتلا ay‏ سل ۸۰ درصد است. 
گزینه 2 ویژگی عکس قفسه‌ی سینه در تشخیص بیماران مبتلا به سل ۸۰ درصد است. 
گزینه 3 ارزش اخباری مثبت عکس قفسه‌ی dig‏ در تشخیص بیماران مبتلا به سل» ۸۰ درصد است. 
گزینه 4 ارزش اخباری منفی عکس قفسه‌ی سینه در تشخیص بیماران مبتلا به سل ۸۰ درصد است. 
نمایش پاسخ 
الف 
۰ زن باردار را با تست غربالگری که حساسیت آن 6۹۰ و ویژگی آن 70۷۰ است مورد آزمون غربالگری قرار دادیم. KE‏ نفر از زنان باردار به طور کاذب منفی خواهد 
شد؟ (پزشکی شهریور -AF‏ قطب مشهد) 
گزینه 1 ۳۱۶ نفر 
گزینه 2 ۲۷۰ نفر 
گزینه 3 Wo‏ نفر 
گزینه 4 ٩۰‏ نفر 


نمایش پاسخ 


تا 21 


احتمال بیمار بودن فرد زمانی که نتیجه‌ی آزمون غربالگری او مثبت است بیانگر plas‏ شاخص غربالگری است؟ (پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب مشهد) 
گزینه 1 ارزش اخباری مثبت 
گزینه 2 حساسیت 
گزینه 3 ویژگی 
گزینه 4 ارزش اخباری منفی 
تمایش پاسخ 

الف 

با توجه به جدول زير که حاصل نتایج مطالعه‌ای بر روی آزمون غربالگری تست بک برای تشخیص اضطراب است. میزان شیوع اضطراب چقدر است؟ (پزشکی اسفند “AF‏ 
قطب مشهد) 


نتیجه تشخیص قطعی | نتیجه آزمایش 
غربالگری 
منقی cute‏ 
Cate ۲ ۷۰‏ 
4 ۳ منفی 


ارزش اخباری مثبت تست ذکر شده در سوال قبل چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب مشهد) 
گزینه 1 96۴۰ 
گزینه 2 ۹۵۲۵ 
گزینه 3 9۵۶۶ 


9۵٩۰ 4 گزینه‎ 


ج 


Zien 


گرینه 1 مثبت حقیقی+ منفی کاذب 
گزینه 2 مثبت حقیقی+ مثبت کاذب 
گزینه 4 منفی حقیقی+ منفی کاذب 
نمایش پاسخ 
الف 


حساسیت یک آزمون غربالگری یعنی؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز/پزشکی اسفند ٩۳‏ قطب تهران/ پزشکی اسفند ٩۳‏ قطب دانشگاه آزاد) 


گزینه 1 احتمال سالم بودن یک فرد سالم تشخیص داده شده 
گزینه 2 توانایی یک آزمون در تشخیص درست افراد سالم 
گزینه 3 توانایی یک آزمون در تشخیص درست افراد بیمار 
گزینه 4 احتمال بیمار بودن یک فرد بیمار تشخیص داده شده 
نمایش پاسخ 
é‏ 
پزشکی با دیدن نتیجه‌ی مثبت آزمایشی در یک بیمار و با توجه به تخمینی که از شیوع آن بیماری در جامعه دارد» احتمال بیمار بودن وی را ٩۰‏ درصد برآورد می‌کند. اين 
احتمال ٩۰‏ درصد کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تهران) 
گزینه 1 حساسیت 
گزینه 2 ارزش اخباری مثبت 
گزینه 3 ویژگی 
گزینه 4 احتمال بیماری در yl‏ جامعه 


a 


توا 30 


با افزایش ویژگی یک آزمون غربالگری. PLS‏ مورد کاهش می‌یابد؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب زنجان) 


گزینه 1 منفی کاذب 


گزینه 2 منفی واقعی 


گزینه 3 مثبت کاذب 


گزینه 4 مثبت واقعی 


a 


در یک آزمایش غربالگری نسبت بیماران واقعی در بین افرادی که آزمایش مثبت داشته‌اند. چه نامیده می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان) 


کزینه 1 حساسیت 


گزینه 2 ارزش اخباری مثبت 


گزینه 3 ویژگی 


گزینه 4 ارزش اخباری منفی 


نمایش پاسخ 


اب 


Soles 


با استفاده از حدول زیر احتمال این که فردی با جواب آزمایش مثبت [edly‏ به بیماری مبتلا باشد چند درصد است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب شمال) 


لیست غربالگری مثبت 


بیمار 


۹. 


لیست غربالگری منفی 


۱۹۰ 


نمایش پاسخ 


وال 39 


شیوع یک بیماری در جمعیت ۱۰۰۰ نفری. ۶۵۲۰ است. ارزش اخباری مثبت Sy‏ تست با حساسیت و ویژگی ۰6۸۰ چند درصد است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب شمال) 


گزینه 1 ۲۵ 
گزینه 2 Fo‏ 
گزینه 3 Be‏ 


گزینه 4 ۶۰ 


a 


در فصل زمستان سال گذشته تعداد Woe‏ نفر با شکایت از گلودرد و تب ay‏ پزشک شاغل در درمانگاه مراجعه 03905 و تشخیص بالینی برای ۱۰ نفر از اين بیماران. گلو درد 
استرپتوکوکسی بوده است. برای plod‏ بیماران کشت گلو انجام شد که نتایج کشت ۱۲۰ نفر مثبت بود. چنان a>‏ نتیجه‌ی تشخیص بالینی و کشت در ۸۰ نفر مثبت باشد. 


حساسیت معاینه‌ی بالینی در تشخ 5 درد > درصد بوده است؟ Bip)‏ اسفند ۰۳ Ghd‏ شیراز 
یا ر سخیص Pa)‏ ۸ پو پر سپرار 


گزینه 1 AA‏ 
گزینه 2 No‏ 
گزینه 3 ۶۶ 


گزینه 4 ۲۰ 


= 


در یک مطالعه بر روی »۳۰ ploy‏ نتایج کشت گلو برای عفونت استرپتوکوکی ay‏ عنوان مرجع استاندارد با معاینه‌ی بالینی مقایسه شده است. از ۱۲۰ بیماری که معاینه‌ی 
بالینی آن‌ها دال بر عفونت استرپتوکوکی گلو بود. ۸۰ نفر کشت گلوی مثبت داشتند و از ۸۰ بیماری که معاینه‌ی Wh‏ آن‌ها منفی بود. ۲۰ نفر کشت گلویشان مثبت 
گزارش شد. حساسیت معاینه‌ی بالینی برای تشخیص عفونت استرپتوکوکی گلو چند درصد است؟ (پزشکی شهریور -9F‏ قطب شیراز) 


گزینه 1 ۶۰ 


گزینه 2 ۶۶ 
گزینه 3 VO‏ 
گزینه 4 ۸۰ 
ules‏ نس 
B)‏ 


چنانچه در جمعیت فرضی صد هزار نفره. شیوع بیماری X‏ برابر با ده درصد باشد و در این جمعیت جهت غربالگری از تستی با حساسیت برابر با ۶۰۸۰ و ویژگی 9۵۹۰ 
استفاده شود ارزش اخباری مثبت چند درصد خواهد بود؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب شیراز) 


گزینه 1 FV‏ 
گزینه 2 OP‏ 
گزینه 3 ۱۷۹٩‏ 
گزینه ۸ ٩۶‏ 
نمایش پاسخ 
الف 


۱ اران ای رای کارا ی ان ای تا ار فا ای ای ار و‎ teu 
حساسیت‎ 1 ai js 


گزینه 2 ویژگی 
گزینه 3 ارزش اخباری مثبت 


گزینه 4 ارزش اخباری منفی 


a 


با توجه به داده‌های جدول زیر به ترتیب حساسیت و ویژگی آزمون بکار رفته کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب کرمان) 


نتیجه آزمون غربالگری 


بیمار سالم 
cate‏ | ۸ 3 
متفی .۲ .۸ 


گزینه 1 2۵۸۰ و ۹۵۲۰ 
گزینه 2 ۵۲۰ و Ke‏ 
گزینه 3 2۵۸۰ و ۹۵۸۰ 
گزینه 4 2۵۲۰ و ۹۵۲۰ 
7 
۹ 


elas‏ گزینه قدرت یک آزمون غربالگری در تشخیص درست همه‌ی کسانی که بیمار هستند را نشان می‌دهد؟ (پزشکی شهریور -YE‏ قطب کرمان/پزشکی اسفند ٩۴‏ قطب 


تبریز) 
گزینه 1 حساسیت 


گزینه 2 ویژگی 
گزینه 3 ارزش اخباری مثبت 


گزینه 4 ارزش اخباری منفی 


val 


سوال 40 


با توجه به داده‌های جدول زیر کدام گزینه نشان دهنده‌ی ارزش اخباری مثبت آزمون غربالگری است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب کرمان) 


گزینه 1 ۶۶/۶ درصد 


Ao 2 ain 35‏ درصد 
Yo 3 ain 35‏ درصد 


گزینه 4 ۸۱/۸ درصد 


Y 
جامعه ۲۰۰ نفری» ۸۰ مثبت و ۱۲۰ نفر منفی است. آزمون معتبر وجود بیماری را برای ۴۰ نفر با نتیجه‌ی مثبت و ۱۰ نفر با نتیجه‌ی‎ Sy پاسخ انجام آزمون غربالگری در‎ 
درصد است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد)‎ i> قرار دارد. ارزش اخباری مثبت آزمون‎ Awl منفی مورد‎ 
درصد‎ No 1 گزینه‎ 
درصد‎ ٩۲ 2 گزینه‎ 
درصد‎ VP 3 گزینه‎ 


گزینه 4 ۵۰ درصد 


> 

خانم ۳۵ ساله‌ای با نتیجه‌ی مثبت تست بارداری ادرار توسط ay Baby check‏ پزشک مراجعه می‌کند و از وی می‌پرسد چقدر احتمال دارد که من واقعاً باردار باشم؟ او 
کدامیک از شاخص‌های ارزش تشخیصی تست غربالگری را پرسیده است؟ (پزشکی شهریور 9- قطب مشهد) 

ai js‏ 1 حساسیت 


گزینه 2 ویژگی 
گزینه 3 ارزش اخباری مثبت 
گزینه 4 ارزش اخباری منفی 
نمایش پاسخ 
6۹ 


وال 23 


در wel‏ جدول میزان حساسیت و ویژگی‌های آزمون و میزان ارزش اخباری مثبت ay‏ ترتیب کدام است؟ (پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب همدان) 


OV - BV - ٩۰۸۰ 1 گزینه‎ 
9۵۶۰-96۸۰ -%FW 2 گزینه‎ 
96۶۰ 9۵۵۰ - 9۵۸۰ 3 گزینه‎ 
9۵۳۰ - ۹۵۸۰ - 9۵۷۰ 4 گزینه‎ 
gal) تاش‎ 
call 


plas‏ شاخص زير در آزمون‌های غربالگری با نوسانات میزان شیوع بیماری در جامعه ارتباط دارد؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب همدان) 


کزینه 1 ویژگی آزمون 
کزینه 2 ارزش اخباری 
گزینه 3 حساسیت آزمون 


گزینه 4 اعتبار خارجی 


ب 
اگر یک بیماری فرضی در جامعه شیوع بالایی نداشته AL‏ ارزش اخباری آزمون تشخیصی این بیماری lio‏ از las‏ خاصیت آزمون قرار می‌گیرد؟ (پزشکی شهریور ۹۵- 
قطب همدان) 


گزینه 1 حساسیت آزمون 
گزینه 2 ویژگی آزمون 
کزینه 3 ارزش اخباری مثبت آزمون 


گزینه 4 ارزش اخباری منفی آزمون 


= 


حساسیت تستی برای تشخیص حاملگی ۶۹۵ و ویژگی آن ۴۵۸۰ است. اگر Fee‏ زن باردار Gel Lb‏ تست آزمایش کنیم. در چند نفر از آن‌ها نتیجه‌ی آزمایش به طورکاذب 
منفی خواهد شد؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اهواز) 

Vo 1 گزینه‎ 

Vo 2 گزینه‎ 

گزینه 3 ۶۰ 


گزینه 4 ۸۰ 


ب 
مرد ۳۵ ساله‌ای با نتیجه‌ی یک نوبت آزمون مثبت براساس آزمون وسترن بلات مراجعه نموده است و در مورد احتمال بیمار بودن خود با توجه به نتیجه‌ی آزمون سوّال 
می‌کند. سوّال وی مترادف با کدامیک از خصوصیات آزمون است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب اهواز) 


گزینه 1 حساسیت 
گزینه 2 ویژگی 
گزینه 3 ارزش اخباری مثبت 
گزینه 4 ارزش اخباری منفی 
نمایش پاسخ 
۹ 


اگر درصد مثبت کاذب تستی» ۱۳ درصد و منفی کاذب آن ۱۱ درصد باشد حساسیت 9 ویژگی برحسب درصد (از راست به چپ) کدامند؟ (پزشکی شهر پور ۴- قطب اهواز) 


گزینه 1 ۱۱ و ۱۳ 
گزینه 2 ۱۳ و ۱۱ 
گزینه 3 ۹ AV‏ 


۸٩ و‎ AV 4 گزینه‎ 


)> 
در یک جمعیت ده هزار نفری که میزان شیوع بیماری 0۵ است از تست A‏ برای تشخیص بیماری مذکور استفاده شده است. تست در Foo‏ نفر مثبت حقیقی و در ۱٩۹۰۰‏ 


نفر مثبت کاذب شده Cowl‏ میزان حساسیت چقدر است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب اهواز) 


گزینه 1 9۵۲۰ 
گزینه 2 96۴۰ 
گزینه 3 9۵۶۰ 
گزینه 4 9۵۸۰ 
نمایش پاسخ 
)= 
کدامیک از ملاک‌های یک آزمون تشخیصی در شرایط بالینی اهمیت بیش‌تری دارد؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب اهواز) 
گزینه 1 حساسیت 
گزینه 2 ویژگی 
گزینه 3 ارزش اخباری 
گزینه 4 درصد مثبت‌های کاذب 
نمایش پاسخ 
= 
فردی با نتیجه‌ی آزمون مثبت برای ایدز به پزشک مراجعه می‌کند او از پرسنل آزمایشگاه شنیده است که جواب تست قطعی نیست. لذا از پزشک سوّال می‌کند چقدر 
احتمال دارد من مبتلا a‏ بیماری ایدز باشم؟ پزشک با دانستن کدام گزینه‌ی زیر می‌تواند به سوّال بیمار پاسخ دهد؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب مشهد) 
کزینه 1 حساسیت تست 
گزینه 2 Shag‏ تست 


455 ارزش اخباری مثبت تست 


> 
اطلاعات غربالگری Sy‏ جمعیت ۱۰۰۰ نفری در جدول زیر برای بیماری حصبه نمایش داده شده است. براساس نتایج Gold satandard‏ میزان شیوع بیماری و حساسیت 


آزمون ay‏ ترتیب چند درصد است؟ (پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب آزاد) 


سالم Moe‏ آزمون غربالگری 
Ns‏ ۳5 
Ye.‏ ۱۵۰ 
Yes Ae‏ 
گزینه 1 Yo 9 De‏ 


گزینه 2 Po‏ و ۲۵ 


گزینه 3 ۳ و ۲۵ 
گزینه 4 ۲۵ 9 ۵۰ 

نمایش پاسخ 
bo‏ 


کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص معیار انجام غربالگری صحیح است؟ (پزشکی شهریور 90- قطب تهران) 

گزینه 1 بیماری از تاریخچه‌ی شناسایی شده‌ی خوبی برخوردار نباشد. 

کزینه 2 تست غربالگری از ویژگی بالا و حساسیت پایین برخوردار باشد. 
گزینه 3 برای بیماری‌های حاد بکار می‌رود. 
گزینه 4 بین زمان ابتلای افراد و بروز علائم آشکار بیماری فاصله‌ی زمانی وجود داشته باشد. 

تمایش پاسخ 

=) 

در جامعه‌ای فرضی شیوع بیماری X‏ برابر AY‏ درصد و بروز آن یک درصد است. در اين جامعه آزمونی یا حساسیت و ویژگی ۲۰۸۰ جهت غربالگری این بیماری به کار برده 


شده است. چنانچه a‏ هر ۴ مورد (حساسیت. ویژگی» بروز 9 شیوع)» 7۵۵ اضافه شود کدام مورد بیش‌ترین LSE‏ را بر ارزش اخباری مثبت خواهد داشت؟ (پزشکی شهریور 
۴ قطب شیراز) 


گزینه 1 شیوع 

گزینه 2 بروز 
گزینه 3 حساسیت 
گزینه 4 ویژگی 

نمایش پاسخ 

الف 

ماموگرافی و آزمایش پاپ‌اسمیر از دهانه‌ی رحم. جزء کدامیک از انواع غربالگری می‌باشند؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان) 
گزینه 1 توده‌ی مردم (Mass screening)‏ 
گزینه 2 یک بیماری منفرد (Single disease)‏ 
گزینه 3 چند مرحله‌ای (Multiphasic)‏ 


گزینه 4 هدف‌دار (Selective)‏ 


ب 
کدام گزینه به اولین بار غربالگری در جامعه اطلاق می‌شود؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شمال) 
گزینه 1 غربال همگانی 
گزینه 2 غربال Jon‏ 
گزینه 3 غربال شیوع 


گزینه 4 موردیابی 


سوال 57 


در شرح حال گرفته شده از ۱۰۰ مادری که برای مراقبت‌های کودکان خود به یک مرکز بهداشتی درمانی مراجعه می‌نمودند ۶۰ نفر سابقه‌ی ایمن‌سازی برعلیه ب.ث.ژ برای 
فرزندان خود را ذکر نمودند. در حالی که در بررسی پرونده‌های بهداشتی ۷۰ کودک واکسن ب.ت.ژ زده بودند. چنانچه از ۶۰ مادری که سابقه‌ی واکسیناسیون فرزندانشان 
را ذکر نمودند واقعاً ۵ مورد واکسینه شده باشند. ارزش اخباری مثبت چقدر است؟ (پزشکی اسفند 90- قطب تبریز) 
گزینه 1 W/V‏ درصد 
گزینه 2 ۶۲/۵ درصد 
گزینه 4 ۷۸/۶ درصد 
نمایش پاسخ 
الف 


سوال 58 


افراد بیماری که a‏ وسیله‌ی آزمون» منفی تشخیص داده شده‌اند. 


نمایش پاسخ 


سوال 59 


در آزمون‌های غربالگری» کدامیک از اندازه‌های زیر با تغییر میزان شیوع تغییر می‌کند؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اهواز/پزشکی اسفند ۹۵ - قطب اصفهان) 
گزینه 1 حساسیت 
گزینه 2 ویژگی 
گزینه 3 ارزش اخباری 
گزینه 4 پایایی 
نمایش پاسخ 
t‏ 


احتمال تشخیص صحیح موارد بیماری با احتمال اینکه هر مورد بیماری با کمک آزمون شناسایی شود ay‏ کدام مورد اشاره دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز) 


—— 


گزینه 1 حسا سیت arte‏ 
ی 4 
کزینه 2 ویژگی = 
a “1? ea 2 ۲ ۲ a Arb‏ 


گزینه 3 ارزش اخباری مثبت سیا را Lg eG‏ 


a ۱ * ۰ ۰ ۹ ۳7‏ ِ ۱ 
گزینه 4 ارزش اخباری منفی eee‏ درین | م on‏ مر پرلا لس ایم 


al 


به منظور غربالگری Sy‏ بیماری در جامعه. از یک آزمایش با حساسیت Vo‏ درصد و ویژگی ۸۰ درصد استفاده شده است. اگر تعداد جمعیت ۱۰۰۰۰ نفر و شیوع بیماری ۵ 


درصد باشد انتظا د در a>‏ تعدادی از افراد سالم نتیجه‌ی آزمایش مثبت گزارش شود؟ (یزشٌ اسفند 90- قطب کرمارد 
ر رو IP YEP‏ 2 ی از افرا ی ازمایش منب رس سود: Yt)‏ ن‌ 


گزینه 1 ۱۵۰۰ نفر 
گزینه 2 ۱۸۰۰ نفر 
گزینه 3 1۹۰0 نفر 
گزینه 4 ۲۲۵۰ نفر 
نمایش پاسخ 
۹ 
حساسیت و ویژگی یک تست جدید برای تشخیص حاملگی. به ترتیب ٩۵‏ و ۸۰ درصد است. اگر ۳۰۰ ژن حامله را با اين تست آزمایش کنیم. در چند نفر از آن‌ها نتیجه 


به طور کاذب منفی می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب مشهد) 


گزینه 1 ۵ 
گزینه 3 ۲۰ 


گزینه 4 ۶۰ 


- 


سوال 63 


براساس aisles‏ توسط چشم پزشک (به عنوان استاندارد Wb‏ 


مدرسه از این ۵۰ دانشآموز Fe‏ دانش آموز از نظر وجود عیب انکساری مثبت تشخیص داده شده‌اند. کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب 
(ube‏ 

کزینه 1 ویژگی معاینات غربالگری ۲۵ درصد است. 

کزینه 2 حساسیت معاینات غربالگری ۲۵ درصد است. 

گزینه 3 ویژگی معاینات غربالگری ۸۰ درصد است. 


گزینه 4 حساسیت معاینات غربالگری ۸۰ درصد است. 


Sob الف‎ 


سوال 64 


کدامیک از موارد زیر در صورتی که حساسیت (Sensivity)‏ تست غربالگری زیاد باشد. کم می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب آزاد) 


گزینه 1 مثبت واقعی 
گزینه 7 منفی واقعی 
گزینه 3 منفی WSIS‏ 
گزینه 4 مثبت کاذب 
2 
۹ 
اگر یک آزمون غربالگری در %le‏ موارد افراد مبتلا را غیر Wino‏ نشان دهد و 70۲۰ موارد افراد سالم را مبتلا نشان دهد حساسیت و ویژگی آزمون به ترتیب از راست ay‏ چپ 
ae‏ درصد است: رش استند (TEE ٩1۵‏ 
گزینه 1 ۸۰ و ٩0۰‏ 
گزینه 2 ۸۰ و ۱۰ 
گزینه 3 Vo‏ و ۸۰ 


۱۰ Vo 4 گزینه‎ 


a 


سوال 66 


حساسیت یک آزمون در صورت بالا بودن» کدامیک از موارد زیر را کاهش می‌دهد؟ (پزشکی شهریور -9F‏ قطب آزاد و اسفند -9F‏ قطب زنجان) 


کزینه 9 مثبت حقیقی 


گزینه 4 منفی حقیقی 


نمایش پاسخ 


نسبتی از افراد دارای gard‏ آزمون منفی که بیمار نمی‌باشند با کدامیک از شاخص‌ها زیر همخوانی دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب اهواز) 

گزینه 1 ارزش اخباری مثبت 
گزینه 2 حساسیت 

گزینه 3 ارزش اخباری منفی 

گزینه 4 ویژگی 

نمایش پاسخ 

۹ 

کدامیک از خصوصیات نظام مراقبت از شاخص‌های توانایی نظام مراقبت در تشخیص موارد به شمار می‌آید؟ Subp)‏ شهریور -9F‏ هشت قطب مشترک) 
گزینه 1 انعطاف‌پذیری 

گزینه 2 ارزش اخباری مثبت 


گزینه 3 معرف بودن 


گزینه 4 قابلیت پذیرش 


= 


سوال 69 


POOH ALES a رای خی اراس ی‎ (NU EI سرت ار‎ eS سب رل سس ای ی‎ eh elas 
منفی گزارش خواهد شد؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب مشهد)‎ 

گزینه 1 ۲۰ نفر 

گزینه 2 WPA‏ نفر 

گزینه 3 ۸۰ نفر 

گزینه 4 ۳۲۰ نفر 


نمایش پاسخ 


val 


شوال 70 


در اجرای یک برنامه‌ی غربالگری برای دیابت» در آزمایش اول سطح غربالگری قند خون ۱۶۰ میلی‌گرم در صد و در آزمایش دوم ۳۰ ۱ میلی‌گرم درصد انتخاب شد. کدامیک 
از عبارات زير در مورد Wel‏ دو آزمایش صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب اهواز) 


گزینه 1 نسبت مثبت کاذب آزمایش دوم بیش‌تر است 
گرینه 2 حساسیت آزمایش اول بیش‌تر است 
airs‏ 3 نسبت مثبت کاذب آزمایش Jol‏ بیش‌تر است 


گزینه 4 ویژگی آزمایش دوم بیش‌تر است 


نمایش پاسخ 


۰............ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب مشهد) 
گزینه 1 خطاب منظم در روش‌های «LI!‏ تشخیص يا تأّیید موارد وجود داشته باشد 

گزینه 2 پیگیری گروه‌ها در یک مرحله قابل مقایسه در مسیر طبیعی آن شروع نشده باشد 

کزینه 3 انتخاب مواردی با دوره‌های طولانی نامتناسب در یک گروه و pre‏ انتخاب در گروه دیگر داشته publ‏ 

گزینه 4 تست تشخیصی روی افراد دارای علائم بیماری انجام شود 


نمایش پاسخ 


ك 


72 


در یک جامعه‌ی ۱۰ هزار نفری شیوع بیماری ۵ درصد است. اگر یک آزمون با حساسیت ٩۰‏ درصد 9 ویژگی ۸۰ درصد به کار ببریم. چند نفر از بیماران را به درستی 
شناسایی می‌کند؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب اهواز) 

گزینه 1 ۵۰ نفر 

گزینه 2 ۱۰۰ نفر 

گزینه 3 Foo‏ نفر 

گزینه 4 ۴۵۰ نفر 


نمایش پاسخ 
51 


تمام معیارهای زیر برای غربالگری بیمار صحیح است بجز: (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران) 
گزینه 1 مورد غربالگری ay‏ لحاظ سلامتی luo‏ مهم و جدی باشد. 
گزینه 2 بین زمان تماس افراد و شروع بیماری و بروز علائم زمان طولانی وجود نداشته باشد. 
کزینه 3 امکانات برای sul‏ قطعی تشخیص موجود باشد. 


گزینه 4 درمان موّثر برای بیماری مورد نظر وجود داشته باشد. 


نمایش پاسخ 


ot 


توا 72 


در جامعه‌ای وقتی نتیجه‌ی یک آزمون تشخیصی در فردی منفی می‌شود. احتمال سالم بودن وی حدود ٩۵‏ درصد است. این عدد اشاره ay‏ کدامیک از شاخص‌های زیر 
دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران) 


گزینه 2 حساسیت 
گزینه 3 ویژگی 


گزینه 4 ارزش اخباری 


5 


75 (lem 


گزینه 1 نسبت افرادی که واقعاً سالمند و نتیجه‌ی آزمایش غربالگری آن‌ها نیز منفی شده است. d/b+d‏ 

گزینه 2 احتمالی که شخص واقعاً بیمار باشد و نتیجه‌ی آزمایش او هم مثبت باشد.2/3+0 

گزینه 3 احتمالی که شخص واقعاً سالم باشد و نتیجه‌ی آزمایش او منفی باشد.۵+/٩‏ 

گزینه 4 نسبت افرادی که واقعاً بیمارند و نتیجه‌ی آزمایش غربالگری آن‌ها نیز مثبت شده است.2/9+6 
نمایش پاسخ 

=) 


در یک آزمون غربالگری برای تشخیص حاملگی که بر روی OD Poo‏ باردار با آزمونی که حساسیت آن Ko‏ درصد و ویژگی آن Go‏ درصد (Cowl‏ انجام شده است در چند نفر 
تشخیص حاملگی اشتباه خواهد بود؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب مشهد) 


گزینه | Yo‏ نفر 
گزینه 2 ۶۰ نفر 
گزینه 3 ۲۴۰ نفر 


گزینه 4 ۲۷۰ نفر 


ard 


در آزمون‌های غربالگری» احتمال مثبت حقیقی بودن فردی که آزمونش مثبت شده است. را چه می‌گویند؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شیراز و همدان/دندان پزشکی 
اردیبهشت Who IV‏ دوره کشوری) 

گزینه 1 حساسیت 

گزینه 2 ویژگی 

گزینه 3 ارزش اخباری مثبت 


گزینه 4 ارزش اخباری منفی 


۹ 

اگر یک آزمون غربالگری در ۲۰ % موارد افراد مبتلا را re‏ مبتلا و در۳۰ % موارد افراد alle‏ را Wire‏ نشان دهد حساسیت و ویژگی آزمون به ترتیب از راست به چپ چند 
تا Rep‏ و ی رن دار ار 
گزینه 1 ۸۰ و ۷۰ 
گزینه 2 ۳۰ و ۳۰ 

گزینه 3 Vo‏ و ۷۰ 
گزینه ۸ ۸۰ و ۳۰ 
تمایش پاسخ 

call 

نتیجه‌ی ماموگرافی و پاتولوژی a)‏ عنوان استاندارد طلایی) در تشخیص سرطان پستان در نمونه‌ای از ۴۵۰ بیمار به شرح ذیل است. اگر یک بیمار از همان جامعه نتیجه‌ی 
ماموگرافی مثبت داشته باشد. چقدر احتمال دارد ay‏ سرطان پستان مبتلا باشد؟ (پزشکی شهریور ۹۶- هشت قطب مشتری) 


تتیجه‌ی پاتولوژی از نظر سرطان پستان 
منقی cute‏ 
a ۱۵۰‏ مثبت ] نتیجه‌ی ماموگراقی از 
۳ سرطان پستار 
ae ۹ Yoo‏ ر سره ن‌ 


نمایش پاسخ 


=) 


سوال 80 


ویژگی عبارزنست از نسبت افراد حقیقتاً سالمی‌که به وسیله‌ی آزمون غربالی سالم تشخیص داده شده‌اند. a‏ عبارت دیگر: (دندان‌پزشکی اسفند -9F‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 مثبت حقیقی 
گزینه 2 منفی حقية 


گزینه 3 مثبت WSIS‏ 


Y 
va 


vty 7‏ 
Y‏ 
این تعریف مربوط ay‏ کدامیک از شاخص‌های غربالگری است؟ (احتمالی aS‏ شخص بیمار eee‏ هم مثبت باشد.) (دندان‌پزشکی اسفند ٩۶‏ قطب تبریز) 
گزینه 1 ویژگی 
گزینه 2 حساسیت 
کزینه 3 ارزش اخباری مثبت (positive predictive value)‏ 


گزینه 4 ارزش اخباری منفی (negative predictive value)‏ 


é 


کدامیک از موارد زیر در مورد غربالگری صحیح است؟ (دندان‌پزشکی اسفند 97 قطب تبریز) 
کزینه 1 افرادی که نتیجه‌ی غربالگری آن‌ها مثبت کاذب است دچار اطمینان GIS‏ می‌شوند 
گزینه 2 یکی از اهداف آن تشخیص گروه‌هایی است که بیش‌تر از دیگران در معرض بیماری هستند 
کزینه 3 تست غربالگری معمولاً تست پیچیده و گران قیمتی است 

نمایش پاسخ 
ب 


سوال 83 


seals‏ ار مار زر ار ای رای ات ان ری ارت ۱ ترا 
گزینه 1 برآورد هزینه‌های درمان بیماری 

گزینه 2 شناخت تاریخچه‌ی بیماری 

گزینه 3 شناخت عامل بیماری 


گزینه 4 تشخیص زودرس بیماری 


> 
چنانچه شیوع یک بیماری در جامعه ۳۰ درصد باشد و از تستی برای غربالگری این بیماری استفاده شود که دارای حساسیت و ویژگی ٩۰‏ درصد است. انتظار چه ارزش 
اخباری Gide‏ برای این تست دارید؟ (دندان‌پزشکی اردیبهشت “AV‏ میان‌دوره‌ی کشوری) 
گزینه 1 ۷۹ درصد 
گزینه 2 ٩۰‏ درصد 
گزینه 3 PV‏ درصد 
گزینه 4 ۸۱ درصد 
تمایش ful)‏ 
الف 


در نظام مراقبت و گزارش‌دهی اطلاعات» بیش‌ترین حساسیت و کم‌ترین ارزش اخباری مثبت مطابق با کدامیک از گزینه‌های زیر است؟ (پزشکی شهریور ٩۳۲‏ قطب آزاد) 


eH‏ رصح 
کزینه 1 مرکز بهداشتی درمانی روستایی 
گزینه 2 بیمارستان شهرستان 
گزینه 3 بیمارستان دانشگاهی 
نمایش پاسخ 


سوال 86 


در نظام مراقبت بیماری‌ها در کشور ay‏ ترتیب بیش‌ترین حساسیت و بیش‌ترین ارزش اخباری مثبت مربوط ay‏ کدامیک است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد) 


گزینه 1 مرکز بهداشتی درمانی روستایی- خانه‌ی بهداشت 
گزینه 2 بیمارستان شهرستان- پایگاه بهداشتی 


گزینه 3 خانه‌ی بهداشت- بیمارستان دانشگاهی 


گزینه 4 بیمارستان دانشگاهی- مرکز بهداشتی درمان شهری 


6۹ 
آگر آزمون A‏ در بین Poo‏ بیمار ay Wino‏ بیماری 8 در ۱۴۰ مورد مثبت در بین ۱۰۰ فرد سالم در Fo‏ نفر مثبت شود. حساسیت و ویژگی آزمون به ترتیب از راست به چپ 


چند درصد است؟ (پزشکی شهریور -VW‏ قطب شهیدبهشتی) 


گزینه 1 Fo‏ و ۷۰ 
گزینه 2 Fo 9 Vo‏ 
گزینه 3 ۶۰ و۷۰ 


گزینه 4 Vo‏ و ۶۰ 


ee é‏ خر 
در تست‌های غربالگری بیماری‌ها «احتمالی که شخص واقعاً بیمار باشد و نتیجه‌ی آزمایش او هم مثبت باشد» اشاره به کدام خصوصیت دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور 
۷ قطب مشهد) 


گزینه 1 حساسیت 
گزینه 2 ارزش اخباری مثبت 
گزینه 3 ویژگی 
گزینه 4 دقت 
نمایش پاسخ 
bed‏ 
فردی با نتیجه‌ی یک نوبت آزمایش منفی براساس آزمون وسترن بلات مراجعه نموده است و در مورد احتمال سالم بودن >39 با توجه به نتیجه‌ی آزمون سوّال می‌کند 
سوّال وی مترادف با کدامیک از خصوصیت آزمون است؟ (پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب اهواز) 
گزینه 1 ویژگی 
گزینه 3 ارزش اخباری مثبت 


گزینه 4 ارزش اخباری منفی 


نمایش پاسخ 


=] 


در یک برنامه‌ی غربالگری برای بیماری دیابت رو 
استاندارد) ۲۰۰ نفر بیمار و ۸۰۰ نفر سالم باشند. ارزش اخباری مثبت غربالگری چند درصد است؟ (پزشکی شهریور ۰۹۷ قطب اصفهان) 


— 


کدامیک از عبارت‌های زیر در مورد تعریف ویژگی درست است؟ (پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب آزاد) 
گزینه 1 احتمالی است که شخص واقعاً بیمار باشد و نتیجه‌ی آزمایش او هم مثبت باشد 

055 2 نسبت افرادی که واقعاً سالمند و نتیجه‌ی آزمایش غربالگری آن‌ها نیز منفی شده است 

گزینه 3 نسبت افرادی که واقعاً بیمارند و نتیجه‌ی آزمایش غربالگری آن‌ها نیز مثبت شده است 

کزینه 4 احتمالی است که شخص Ladle‏ سالم باشد و نتیجه‌ی آزمایش او هم منفی باشد 


Awl نمایش‎ 


rr 


Oona 


اگر حساسیت یک آزمایش در آزمون غربالگری کم باشد. کدامیک از موارد زیر زیاد می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز) 


گزینه 3 منفی حقیقی 
گزینه 4 منفی کاذب 


=) 


سوال 93 


در یک جمعیت ۲۰۰ نفری» شیوع دیابت ۱۰ درصد است. در غربالگری جمعیت از نظر بیماری دیابت» نتیجه‌ی آزمون غربالگری در ۱۵ نفر از افراد slag‏ مثبت است. 
حساسیت آزمون غربالگری چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان) 


گزینه 1 ۹۵۱۷۵ 
گزینه 2 YN‏ 
گزینه 3 9۵۱۰ 


Ko 4 گزینه‎ 


call 


ارزش اخباری مثبت Sy‏ آزمون غربالگری در جمعیت «الف» بیش‌تر از جمعیت «ب» است. VL‏ بردن کدام عامل در جمعیت «الف» می‌تواند دلیل Yel‏ موضوع باشد؟ 
(پزشکی شهریور ۹۷- قطب شمال) 


گزینه 1 ویژگی آزمون 
گزین» 2 حساسیت آزمون 
گزینه 3 شیوع بیماری 
کزینه 4 میزان کشندگی بیماری 
نمایش پاسخ 
۹ 


براساس معیارهای غربالگری» کدامیک از فعالیت‌های زیر به عنوان آزمایش‌های غربالگری محسوب نمی‌شود؟ (پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب شیراز) 


گزینه 1 ماموگرافی جهت تشخیص سرطان پستان 
گزینه 2 پاپاسمیر جهت تشخیص سرطان دهانه‌ی رحم 
گزینه 3 سنجش بینایی کودکان جهت تشخیص حدت بینایی 


گزینه 4 نمونه‌گیری از گلو جهت تشخیص اپیدمی آنفولانزا 


=) 


فرض کنید شیوع بیماری ایدز در ایران ol‏ ۰/۰ و حساسیت تست الایزا در تشخیص بیماران %IV‏ باشد. چنانچه شیوع ایدز در ایران به دو برابر افزایش ob‏ حساسیت 
تست الایزا چقدر خواهد بود؟ (پزشکی شهریور -AV‏ قطب تهران و کرمان) 
گزینه 1 ۲۶۵ 
گزینه 2 ٩۹۷‏ % 
گزینه 3 AD‏ % 
گزینه 4 ٩۹۹۶۵‏ 
تمایش پاسخ 
Ww‏ 


چگ آپ روتین سالمندان و غربالگری سرطان دهانه‌ی رحم به ترتیب جزء کدام نوع از غربالگری‌ها محسوب می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب مشهد) 


گزینه 1 چند منظوره. هدف‌دار 
گزینه 2 چند مرحله‌ای» بیماری منفرد 


گزینه 4 چندوجهی, توده‌ی مردم 


سوال 98 


کدامیک از معیارهای انجام غربالگری نیست؟ (پزشکی شهریور -AV‏ قطب مشهد) 


کرینه 1 بیماری مورد نظر شیوع نسبناً زیادی داشته باشد. 
گزینه 72 بین زمان تماس و بروز علائم زمان کوتاهی وجود داشته باشد. 
گزینه 3 تاریخچه‌ی بیماری به خوبی شناخته شده باشد. 


گزینه 4 بیماری مورد نظر مسئله‌ای جدی باشد. 


سوال 99 


در ویزیت دوره‌ای دوران نوجوانی کدامیک از غربالگری‌ها به صورت روتین انجام می‌گیرد؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب تبریز) 


گزینه 1 تست پوستی سل 
گزینه 2 پاپ اسمیر 
گزینه 3 کلسترول 


گزینه 4 انحراف ستون فقرات 


د. غربالگری‌های پاپ اسمیر برای سرطان در خانم‌ها و کلسترول در افراد مسن انجام می‌گیرد. 


سوال 100 


کدامیک از موارد زیر جزء اهداف غربالگری است؟ (پزشکی اسفند -AV‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 تشخیص زودرس بیماری در جامعه 
گزینه 72 درمان به موقع موارد ابتلاء 
گزینه 3 تشخیص گروه‌هایی که بیش‌تر از دیگران در معرض خطر بیماری هستند یا بیماری در آن‌ها وقوع بیش‌تری دارد. 


گزینه 4 همه‌ی موارد VL‏ 


د. اهداف غربالگری شامل تشخیص زودرس درمان a‏ موقع و جلوگیری از پیشرفت و انتشار بیماری است. 


سوال 101 


«غربالگری از گروه‌هایی که با عامل خاصی مواجهه دارند» a> ay‏ نوعی از غربالگری اشاره دارد؟ (پزشکی اسفند -AV‏ قطب مشهد) 


کزینه 1 غربالگری یک بیماری منفرد 


گزینه 2 غربالگری هدف‌دار 


گزینه 3 موردیابی 


ب. غربالگریهدف‌دارامثلاً در غربالگری پنومونی از کارگران معدن دیده می‌شود. که گروه‌هایی هستند AS‏ با عامل خاصی مواجهه دارند. 


سوال 102 


یک آزمون غربالگری با ویژگی VL (Specifity)‏ از رخداد کدامیک از موارد زیر می‌کاهد؟ (پزشکی اسفند -AV‏ قطب اهواز) 


گزینه 3 مثبت کاذب 
گزینه 4 منفی کاذب 


ج. هرچه ویژگی بیش‌تر باشد مثبت کاذب کم‌تر و هرچه حساسیت بیش‌تر باشد منفی کاذب کم‌تر است. 
در یک جمعیت ۲۱۱ نفری» ۲۱ نفر مبتلا a‏ بیماری Cubs‏ هستند. در غربالگری جمعیت از نظر بیماری دیابت. نتیجه‌ی آزمون غربالگری در ۱۵ نفر از افراد slay‏ مثبت 
است. حساسیت آزمون غربالگری چقدر است؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب زنجان) 


گزینه 1 ۷ درصد 
گزینه 2 A‏ درصد 
گزینه 3 ۷۵ درصد 


گزینه 4 AP‏ درصد 


ج. حساسیت یعنی مثبت واقعی تقسیم بر مثبت واقعی و منفی کاذب. یعنی ۱۵/۲۱ که حدوداً VO‏ درصد می‌شود. 
از آنجا که بیماری‌های مزمن مثل سرطان. دیابت و بیماری‌های قلبی- عروقی درمان قطعی و کامل ندارند. IN‏ علاوه‌بر مراقبت منظم کدامیک از اقدامات زیر در 
تشخیص زودرس آن‌ها اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد؟ (دندان‌پزشکی و پزشکی ریفرم 9 کلاسیک شهریور ۹۸- مشترک کشوری) 
گزینه 1 واکسیناسیون 
گزینه 2 غربالگری 
گزینه 3 درمان 
گزینه 4 بازتوانی 
نمایش پاسخ 
ب / اهداف غربالگری شامل تشخیص زودرس درمان به موقع و جلوگیری از پیشرفت و انتشار بیماری است و برای بیماری‌های مزمن bo‏ سرطان بسیار کاربرد دارد. 


سوال 105 


با توجه به جدول زیر کدامیک از گزینه‌های زیر درست است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب آزاد) 


بیمار سالم eo‏ 
مثبت 1 ب‌ + ب 
منفی - es‏ ی بت 
vil oo‏ ب + ت 


الف) حساسیت< oH‏ 


ب) ارزش ols!‏ (نتایج مثبت آزمون) چپ 


as (= 


د) ارزش اخباری (نتایج منفی آزمون) Tap‏ 


=e 


سوال 106 


در صورت VL‏ بودن حساسیت Sy‏ آزمون تشخیصی کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور -9A‏ قطب اهواز) 


gal OS Cute mes 7 anys‏ آنمون dual‏ آتبگ 
گزینه 2 نتیجه‌ی منفی این آزمون ارزشمند است. 
گزینه 3 اختمال بیمار بودن قرد بالا است. 
Bis ays dass‏ کاب gil‏ آزمون بالااست: 
5 
ب / حساسیت یعنی مثبت واقعی تقسیم بر مثبت واقعی و منفی WSIS‏ و در صورت بالا بودن آن GAR‏ منفی آزمون ارزشمند است. 


در مورد تفاوت ow‏ یک آزمون غربالگری با یک آزمون تشخیصی کدام گزینه صحیح است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب اهواز) 


گزینه 1 آزمون تشخیصی روی افراد به ظاهر سالم انجام می‌شود 
کزینه 2 هدف آزمون غربالگری تعیین علت علائم است 
کرینه 3 آزمون تشخیصی روی تعداد نسبتاً زیادی از افراد انجام می‌شود 
گزینه 4 در آزمون غربالگری بروز موارد مثبت کاذب بیش‌تر است 
نمایش پاسخ 
> / اهداف غربالگری شامل تشخیص زودرس درمان به موقع و جلوگیری از پیشرفت و انتشار بیماری است و در آزمون غربالگری بروز موارد مثبت کاذب بیش‌تر است. 


‘ . 
Awl‏ آزمون غربالگری در یک جامعه‌ی ۲۰۰ نفری» ۸۰ نفر مثبت و ۱۲۰ نفر منفی است. آزمون معتبر وجود بیماری را برای ۴۰ نفر با نتیجه‌ی مثبت و ۱۰ نفر با نتیجه‌ی 


منفی مورد تأأیید قرار داده است. ارزش اخباری منفی آزمون چقدر است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تبریز) 
گزینه 1 ۸۰۵ 
گزینه 2 ۱۷۲۳۳۹۵ 
گزینه 3 ٩۳۹۵‏ 
گزینه 4 ۵096 
تیش پنتخ 
ارت اشیار یف dh seine‏ اس نا ۱۱۵۳ که 6۲ خرضد ویارد 
آزمونی که برای غربالگری یک بیماری در جمعیت بکار گرفته شد و نتایج منفی کاذب آن slaw‏ پایین بوده است دارای plas‏ خصوصیت است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک 


شهریور ۹۸- قطب تهران) 


گزینه 1 حساسیت Vb‏ 
گزینه 2 ارزش اخباری منفی پایین 
گزینه 3 بازده پایین 


کزینه 4 ویژگی Vb‏ 
نمایش پاسخ 
sly‏ کارگران معدن ذغال Siw‏ درخواست تصویربرداری از ریه برای تشخیص زودهنگام پنوموکونیوز شده است. این نوع غربالگری چه نام دارد؟ (پزشکی ریفرم و 
کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تهران) 
گزینه 1 Population Based‏ 
گزینه 2 Selective‏ 
گزینه 3 Opportunistic‏ 
گزینه 4 Multiphasic‏ 
نمایش پاسخ 
ب / غربالگری هدف‌دار We‏ در غربالگری پنومونی از کارگران معدن دیده می‌شود. که گروه‌هایی هستند که با عامل wold‏ مواجهه دارند. 


در کدام مورد زیر غربالگری بهترین اثر را خواهد داشت؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب زنجان) 


گزینه 1 احساس ناخوشی بدون بیماری 

گزینه 7 احساس بهبودی» بدون بیماری 

گزینه 3 احساس بهبودی, دارای بیماری 

گزینه 4 احساس ناخوشی, دارای بیماری 

نمایش پاسخ 

ج / در مواردی که فرد بیمار است ولی احساس بهبودی دارد غربالگری بهترین اثر را خواهد داشت. 

کدامیک از شاخص‌های زیر برای ارزیابی ارزش تشخیصی یک تست آزمایشگاهی تحت SE‏ شیوع بیماری قراردارد؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب زنجان) 
گزینه 1 ارزش اخباری مثبت 
گزینه 2 میزان مثبت کاذب 
ain js‏ 3 حساسیت 


گزینه 4 ویژگی 


الف / افزایش شیوع یک بیماری موجب افزایش ارزش اخباری مثبت آن می‌شود. 
ال سین این رک سار وا allen‏ و ی eps‏ ی en OAS‏ ور eign ven lord ae acl Saharan‏ 
کلاسیک شهریور ۹۸- قطب زنجان) 
کزینه 1 حساسیت و ویژگی 
کزینه 2 ارزش اخباری مثبت و ویژگی 
کزینه 3 حساسیت و ارزش اخباری منفی 
گزینه 4 ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی 
نمایش پاسخ 
ج / حساسیت یعنی مثبت واقعی تقسیم بر مثبت واقعی و منفی کاذب احتمال سالم بودن فردی که آزمون منفی داشته است ارزش اخباری منفی است. 
a,‏ «احتمال منفی شدن یک تست در افراد سالم» چه واژه‌ای اطلاق می‌گردد؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شمال) 
گزینه 1 حساسیت 
گزینه 2 ویژگی 
گزینه 3 ارزش اخباری مثبت 
گزینه 4 ارزش اخباری منفی 
تمایش پاسخ 
ب / احتمال منفی شدن یک تست در افراد سالم ویژگی نام دارد. حساسیت یعنی مثبت واقعی تقسیم بر مثبت واقعی و منفی کاذب احتمال سالم بودن فردی که آزمون 
ستقی Gaal atts‏ ارخشن اخباری متفین آست: 


سوال 115 


حساسیت. ویژگی و ارزش اخباری مثبت یک تست آزمایشگاهی برای تشخیص بیماری LS‏ چرب در یک جمعیت با شیوع برابر با ۲۱۰ به ترتیب ۶۰ ۸۰ و ۷۵ درصد 
ات ری ی رس ی رن تا ی ales‏ تا تس رای ال را اس ری ی تاک ES‏ یل 


گزینه 1 NO%‏ 
گزینه 2 ۱۷۵۶۵ 
گزینه 3 ۶۵۹6۵ 
گزینه 4 ۵0۸60 
نمایش پاسخ 
الف / افزایش شیوع یک بیماری موجب افزایش ارزش اخباری مثبت آن می‌شود. 
کدامیک از گزینه‌های زیر نشان‌دهنده‌ی(ویژگی)ست سنجش عفونت HIV‏ است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۰۹۸ قطب کرمان) 
ans‏ 1 درصدی از افراد بیمار که تست HIV‏ در آن‌ها منفی شده است 
کزینه 2 درصدی از افراد بیمار که تست HIV‏ در آن‌ها مثبت شده است 
گزینه 3 درصدی از افراد سالم که تست HIV‏ در آن‌ها مثبت شده است 


گزینه 4 درصدی از افراد سالم که تست HIV‏ در Loy!‏ منفی شده است 
> / احتمال منفی شدن یک تست در افراد سالم ویژگی نام دارد. 


در یک برنامه‌ی غربالگری دیابت» تست A‏ از 1407۳09/0 VL ay‏ تست 8 از UL ay 126mg/dl‏ مثبت تلقی شده است. بر این اساس می‌توان گفت: (پزشکی ریفرم شهریور 
۸- قطب همدان و مشهد) 


گزینه 1 حساسیت تست A‏ بیش از تست ]۲ است. 
گزینه 2 ویژگی تست 8 بیش از تست A‏ است. 
کزینه 3 تعداد نتایج مثبت کاذب با تست A‏ بیش از تست 8 است. 
گزینه 4 تعداد نتایج منفی کاذب با تست A‏ بیش از تست 8 است. 
نمایش پاسخ 
ee eS ee ee‏ ۳1 
2( 
نتایج یک آزمون غربالگری در جمعیت ۱۰۰ نفره نشان داد که ۲۰ درصد از افراد مثبت می‌باشند. اگر آزمون غربالگری مدنظر. دارای ارزش اخباری منفی Negative)‏ 
Predictive Value) ۵۰‏ درصد باشد. چند نفر منفی کاذب (Flse Negative)‏ داریم؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد) 


گزینه 1 ۸۰ نفر 
گزینه 2 ۴۰ نفر 
گزینه 3 Po‏ نفر 
گزینه 4 ۵۰ نفر 
تمایش پاسخ 
ب / ارزش اخباری منفی می‌شود 0/0+0 و مخرج ۰ و جواب کسر ۵۰ است پس تعداد منفی کاذب Fo‏ نفر است. 


کدامیک در مورد اجرای برنامه‌های غربالگری در یک جامعه صحیح نیست؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد) 


55 1 غربالگری معمولاً برای بیماری‌های مزمن انجام می‌شود. 
2055 2 اولین و دومین دور غربالگری یک بیماری در carole‏ غربالگری بروز نامیده می‌شود. 
کزینه 3 بیماری مورد غربالگری YL‏ شیوع نسبتاً زیادی داشته باشد. 
گزینه 4 تست غربالگری ub‏ حساسیت و ویژگی مناسبی داشته باشد. 
27 
ب / اهداف غربالگری شامل تشخیص زودرس درمان به موقع و جلوگیری از پیشرفت و انتشار بیماری است و برای بیماری‌های مزمن مثل سرطان بسیار کاربرد دارد و اولین 
غربالگری غربالگری یرو نامیده می‌شود. 
Cus‏ 
elas‏ نوع سوگرایی در غربالگری» ناشی از pre‏ پیگیری گروه‌ها در Sy‏ مرحله قابل مقایسه در سیر طبیعی بیماری است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب همدان) 
گزینه 1 سوگرایی تشخیص 
گزینه 2 سوگرایی فرصت زمانی 
گزینه 3 سوگرایی مدت 
گزینه 4 سوگرایی یادآوری 


نمایش پاسخ 


ب / سوگرایی فرصت زمانی در غربالگری. ناشی از عدم پیگیری گروه‌ها در یک مرحله قابل مقایسه در سیر طبیعی بیماری است. 
در یک برنامه‌ی غربالگری سرطان پستان, ۱۰۰۰ خانم ماموگرافی شدند. اگر فراوانی این بیماری در این جمعیت ۲0۲۰ باشد و نتیجه‌ی ماموگرافی در ۱۵۰ نفر از مبتلایان و 
۰ نفر از زنان سالم مثبت شود. حساسیت و ویژگی این تست را محاسبه کنید. (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان) 
گزینه 1 حساسیت- VO‏ , ویژگی<۱۰ 
گزینه 2 حساسیت-2 VO‏ , ویژگی<۰٩‏ 
گزینه 3 حساسیت< PA‏ , ویگی<۱۰ 
گزینه 4 حساسیت2 ۶۵ , ویژگی<۰٩‏ 
نمایش پاسخ 
ب /۱۵۰ نفر از Poo‏ نفر Wino‏ تشخیص داده شده‌اند Guy‏ حساسیت آن VO‏ درصد است و ۸۰ نفر از ۸۰۰ نفر سالم مثبت شده‌اند پس ویژگی آن ۱۰ درصد است. 
قدرت یک آزمون ly‏ تشخیص صحیح کسانی که واقعاً بیمار هستند. یعنی: (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز) 
گزینه 1 حساسیت 
گزینه 2 ویژگی 
گزینه 3 ارزش اخباری مثبت 
گزینه 4 ارزش اخباری منفی 
نمایش پاسخ 
ج / قدرت یک آزمون ly‏ تشخیص صحیح کسانی که واقعاً بیمار هستند ارزش اخباری مثبت است و حساسیت یعنی مثبت واقعی تقسیم بر مثبت واقعی و منفی کاذب. 
چنانچه در هنگام غربالگری بیماران با شدت بیماری کم‌تر در گروه غربالگری شده و بیماران با شدت بیماری شدیدتر در گروه غیر غربالگری قرار گرفته باشند. کدام 
سوگیری زیر رخ داده است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز) 


گزینه 1 تب خر 
گزینه 2 فرصت زمانی 
گزینه 3 مدت 


ae 
الف / سوگیری تشخیص زمانی رخ می‌دهد که در هنگام غربالگری بیماران با شدت بیماری کم‌تر در 0955 غربالگری شده و بیماران با شدت بیماری شدیدتر در گروه غیر‎ 
غربالگری قرار گرفته باشند و سوگرایی فرصت زمانی در غربالگری» ناشی از عدم پیگیری گروه‌ها در یک مرحله قابل مقایسه در سیر طبیعی بیماری است.‎ 


غربالگری «به منظور جستجوی حاملین سالم یک بیماری در یک جمعیت» مثالی از a>‏ نوع غربالگری است؟ (دندان‌پزشکی دی ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری / دندان‌پزشکی 
شهریور ۹۸- قطب مشهد) 


کزینه 1 غربالگری هدف‌دار Selective‏ 
135« 7 موردیابی Case finding‏ 
کزینه 3 غربالگری یک بیماری منفرد Single disease screening‏ 


کزینه 4 غربالگری چند مرحله‌ای Multiphasic screening‏ 


ین ام مفهوم آماری انطباق بیشتری دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ٩۷‏ قطب تبریز) 


(احتمال نتیجه‌ی منفی» در شرایطی که بیماری وجود ندارد) 
گزینه 1 منفی WS‏ 
کزینه 2 ویژگی (specifity)‏ 
کزینه 3 حساسیت (sensitivity)‏ 


گزینه 4 ارزش اخباری منفی (Negative Predivtive Valus)‏ 


كِ 


ال 12۵ 


براساس معیارهای Jounger gWilson‏ کدام‌یک از بیماری‌های زیر برای غربالگری مناسب‌تر است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب شیراز) 


گزینه 1 بیماری‌های پریودنتال 


گزینه 2 پوسیدگی‌های دندانی 


گزینه 3 سرطان‌های دهانی 
گزینه 4 مال الکوژن‌های دندانی 

نمایش پاسخ 
é‏ 


127 


در یک جامعه. هدف از انجام غربالگری‌های سلامت دهان و دندان چیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب زنجان) 
گزینه 1 از Woy Cw‏ عوامل خطر سلامت دهان و دندان 
گزینه 2 تشخیص و درمان به موقع مشکلات سلامت دهان و دندان 
گزینه 3 انجام خدمات توانبخشی در جهت حفظ سلامت دهان و دندان 


گزینه 4 جلوگیری از به وجود آمدن عوامل خطر سلامت دهان و دندان 


ب. US‏ غربالگری یعنی چی؟ بیماریابی و درمان به موقع 


We وال‎ 


کدامیک از موارد زیر از ویژگی‌های آزمون غربالگری است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب تهران) 


گزینه 1 برای اشخاص به ظاهر سالم بکار می‌رود. 
گزینه 2 دقت بیش‌تر و هزینه‌ی بیش‌تری از آزمون تشخیصی دارد. 
گزینه 3 ay‏ صورت انفرادی روی بیماران اعمال می‌شود. 
گزینه 4 برای افراد بیمار با دارای نشانه‌ی بیماری انجام می‌شود. 
تمایش پاسخ 
الف. آزمون غربالگری به صورت گروهی روی افراد سالم انجام ميشه. دقت و هزینه‌ی پایینی داره. 


دو شیوه تشخیصی (تست سریع و تست PCR)‏ را برای آزمایش نمونه گلو در تشخیص کووید-۱۹ a)‏ صورت آزمایش‌های متوالی a)‏ کار گرفته‌ایم. اگر حساسیت تست 
سریع و تست ay PCR‏ ترتیب(۶۹ 6 ۰ 10/5 باشند. حساسیت خالص چند درصد است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 


call‏ خضیاییفت: کالهن FA‏ درد است. 


سوال 190 


بمار با در دست داشتن ee) Cees,‏ سس عریالتری خون ey‏ مدفوع Cnn ands‏ نشان داده‌است. ay‏ پزشک مراجعه می‌کند. پزشک ay‏ او می گوید: "احتمال 


اينکه شما ay‏ سرطان روده بزرگ مبتلا باشید» FA‏ درصد است". این درصد بیانگر کدام یک از موارد زیر است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 
تسد 


گزینه 1 حساسیت آزمایش 
گزینه 2 Shug‏ آزمایش 
گزینه 3 ارزش اخباری مثبت 
گزینه 4 ارزش اخباری منفی 
نمایش پاسخ 
ج / ارزش اخباری مثبت بیانگر این درصد است. 


isin 


کدام‌یک از عبارات زیر در مورد ويژگي “validity”‏ در آزمون‌های غربالگري بیماری‌ها صحیح است؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی اسفند 99- کشوری) 


گزینه 7 پذیرش مردمي و وجود حداکثر میزان همكاري 
گزینه 2 ارائه نتایج مشابه در صورت تکرار آزمون روي همان موضوع يا فرد 


گزینه 4 توانايي آزمون در تشخیص موارد بیمار از غیر بیمار 


وال 192 


کدام‌یک از موارد زیر در مورد اصول آزمون‌های غربالگری از نظر Jounger & Wilson‏ صحیح است؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 
گزینه 1 قابلیت پذیرش تست برای جمعیت مورد توجه نیست. 


گزینه 2 بیماری sub‏ دارای مرحله نهفته قابل ne‏ 43 باشد. 


گزینه 3 ay‏ دلیل اهمیت موضوع. تناسب انجام تست با شرایط اقتصادی جامعه مورد توجه قرار نمی‌گیرد. 


نمایش پاسخ 
ب / معیارهای غربالگری عبارتند از: بیماری مزمن باشد.- بیماری جدی یا خطرناک باشد- شیوع بالایی داشته باشد.-کاملا شناخته شده باشد.- دوره کمون طولانی داشته 
باشد.- تست غربالگری ساده و ارزان و قابل اعتماد باشد. 


برای محاسبه حساسیت S(Sensitivity)‏ آزمون غربالی؛ برای صورت کسر ay‏ کدام‌یک از اطلاعات زیر نیاز دارید؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰ میان‌دوره کشوری) 


ais‏ 1 افراد سالمی که به وسیله آزمون. منفی تشخیص داده شده‌اند. 
گزینه 2 افراد بیماری که ay‏ وسیله آزمون. منفی تشخیص داده شده‌اند. 
کزینه 3 افراد سالمی که به وسیله آزمون» مثبت تشخیص داده شده‌اند. 
کزینه 4 افراد بیماری که a‏ وسیله آزمون» مثبت تشخیص داده شده‌اند. 
نمایش پاسخ 
> / حساسیت (Sensitivity)‏ یعنی: توانایی یک آزمایش Ely‏ داشتن مثبت واقعی. 


انواع مطالعات اپیدمیولوژیک 
تعدادسوال: ۱۸۱ 


درجه سختی:متوسط 


نکات:۱- در مطالعه مورد و شاهد یک گروه بیمار و گروه دیگر سالم اند اما در مطالعه عمگروهی هر دو گروه سالم اند. 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


خودازمایی 


در طراحی مطالعه‌ی همگروهی. نمونه‌ی مورد مطالعه به plas‏ شکل تقسیم می‌گردد؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب زنجان) 


گزینه 1 سالم a‏ صورت تصادفی 
گزینه 2 بیمار ay‏ صورت تصادفی 
گزینه 3 slay‏ براساس مواجهه با عامل pbs‏ 
گزینه 4 سالم براساس مواجهه با phe ole‏ 


=) 


احتمال رخداد کدامیک از تورش‌های زیر در مطالعات مورد شاهدی بیش‌تر است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب زنجان) 


گزیته 1 پاسخ‌دهی 
گزینه 2 مصاحبه‌گر 
گزینه 3 یادآوری 
گزینه 4 مراقبت 
a‏ 


در کدامیک از موارد زیر» مطالعه از نوع مورد شاهدی است؟ (پزشکی شهریور 90- قطب زنجان) 


گزینه 1 گروهی از افراد جامعه را انتخاب و سپس sob ay‏ همزمان کلسترول خون (مواجهه مورد نظر) و دیابت نوع ۲ (پیامد تحت مطالعه) را با کنترل و اندازه‌گیری مخدوش‌گرها 
ارزیابی کرده‌اند. 

گزینه 2 در شروع مطالعه گروهی از افراد سالم را انتخاب کرده و آن‌ها را تا ۵ سال پیگیری نموده‌اند و سپس رخداد موارد بیماری قلبی را ارزیابی کرده‌اند. 

گزینه 3 گروهی از افراد مبتلا به فشار خون را a‏ طور تصادفی در دو گروه قرار داده. به یک گروه داروی اسپیرین و گروه دیگر» دارونما تجویز کرده و بعد از ۶ ماه اثر دارو را در کاهش 
مقدار فشار خون ارزیابی کرده‌اند. 

گزینه 4 یک گروه FO‏ ساله و بیش‌تر از بیماران قلبی و گروهی از بیماران جراحی شده همان گروه سنی (که بدون بیماری قلبی هستند) را انتخاب و سپس در مورد چاقی در کودکی با 


آن‌ها مصاحبه شده است. 


plas‏ مورد زیر از نقاط قوت مطالعات همگروهی آینده‌نگر است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شیراز) 


گزینه 1 تخمین خطر نسبی به دست می‌آید. 
گزینه 2 راهکار قوی shy‏ محاسبه بروز است. 
گزینه 3 روش مناسبی برای مطالعه‌ی پیامدهای نادر است. 
گزینه 4 مقرون ay‏ صرفه است 
27 
ب 
در یک مطالعه بر روی ۲۲ هزار پزشک ay‏ منظور تعیین تأثیر آسپیرین در پیشگیری از بیماری‌های قلبی و همچنین ST‏ بتاکاروتن در پیشگیری از سرطان» هر یک از 
پزشکان در یکی از ۴ گروه زیر قرار گرفتند. گروه ۱: آسپیرین و بتاکاروتن مصرف می‌کنند. گروه ۲: آسپیرین و بتاکاروتن مصرف نمی‌کنند. گروه ۳: آسپیرین و گول دارو 


مصرف می‌کنند. گروه ۴: بتاکاروتن و گول دارو مصرف می‌کنند. نام Yel‏ روش تحقیقاتی چیست؟ (پزشکی شهریور 90- قطب شیراز) 


گزینه 7 طرح فاکتوریال 
گزینه 3 طرح تصادف لایه‌ای 
گزینه 4 طرح مداخله‌ای نیمه تجربی 
نمایش پاسخ 
Y‏ 
در ات سر کت ار را فارطا تا ای و ۱ 
۳- قطب کرمان) 
کزینه 1 افراد سالم سیگاری و غیر سیگاری 
گزینه 2 افراد مبتلا به سرطان ay)‏ سیگاری و pat‏ سیگاری 
گزینه 3 افراد مبتلا ay‏ سرطان ریه و افراد سالم 
گزینه 4 افراد سیگاری که a‏ طور تصادفی به دو گروه تقسیم می‌شوند. 
نمایش پاسخ 
الف 


در خصوص GE!‏ شاهدها در مطالعات مورد شاهدی کدام مورد صحیح است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب همدان) 


گزینه 1 شاهدها می‌توانند از gu‏ همسایگان فرد انتخاب شوند. 

گزینه 7 همسران مورد» نمی‌توانند به عنوان گروه شاهد انتخاب شوند. 

گزینه 3 برادران و خواهران گروه مورد» نمی‌توانند به عنوان گروه شاهد انتخاب شوند. 

anys‏ 4 شاهذها ذر مطالعات مورد شاهدی باید به ضورت تصادفی از کل جامعه اتتخاب شوند. 


نمایش پاسخ 


=) 


در کدامیک از شرایط زیر انجام مطالعه کوهورت مناسب‌تر است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اهواز) 


گزینه 1 کوتاه بودن فاصله‌ی میان مواجهه و پیامد 
گزینه 2 کم بودن شیوع 
گزینه 3 داشتن منابع مالی محدود 


گزینه 4 وجود شواهد هر چند اندک از رابطه‌ی بین مواجهه و پیامد 


الف 

در یک مطالعه‌ی مورد- شاهد برای رفع تفاوت بین گروه‌های مطالعه از نظر عواملی به غیر از مواجهه مورد مطالعه. از کدامیک از روش‌های زیر استفاده می‌گردد؟ 
(پزشکی شهریور ۹۵- قطب اهواز) 

کزینه 1 تعریف معیارهای ورود 

کزینه 2 تخصیص تصادفی گروه‌ها 

گزینه 3 همسان‌سازی 


x 


ینه 4 استفاده از شاهدهای متعدد 


نمایش پاسخ 


é 


کدامیک از گزینه‌های زیر از مشخصات یک مطالعه کوهورت است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ مشترک کشوری) 


گزینه 1 بروز بالاتر موارد بیماری تحت بررسی در گروه مواجهه 

گزینه 2 بروز یکسان موارد بیماری تحت بررسی در گروه‌های مواجهه و غیر مواجهه 
گزینه 3 بروز بالاتر موارد بیماری تحت بررسی در گروه غیر مواجهه 

گزینه 4 مواجهه یکسان با عامل خطر در گروه‌های تحت مطالعه 


val 


Ties 


برای نشان دادن رابطه‌ی علیتی. توانایی انواع مطالعات از قوی به ضعیف ay‏ ترتیب کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب تبریز) 


گزینه 1 اکولوژیک- همگروهی- مورد شاهدی- مقطعی 

کزینه 2 کارآزمایی بالینی- موردی شاهدی- مقطعی- همگروهی 
کزینه 3 اکولوژیک- کارآزمایی بالینی- همگروهی- موردی شاهدی 
گزینه 4 کارآزمایی بالینی- همگروهی- موردی شاهدی- اکولوژیک 


نمایش پاسخ 


> 


بزرگ‌ترین ضعف مطالعات موردی- شاهدی کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب تبریز) 
گزینه 1 تخصیص غیر تصادفی بیماران a‏ گروه‌های مورد مطالعه 
گزینه 2 انتخاب مورد و شاهد از منابع مجزا 
گزینه 3 از دست رفتن نمونه‌ها به دلیل طولانی شدن دوره‌ی مطالعه 
گزینه 4 نامناسب بودن آن Gly‏ بررسی بیماری‌های نادر 


نمایش پاسخ 


Y 
ترتیب به چه صورت انتخاب‎ ay مصرف سیگار و ابتلا به سرطان مثانه است. گروه‌های مورد و شاهد‎ yy در یک مطالعه‌ی موردی- شاهدی که هدف آن بررسی ارتباط‎ 
قطب کرمان)‎ -٩۳ می‌شوند؟ (پزشکی شهریور‎ 
سیگاری‎ pat گزینه 1 افراد سالم سیگاری و‎ 
گزینه 2 افراد مبتلا به سرطان مثانه سیگاری و غیر سیگاری‎ 
سرطان مثانه و افراد سالم‎ ay Wino گزینه 3 افراد‎ 
گزینه 4 افراد سیگاری به طور تصادفی به دو گروه تقسیم می‌شوند.‎ 
نمایش پاسخ‎ 
ج‎ 
نوع مطالعه است؟ (پزشکی اسفند‎ plas مطالعه‌ی بزرگی در سال ۱۹۵۴ برای ارزیابی کارآیی واکسن تزریقی فلج اطفال روی حدود یک میلیون کودک انجام شد. مثالی از‎ 
قطب تهران)‎ ۴ 
Community trial 1 گزینه‎ 
Clinical trial 2 کزینه‎ 
Field trial 3 کزینه‎ 


Prospective trial 4 گزینه‎ 


é 


هدف از مطالعه دوسویه کور عبارت است از: (پزشکی شهریور ۹۵- قطب آزاد) 
کزینه 7 کاهش اثرات ناشی از تنوع نمونه‌گیری 
گزینه 2 اجتناب از سوگیری مربوط به ناظر و افراد تحت مطالعه 
کزینه 3 فراهم کردن امکان مقایسه‌ی افراد درمان شده و درمان نشده 
گزینه 4 اجتناب از سوگرایی ناظر و تنوع نمونه‌گیری 


نمایش پاسخ 


- 


Toon 


کدامیک از گزینه‌های زیر از مزایای مطالعه‌ی همگروهی آینده‌نگر محسوب نمی‌شود: (پزشکی شهریور 90- قطب آزاد) 


کرینه | معمولاً هزینه‌ی آن کم‌تر از مطالعه مورد شاهدی است. 
گزینه 2 اندازه‌گیری دقیق مواجهه امکان‌پذیر است. 

گزینه 3 میزان بروز را می‌توان محاسبه کرد. 

گزینه 4 بسیاری از پیامدهای بیماری را می‌توان همزمان مطالعه کرد. 


val 


dee 


کدامیک از مطالعات زیر از نوع مطالعه‌ی موردی- شاهدی است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب اصفهان) 


گزینه 1 بررسی فراوانی موارد مرگ از سرطان در Sy‏ منطقه 
گزینه 2 بررسی عوامل خطر در بیماران مبتلا a)‏ سرطان و مقایسه آن با افراد سالم 
گزینه 3 پیگیری بیماران مبتلا به فشار خون و افرادی که فشار خون ندارند و محاسبه‌ی فراوانی سکته‌ی قلبی در OUT‏ 
گزینه 4 بررسی ارتباط سرانه‌ی مصرف ماهی دودی با بروز متفاوت سرطان مری در مناطق مختلف 
نمایش پاسخ 


سك 


5s‏ ی ای ی ات ی ارات طلی lee‏ ی ی رت سای 
گزینه 1 نشان دادن فراوانی وقوع بیماری‌ها 


Deas‏ ارزیایی دقته (eld Sind‏ خر 
گزینه 3 تعپین علت بیماری‌ها 


نمایش پاسخ 


=) 

مطالعات مقطعی روی کدامیک از گروه‌های زیر انجام می‌گیرد؟ (پزشکی اسفند۴٩‏ و شهریور ۹۵- قطب تبریز) 
گزینه 1 فقط بیماران 
گزینه 2 یک نمونه‌ی تصادفی از جمعیت 


گزینه 3 گروهی از افراد بیمار و گروهی از افراد a‏ ظاهر سالم 
کزینه 4 فقط افراد سالم 


ب 
براساس یک مطالعه‌ی کوهورت در جامعه‌ای نتیجه‌گیری شده است که خطر ابتلا به سردرد در زنان دو برابر مردان است. کدامیک از شاخص‌های زیر مبنای این مقایسه 
است؟ (پزشکی شهریور 90- قطب تهران) 
گزینه 1 خطر منتسب 
گزینه 2 شیوع لحظه‌ای 
گزینه 3 خطر نسبی 
گزینه 4 شیوع دوره‌ای 
27 
E‏ 


در کدامیک از انواع مطالعات اپیدمیولوژیک, احتمال تحلیل رفتن افراد مورد مطالعه بیش‌تر است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب اصفهان) 


گزینه 3 مقطعی 
گزینه 4 اکولوژیک 


برای به دست آوردن میزان بروز سکته‌ی قلبی در یک استان و تعیین ریسک فاکتورهای احتمالی آن کدام نوع طراحی مطالعه را ترجیح می‌دهید؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ 
قطب همدان) 

گزینه 1 همگروهی (Cohort)‏ 

کزینه 2 گزارش سری (Case - Series)‏ 

(Cross - Sectional) گزینه 3 مقطعی‎ 


گزینه 4 موردی- شاهدی (Case - Control)‏ 
نمایش پاسخ 

الف 

بهترین مطالعه‌ی مشاهده‌ای تحلیلی برای بررسی رابطه‌ی علت و معلول az‏ نوع مطالعه‌ای است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب مشهد) 
گزینه 1 مطالعه‌ی مداخله‌ای شاهددار تصادفی شده 
گزینه 2 مطالعه‌ی کوهورت 
گزینه 3 مطالعه‌ی مورد شاهدی 
گزینه 4 مطالعه‌ی مقطعی 


Y 
قطب‎ -٩۳ پیدا کردن عوامل خطر یک بیماری با شیوع یک در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر» مناسب‌ترین مطالعه در بدو امر کدامیک از گزینه‌های ذیل است؟ (پزشکی اسفند‎ Gly 
شمال)‎ 

گزینه 1 مورد- شاهدی 

گزینه 2 کوهورت آینده‌نگر 

گزینه 3 کوهورت تاریخی 

گزینه 4 مقطعی 


call 

در مطالعه‌ای برای بررسی ارتباط مواجهه با مواد Gy‏ 9 عقب‌ماندگی ذهنی کودکان. والدین ۱9۰ کودک عقب‌مانده‌ی ذهنی 9 والدین ۱9۰ کودک سالم در مورد مواجهه 
با مواد رنگی مصاحبه شدند. نوع مطالعه را مشخص کنید؟ (پزشکی شهریور 94- قطب اصفهان) 

گزینه 1 همگروهی 

گزینه 2 همگروهی تاریخی 

گزینه 3 مقطعی 


نمایش پاسخ 


=] 


در یک مطالعه‌ی اپیدمیولوژیک به بررسی وضعیت شیوع بیماری پریودونشیوم در یک گروه از زنان دچار بیماری دیابت می‌پردازند. اين مطالعه a>‏ نوع مطالعه‌ای است؟ 
(دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب تهران) 


گزینه 1 تجربی 


27 lea 


خطای یادآوری در کدامیک از انواع مطالعات بیش‌تر رخ می‌دهد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اصفهان) 


گزینه 1 مورد- شاهدی 

گزینه 2 کارآزمایی بالینی 
گزینه 3 همگروهی آینده‌نگر 
گزینه 4 همگروهی تاریخی 


call 
در یک کلان شهر مطالعه‌ای جهت تعیین شیوع پوسیدگی دندان طراحی شده است. این مطالعه باید با کدامیک از روش‌های اپیدمیولوژیک زیر انجام شود؟‎ 

(دندان‌پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب اصفهان) 
گزینه 1 مقطعی 
گزینه 2 مداخله‌ای 
گزینه 3 مورد- شاهد 
گزینه 4 همگروهی 

تمایش پاسخ 

call 

در مطالعات Sj,‏ « مطالعات مرتبط با سنجش. نگرش» عمل و رفتار (KAP)‏ در کدام گروه قرار می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب اصفهان) 
گزینه 1 مطالعات مقطعی 
گزینه 2 مطالعات مداخله‌ای 
گزینه 3 مطالعات مشاهده‌ای 


گزینه 4 مطالعات همگروهی 


‘a 

oe 
قطب تبریز)‎ -FE کدامیک از مطالعات زير از نظر نشان دادن رابطه‌ی علت و معلولی قوی‌ترین شواهد را نشان می‌دهد؟ (پزشکی شهریور‎ 
گزینه 1 همگروهی‎ 

گزینه 2 مورد- شاهدی 

گزینه 4 کارآزمایی بالینی 


> 
یک گروه از بیماران مبتلا به بالا بودن فشار خون و یک گروه از افراد سالم همسان شده (سنی و جنسی) برای بررسی ارتباط از نظر سابقه‌ی فامیلی بیماری مورد مقایسه 
قرار گرفتند. اين مطالعه‌ی اپیدمیولوژیک از چه نوعی است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب تبریز) 


گزینه 1 مورد شاهدی 


گزینه 2 مداخله‌ای 
گزینه 4 همگروهی 

نمایش پاسخ 
call‏ 


یک گروه از بیماران مبتلا به سرطان مثانه و یک گروه از افراد سالم همسان شده (سنی و جنسی) برای بررسی ارتباط از نظر سابقه‌ی مصرف سیگار مورد مقایسه قرار 
گرفتند. این مطالعه از چه نوعی می‌باشند؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز) 

گزینه 1 مداخله‌ای 

گزینه 7 مورد شاهدی 

گزینه 3 مقطعی 

گزینه 4 همگروهی کوهورت 

نمایش پاسخ 

ba 


eu pea ee‏ زمانی در وقوع رابطه (مواجهه- پیامد). از کدامیک از مطالعات اپیدمیولوژیک نمی‌تواند حاصل شود؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز) 


گزینه 1 مورد شاهدی 
گزینه 7 همگروهی کوهورت 
گزینه 3 مداخله‌ای 


coy 
مبتلا به سرطان پستان به طور تصادفی به دو گروه «الف» (جراحی به تنهایی) و «ب» (جراحی همراه با شیمی‌درمانی)‎ slay ۳۰۰ برای مقایسه‌ی تأثیر 99 روش درمانی»‎ 
قطب تهران)‎ -OF تخصیص یافته‌اند» روش این مطالعه کدام است؟ (پزشکی اسفند‎ 


گزینه 1 همگروهی 
گزینه 2 مورد- شاهدی 
گزینه 3 کارآزمایی بالینی 
گزینه 4 کارآزمایی میدانی 
نمایش پاسخ 

۹ 

یک پرستار اعتقاد دارد که با استفاده از خواندن قرآن» بیماران در مدت زمان کوتاه‌تری بهبود می‌یابند جهت آزمون این فرضیه‌ی بهترین نوع مطالعه کدام است؟ 
(پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب زنجان) 


گزینه 1 مقطعی 
گزینه 2 مورد- شاهدی 
گزینه 3 مداخله‌ای 
گزینه 4 همگروهی 
نمایش پاسخ 
res‏ 
شاخص خطر نسبی (Relative Risk)‏ در کدامیک از مطالعات اپیدمیولوژیک زیر قابل اندازه‌گیری است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب زنجان/پزشکی شهریور ۹۵ _ قطب 
کرمان / پزشکی اسفند ۹۵ _ قطب تبریز) 


گزینه | توصیفی 
گزینه 2 همگروهی 
گزینه 3 مقطعی 


= 


کدامیک از مطالعات زیر برای بررسی وجود ارتباط آماری ow‏ یک مواجهه و بیماری» شواهد قوی‌تری فراهم می‌کند؟ (پزشکی اسفند -AF‏ مشترک کشوری) 
گزینه 1 مقطعی 
گزینه 2 مورد شاهدی 
گزینه 3 سری موارد 
گزینه 4 همگروهی 


نمایش پاسخ 
)= 


محققی جهت بررسی ارتباط yy‏ تماس با مواد خاصی در صنایع لاستیک‌سازی و ابتلا به سرطان مثانه» پرونده‌ی کارگران خط تولید و کارمندان دفتری را که از سال ۱۳۷۳ 
gs‏ ای ری مس سای ییا وا رن الا ی سس سس سر رارسا 
در سال ۱۳۹۳ بررسی کرده و بروز سرطان مثانه در دو گروه را محاسبه و مقایسه نموده است. Eg)‏ مطالعه چیست؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شیراز) 
گزینه 1 همگروهی 

گزینه 2 مورد شاهدی 
گزینه 3 مقطعی 
گزینه 4 اکولوژیک 


نمایش پاسخ 


ت 


بررسی ارتباط بین واردات و تولیدات سیگار با مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی در ۲۲ کشور منطقه‌ی مدیترانه‌ی شرقی چه نوع مطالعه‌ای است؟ (پزشکی 
شهریور -٩۴‏ قطب شمال) 


گزینه 1 همگروهی 
کزنند 2 مداخله‌ای 
گزینه 3 مقطعی 
گزینه 4 مورد- شاهدی 


ج 


سوال 41 


کزینه 1 کارآزمایی بالینی 
گزینه 7 همگروهی 
گزینه 3 مقطعی 


گزینه 4 مورد- شاهدی 


[ 


سوال 42 


کرو زر نگ 
گزینه 2 کارآزمایی بالینی 
گزینه 3 مورد- شاهدی 


کزینه 4 همگروهی گذشته‌نگر 


Ww 
1 


کزینه 1 همگروهی 
گزینه 2 مقطعی 
گزینه 3 مورد- شاهدی 
گزینه 4 تجربی 


é 


سوال 44 


گزینه 1 کارآزمایی بالینی تصادفی شده 
گزینه 2 مقطعی 


گزینه 3 مورد- شاهدی 


گزینه 4 کوهورت 


الف 


سوال 45 


یک پزشک به SU‏ نوشیدن cle‏ در کاهش درد بعد از عمل جراحی در بیماران اعتقاد دارد. برای اثبات yal‏ قضیه کدام نوع مطالعه را پیشنهاد می‌کنید؟ (پزشکی اسفند 
۴ قطب همدان) 


elite طقف‎ Jas 
eda موروه‎ paellaa Days 
گزینه 3 مطالعه‌ی همگروهی‎ 
گزینه 4 کارآزمایی بالینی‎ 


=) 


(پزشکی شهریور 90- قطب همدان) 


گزینه 1 مقطعی 
گزینه 2 مورد- شاهدی 
گزینه 3 اکولوژیک 
گزینه 4 همگروهی 
نمایش پاسخ 
S|‏ 
در بررسی ارتباط علیتی ow‏ سن Vl‏ در زمان اولین حاملگی و افزایش خطر سرطان پستان کدامیک از طرح‌های مطالعاتی زیر مناسب‌تر است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب 
اهواز) 
گزینه 1 مقطعی 
گزینه 2 مورد- شاهدی 
گزینه 3 کوهورت 
گزینه 4 کارآزمایی بالینی 
نمایش پاسخ 
۹ 
در یک مجتمع مدرسه‌ای با ۱۵۰ دانشآموز به طور SUSE‏ بیماری عفونی پوستی با منشاً نامشخص شایع شد. برای بررسی علت بیماری plas‏ مطالعه بهتر است؟ 
(پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب اهواز) 
گزینه 1 Case - control‏ 
گزینه 2 Small area analysis‏ 
گزینه 3 Historycall cohort‏ 


Corss - sectional 4 ai 55 


ج‌ 
برای بررسی سبب‌شناسی یک بیماری نادر که در اکثر بیماران ley pw‏ منجر به مرگ می‌شود. کدام مطالعه‌ی زیر در اولویت است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب آزاد/پزشکی 
ریفرم شهریور ۹۸_قطب تهران) 

گزینه 1 موردی- شاهدی 

گزینه 2 مقطعی 

گزینه 3 کوهورت 

گزینه 4 کارآزمایی بالینی 


الف 

در صورتی که سوّال بالینی در مورد مقایسه‌ی اثربخشی دو داروی فشار خون در پیشگیری از عوارض کلیوی باشد. مناسب‌ترین نوع مطالعه she‏ این کار کدام است؟ 
(پزشکی شهریور ۰۹۳ قطب شهیدیهشتی) 

cohort 1 گزینه‎ 

case reports 2 گزینه‎ 


clinical trials 3 گزینه‎ 


case control 4 گزینه‎ 


c 
-٩۳ محققی قصد دارد برای تعیین ارتباط بین بیماری نادر الف با ریسک فاکتور ب مطالعه‌ای انجام دهد. کدامیک از طراحی‌ها برای آن مناسب‌تر است؟ (پزشکی شهریور‎ 
قطب همدان)‎ 

گزینه 1 موردی- شاهدی (Case - Control)‏ 

کزینه 2 گزارش سری (Case — Series)‏ 

(Cross - Sectional) گزینه 3 مقطعی‎ 

گزینه 4 همگروهی (Cohort)‏ 

نمایش پاسخ 

call 

داده‌های وضعیت جسمی- روانی تمام دانشجویانی که در سال ۱۳۸۶ در دانشگاه جندی شاپور اهواز نام‌نویسی کرده بودند در سال ۱۳۹۳ استخراج و مورد مطالعه قرار 
گرفت تا مشخص شود UT‏ رشته‌ی تحصیلی با ابتلای آن‌ها به بیماری قلبی در سال ۱۴۲۰ رابطه‌ای خواهد داشت یا خیر؟ این مطالعه از چه نوعی است؟ (پزشکی شهریور 
۳- قطب اهواز) 

Cross sectional 1 گزینه‎ 

Case - Control 2 گزینه‎ 

Historical cohort 3 گزینه‎ 


Cohort 4 گزینه‎ 


ra 
مطالعه از چه نوع است؟ (پزشکی‎ yal یک 0955 از بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس برای بررسی از نظر مصرف سیگار و تأثیر آن به مدت ده سال پیگیری شدند.‎ 
قطب تبریز)‎ -٩۳ شهریور‎ 
گزینه 1 مقطعی‎ 
گزینه 2 موردی< شاهدی‎ 
گزینه 3 همگروهی‎ 
گزینه 4 مداخله‌ای‎ 


نمایش پاسخ 
)= 


محققی قصد دارد برای تعیین ارتباط ow‏ بیماری نادر ۸ با ریسک فاکتور 8 مطالعه‌ای انجام دهد. elas‏ طراحی برای oul‏ نوع تحقیق مناسب‌تر است؟ (پزشکی شهریور 
۳ قطب مشهد/پزشکی شهریور ٩۳‏ قطب Gard‏ 
گزینه 1 موردی- شاهدی (Case - Control)‏ 
گزینه 2 همگروهی (Cohort)‏ 
کزینه 3 مقطعی (Cross sectional)‏ 
کزینه 4 گزارش مورد (Case report)‏ 
نمایش پاسخ 
الف 
uly‏ مشخص کردن عوامل خطر بروز بیماری دیابت بارداری بهترین روش مطالعاتی کدام است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شمال) 
کزینه 1 مقطعی (Cross sectional)‏ 
گزینه 2 موردی- شاهدی (Case - Control)‏ 
کرینه 2 همگروهی (Cohort)‏ 


گزینه 4 بررسی موارد (Case series)‏ 


نمایش پاسخ 


Wale sp os een le isle Gis chow انا‎ aS ان ار‎ PS ES hts Soe ows وا کر‎ oS هرا‎ ee ey 
ری تهرور ۱۳ قط  اهوار)‎ Coal مطالته ار ه نوی‎ clones بویت تاش ار افتات ری‎ 

گزینه 1 مقطعی 

گزینه 72 کوهورت 


گزینه 4 مداخله‌ای 


aro 


کدامیک از مطالعات زیر برای بررسی وجود ارتباط آماری بین یک مواجهه و بیماری» شواهد قوی‌تری فراهم می‌کند؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب اهواز) 
گزینه 1 مقطعی 

گزینه 2 مورد- شاهدی 

گزینه 3 سری‌موارد 

گزینه 4 همگروهی 


5 


در صورت کوتاه بودن فاصله میان مواجهه با عامل خطر و بروز یک بیماری» کدامیک از طرح‌های مطالعاتی زیر جهت بررسی ارتباط بین ole‏ خطر با بیماری مناسب‌تر 
است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اهواز) 
گزینه 1 کارآزمایی بالینی 
گزینه 2 مقطعی 
گزینه 3 مورد- شاهدی 


گزینه 4 کوهورت 


> 
محققی در نظر دارد در مطالعه‌ای به بررسی ارتباط مصرف گوشت‌های فراوری شده با سرطان روده‌ی بزرگ بپردازد. کدام مطالعه‌ی زیر بهترین شواهد را برای ارزیابی این 
ارتباط فراهم می‌سازد؟ (پزشکی اسفند -AF‏ قطب مشهد) 

گزینه 1 مطالعه‌ی مقطعی 

گزینه 2 مطالعه‌ی مورد- شاهدی 

گزینه 3 مطالعه‌ی اکولوژیک 

گزینه 4 مطالعه‌ی همگروهی آینده‌نگر 


نمایش پاسخ 


=) 


las‏ نوع مطالعه‌ی زیر برای بررسی ارتباط بین پیامدهای مختلف با یک عامل خطر خاص مناسب‌تر است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شیراز) 
گزینه 1 مورد- شاهدی 

گزینه 2 مقطعی 

گزینه 3 کوهورت 

گزینه 4 کارآزمایی بالینی 


é 
انجام می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۴- قطب شمال)‎ roby در کدامیک از انواع مطالعات زیر اندازه‌گیری میزان مواجهه. قبل از اندازه‌گیری بروز‎ 
(Case-Control) گزینه 1 مورد- شاهدی‎ 
(Cross-Sectional) گزینه 2 مقطعی‎ 
(Cohort) کزینه 3 همگروهی‎ 
(Ecologic) گرینه 4 اکولوژیک‎ 


Le ieee 
(پزٌ شهر پور‎ ce AZ فرد سالم برای ۳ سال پیگیری شدند و بروز مرگ در آن‌ها مقایسه در نوع مطالعه‎ Foo 9 aJds تا‎ a سا‎ ary eS 7 
قطب تهران)‎ ۵ 

گزینه 1 مقطعی 

گزینه 2 مورد- شاهدی 

گزینه 3 کوهورت 


در یک مطالعه که ole‏ خطر را در دو گروه بررسی می‌کنیم که LI‏ دچار بیماری می‌شوند پا نه. نوع مطالعه چیست؟ (پزشکی اسفند ۴- قطب آزاد) 
گزینه 1 مقطعی 

گزینه 2 آینده‌نگر کوهورت 

گزینه 3 گذشته‌نگر مورد شاهد 


گزینه 4 کارآزمایی بالینی 


= 


برای بررسی ارتباط ow‏ از دست رفتن دسته جمعی بستگان a Wie)‏ دنبال زلزله) و اعتیاد کدام نوع مطالعه مناسب‌تر است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب تهران) 
گزینه 1 همگروهی 
گزینه 2 مورد- شاهدی 
گزینه 3 مقطعی 
گزینه 4 کارآزمایی بالینی 
ae‏ 
الف 
ریزش در پیگیری. سوگرایی کدامیک از مطالعات زیر محسوب می‌گردد؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب اصفهان) 
گزینه 1 مورد- شاهدی 
گزینه 2 همگروهی 
گزینه 3 اکولوژیک 
گزینه 4 مقطعی 


rd 


کدامیک از گرینه‌های ریر در مطالعات مورد- شاهدی در مقایسه با مطالعات کوهورت صحیح نیست: (پزشکی اسفند ٩۵‏ قطب همدان) 
که و As ell‏ دروآرد و او ote‏ خظر ماس ید 

گزینه 2 این مطالعات معمولاً کم هزینه هستند. 

گزینه 3 این مطالعات Gly‏ بیماری‌های با دور‌ی کمون طولانی مناسب‌ترند. 


گزینه 4 ین مطالعات معمولاًزمان کم تری طول می‌کشند. 


al 


plas‏ مورد زیر از مزیت‌های مطالعات مورد شاهدی محسوب می‌شود؟ (پزشکی اسفند “VD‏ قطب شیراز) 
گزینه 1 سنجش خطر نسبی 

گزیته 2 gist‏ خظر اشتاقی 

گزینه 3 ارزان بودن 


گزینه 4 ay‏ دست آوردن میزان بروز 


در چه نوع مطالعه‌ای از عامل خطر به سمت بیماری حرکت می‌کنیم؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز) 
گزینه 1 مورد- شاهدی 

گزینه 7 همگروهی 

گزینه 3 مقطعی 

گزینه 4 توصیفی 


نمایش پاسخ 


تپ 


در مطالعه یک همه‌گیری. جهت بررسی عمیق‌تر. معمولاً از az‏ نوع مطالعه‌ای استفاده می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز) 
گزینه 1 توصیفی 
گزینه 2 مورد- شاهدی 
گزینه 3 مقطعی 
گزینه 4 کارآزمایی بالینی 


=) 


0 


برای بررسی علل ایجادکننده‌ی سرطان ayy‏ کدامیک از انواع مطالعات مناسب‌تر است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اصفهان) 


گزینه 7 همگروهی 
کزینه 3 کارآزمایی بالینی 


۹ 

plas‏ عامل نقش موّثرتری در افزایش بیماری Cubs‏ در جامعه دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵ قطب اصفهان) 
کزینه 1 ژنتیک 

گزینه 7 محیط فیزیکی 

گزینه 3 رفتار فردی 

گزینه 4 کیفیت خدمات بهداشتی 


a 

cells Bs joie‏ روا فا ات es Illa yeh cay Olle‏ موا اه تا و eS‏ تیاس ال بط وا تا را و واز 
rangle‏ ای رس cls‏ ی I‏ ی یف ی ne‏ ار دا فص ترا 

گزینه 2 مورد- شاهدی 

گزینه 3 کارآزمایی بالینی 


گزینه 4 همگروهی (کوهورت) 


> 
مقدار ‏ کوچک‌تر از 2.08« در آزمون آماری انجام شده در مطالعات اپیدمیولوژیک نشان دهنده‌ی کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب «Jlad‏ اصفهان 
و کرمان) 

گزینه 1 اختلافی را که براساس درمان یا مواجهه پیدا کرده‌ايم ثابت می‌کند 

گزینه 2 یافته‌های مشاهده شده فقط ناشی از تصادف نبوده است. 

کزینه 3 نمونه‌گیری بدون سوگرایی و براساس تصادف انجام شده است. 


کرینه 4 تعداد حجم نمونه برای انجام مطالعه کافی بوده است. 


0 


برای بررسی عامل خطر در بیماری‌هایی Ow aS‏ مواجهه 9 بیماری دوران نهفته‌ی طولانی وجود دارد. plas‏ نوع مطالعه مناسب‌تر است؟ (دندان‌پزشکی اسفند 4۶- قطب 


شیراز» همدان و زنجان) 


گزینه 1 مطالعه‌ی مقطعی 
گزینه 2 مطالعه‌ی همگروهی 
گزینه 3 مطالعه‌ی مورد- شاهدی 


گزینه 4 مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی 


a 


Tales 


همه‌ی عبارت‌های زیر در مورد مطالعه‌ی همگروهی درست است بجز. (پزشکی اسفند -VA‏ قطب آزاد/پزشکی شهر 392 ۶_قطب تهران) 


گزین» 1 طرح همگروهی آینده‌نگر: یک راهکار قوی uly‏ تعیین بروز و بررسی علل بالقوه یک حالت است. 
گزینه 2 مطالعه‌ی همگروهی آینده‌نگر بویژه برای مطالعه‌ی سوابق بیماری‌های کشنده با ارزش است. 
گزین» 3 مطالعه‌ی همگروهی آینده‌نگر از مواجهه با عاملی در زمان JE‏ شروع و به پیامد در زمان آینده ختم می‌شود. 
گزین» 4 مطالعه‌ی همگروهی آینده‌نگر برای مطالعه‌ی پیامدهای نادر روشی ارزان و با کارایی زیاد است. 
تمایش پاسخ 
)> 
uly‏ ارزشیابی کارآیی یک واکسن خاص کدامیک از مطالعات زیر قوی‌تر است؟ (پزشکی شهریور -IF‏ قطب آزاد/پزشکی اسفند ۹۶ قطب مشهد/ پزشکی اسفند ٩۷‏ - 
قطب اهواز) 


گزینه 1 مقطعی تحلیلی 
گزینه 72 همگروهی تاریخی 
گزینه 3 مورد- شاهدی 


گزینه 4 کارآزمایی صحرایی 


=) 


Tales 


در کدامیک از انواع اپیدمیولوژی علت رخدادها و سبب‌شناسی آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب تبریز/پزشکی شهریور ۹۶_قطب تهران) 


کزینه 1 اپیدمیولوژی گذشته‌نگر 
گزینه 2 اپیدمیولوژی تجربی 
کزینه 3 اپیدمیولوژی آینده‌نگر 


کزینه 4 اپیدمیولوژی تحلیلی 


> 
کدامیک از موارد زیر به بررسی «علت رخدادهاء علیت و سبب‌شناسی تأثیر عوامل خطرزا» می‌پردازد؟ (دندان‌پزشکی شهریور 90- قطب تهران/پزشکی اسفند۹۶- قطب 
مشهد/ پزشکی اسفند ٩۷‏ قطب اهواز) 


گزینه 1 اپیدمیولوژی توصیفی 
گزینه 2 اپیدمیولوژی تحلیلی 
کزینه 3 اپیدمیولوژی سرولوژی 


گزینه 4 اپیدمیولوژی تجربی 


=) 


ladies 


در اپیدمیولوژی توصیفی» همه‌ی عوامل زیر 2990 بررسی قرار می‌گیرند. بجز: (دندان‌پزشکی شهریور 9- قطب اصفهان) 


کزینه 7 ویژگی‌های جمعیت‌شناختی 
کزینه 2 زمان وقوع بیماری 

کزینه 3 توزیع مکانی 

گزینه 4 رابطه‌ی علیتی 


سوال 80 


مطالعات اپیدمیولوژیک توصیفی کدامیک از مراحل زیر را شامل نمی‌شود؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب تهران) 


گزینه 1 فرضیات مربوط a)‏ عوامل اتیولوژیک را نفی يا اثبات می‌کند. 
گزینه 2 بیماری را برحسب زمان- مکان و شخص توصیف می‌کند. 
گزینه 3 حجم بیماری را اندازه‌گیری می‌کند. 

گزینه 4 یافته‌ها را با شاخص‌های موجود مقایسه می‌کند. 


val 


عبارت درست lL‏ انتخاب کنید؟ (پزشکی شهرپور ۴ 5 قطب آزاد) 


گزینه 7 در مطالعات توصیفی فرضیات توصیه شده رد یا Jw‏ می‌شوند. 
گزینه 72 در مطالعات توصیفی رابطه‌ی علت و معلولی تعیین می‌شود. 
گزینه 3 در مطالعات توصیفی فرضیه ایجاد می‌گردد. 
گزینه 4 در مطالعات توصیفی میزان تأثیر مشخص می‌شود 
نمایش پاسخ 

۹ 

مطالعه بر روی داوطلبان شرکت در تحقیق. احتمال ایجاد elas‏ سوگرایی را افزایش می‌دهد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب زنجان) 
گزینه 1 انتخاب 
گزینه 2 یادآوری 

گزینه 3 اندازه‌گیری 


گزینه 4 مخدوش شدگی 


call 

ما رن و ras Wal‏ ری Ses Wales Doers‏ تا ی با رس yeh ies Gell‏ سای ای alles elie‏ 6 26 
دی babi‏ ای ری دا وی له ای ی را را اه 
(پزشکی شهریور -9F‏ قطب همدان) 


گزینه 2 سوگرایی یادآوری 
گزینه 3 سوگرایی اندازه‌ گیری 


گزینه 4 پدیده‌ی ویل- راجرز 


محققی برای اطمینان از نتایج Sy‏ مطالعه منتشر شده. آن را تکرار نمود. او برای انجام مطالعه دقیقاً همان روش‌های نمونه‌گیری و اندازه‌گیری را مورد استفاده قرار داد 
با این تفاوت که حجم نمونه را به پنج ply‏ نمونه‌ی مطالعه‌ی قبلی افزایش داد. کدامیک از خطاها در مطالعه‌ی دوم نسبت a)‏ مطالعه‌ی Jol‏ کم‌تر است؟ (پزشکی 
شهریور -٩۳‏ قطب تهران) 

گزینه 1 مخدوش کنندگی 

کزینه 2 سوگیری انتخاب 


گزینه 3 سوگیری یادآوری 


گزینه 4 خطای تصادفی 


5 


نتایج یک مطالعه نشان داد بین نوشیدن قهوه و سرطان پانکراس رابطه وجود دارد. مطالعات بعدی مشخص نمودند فراوانی بیش‌تر سرطان پانکراس در مصرف کنندگان 
power‏ تا ار سارک ی سر ار فا را در ای اول ما توت ارات ار ferns‏ ها GLE‏ 

گزینه 1 0999 

گزینه 2 قهوه و سیگار 

گزینه 3 سیگار 


گزینه 4 سرطان پانکراس 


الف 

حجم نمونه کم در یک مطالعه منجر ay‏ کدامیک از خطاهای زیر می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تهران) 
گزینه 1 خطای مخدوش کنندگی 

گزینه 2 خطای تصادفی 

گرینه 3 خطای اندازه‌گیری 

گزینه 4 خطای انتخاب 


تِ 


97 


در یک مطالعه‌ی کارآزمایی تصادفی شده یک طرح تقاطع برنامه‌ریزی شده: (پزشکی شهریور 90- قطب آزاد) 
سس سم ی 
گزینه 1 مشکل احتمالی اثر ترتیبی را از Ow‏ می‌برد. 


گزینه 2 sub‏ مشکل احتمالی اثرات باقی‌مانده از درمان اول را مدنظر قرار دهد. 
گزینه 3 به تصادفی‌سازی لایه‌بندی شده احتیاج دارد. 


نمایش پاسخ 


os 


در خصوص نسبت شانس و خطر نسبی گزینه‌ی درست را مشخص نمایید. (پزشکی شهریور ۹۵- قطب همدان) 
ais‏ 1 نسبت شناس در مطالعات مورد- شاهدی و همگروهی و خطر نسبی فقط در مطالعات همگروهی قابل اندازه‌گیری است. 
کزینه 7 نسبت شانس فقط در مطالعات مورد- شاهدی و خطر نسبی فقط در مطالعات همگروهی قابل اندازه‌گیری است. 
گزینه 3 نسبت شانس فقط در مطالعات همگروهی و خطر نسبی فقط در مطالعات مورد- شاهدی قابل اندازه‌گیری است. 
گزینه 4 نسبت شانس فقط در مطالعات مورد- شاهدی و phd‏ نسبی هم در مطالعات مورد- شاهدی و هم مطالعات همگروهی قابل اندازه‌گیری است. 
نمایش پاسخ 
al‏ 


سوال 89 


در ارزشیابی یک روش درمانی جدید نسبت به روش جاری. کدامیک از انواع کارآزمایی‌های زیر مناسب‌تر است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب آزاد) 
گزینه 1 صحرایی 
گزینه 2 شاهددار تصادفی شده 


گزینه ۸ اجتماعی 


= 
در یک کارآزمایی GWL‏ بهترین ابزار جهت مصون نگهداشتن مطالعه از سوگرایی آگاهانه و ناآگاهانه کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب اهواز) 
گزینه 1 همسان‌سازی 
گزینه 2 تعریف معیارهای ورود 
گزینه 3 استتار (کورسازی) 


گزینه 4 تصادفی‌سازی 


ح‌ 
در بررسی اثر درمان در تمام بیماری‌های زیر طراحی مطالعه‌ی کارآزمایی متقاطع مناسب است بجز: (پزشکی شهریور ۹۴- قطب مشهد) 
گزینه 1 اوتیت حاد کودکان 
گزینه 2 میگرن 
گزینه 3 آسم و آلرژی 


گزینه 4 دیابت نوع دو 


نمایش پاسخ 


الف 
در یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی جهت قابل مقایسه بودن گروه‌های مورد مطالعه کدام روش مناسب‌تر است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان) 
گزینه 1 همسان‌سازی فردی در گروه‌های مورد مطالعه 
گزینه 2 همسان‌سازی گروهی در گروه‌های مورد مطالعه 
کزینه 3 تخصیص افراد در گروه‌ها a‏ انتخاب تصادفی 


گزینه 4 تعیین معیارهای ورود و خروج جهت شروع مطالعه 


نمایش پاسخ 
€ 
تمام موارد زیر از معیارهای خروج از مطالعه در کارآزمایی بالینی است. بچز: (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب شیراز) 
گزینه 1 pre‏ امکان همسان‌سازی 
گزینه 2 pre‏ امکان پیگیری 
کریده 3 وجود خطر غیر قابل قبول اثرات جانبی شدید 
گزینه 4 pre‏ امکان رعایت مداخله 
نمایش پاسخ 


val 


سوال 94 


تخصیص تصادفی بیماران در یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی کدام تورش را کاهش می‌دهد؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شمال) 
کزینه 1 اطلاعات (informationbias)‏ 
کزینه 2 یادآوری (recallbias)‏ 
کزینه 3 مصاحبه (interviewbias)‏ 
کزینه 4 انتخاب (selectionbias)‏ 
نمایش پاسخ 
)> 


هدف از کورسازی (Blinding)‏ در مطالعات کارآزمایی بالینی» جلوگیری از کدامیک از انواع سوگیری است؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب شمال) 
گزینه 1 انتخاب 


گزینه 2 یادآوری 


گزینه 3 بریکسون 
a 35‏ 4 اطلاعات 

نمایش پاسخ 
> 


سوال 96 


در یک کارآزمایی بالینی تصادفی کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ (پزشکی شهریور 90- قطب تهران) 
گرینه 7 باید بیماران به صورت تصادفی انتخاب شده باشند. 

کررنه 2 باید یک نمونه‌ی تصادفی از جامعه‌ی بیماران گرفته شود. 

گرینه 5 باید نمونه‌ی تصادفی از جامعه گرفته شود و به صورت تصادفی در گروه‌های درمانی قرار گيرند. 


گزینه 4 باید بیماران به صورت تصادفی در گروه‌های درمانی قرار گيرند. 


> 


کشوری) 


گزینه 1 کاهش خطای انتخاب- تسهیل اندازه‌گیری پیامد 
aa‏ تصاذفی‌سازی< فسهیل انذازهگیری Hels‏ 

گزینه 3 همسان‌سازی- نمونه‌گیری put‏ تصادفی 

گزینه 4 کورسازی- تصادفی‌سازی 


قطب 
a,‏ منظور شناسایی هرگونه واکنش نامطلوب یک فرآورده‌ی دارویی- تحقیقاتی و يا مطالعه‌ی جذب از elas‏ مطالعه استفاده می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اهواز) 
گزینه 2 کوهورت 

گزینه 3 مورد- شاهدی 


val 


سوال 99 


اساس کارازمایی oul‏ کذام مورد زیر است : (برشیی اسعند ٩۵‏ فقطظ شیرار) 


گزینه 1 تقسیم تصادفی 
گزینه 2 تئورسازی 
گزینه 3 پیگیری 


گزینه 4 برآورد حجم نمونه 


الف 
|iaora ks‏ ی را مس ای ای ار را 
گزینه 1 قدرت استنتاج علتی آن 
کزینه 2 تخصیص تصادفی آن 
گزینه 3 دکورسازی آن 


گزینه 4 گران و وقت‌گیر بودن آن 


=) 


در مطالعه‌ی بررسی ارتباط بین سن اولین بارداری زیر ۳۰ سال و سرطان پستان. انداز‌ی خطر نسبی۸۰* برآورد شده است. در این صورت باردرای زیر ۳۰ سال چه 
ارتباطی با بروز سرطان پستان دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شمال) 

گزینه 1 بدون ارتباط 

گزینه 2 محافظت کننده 

گزینه 3 عامل خطر 


گزینه 4 مخدوش‌کننده 


6۹ 
در بررسی ارتباط علیتی Ow‏ سن در زمان اولین حاملگی و افزایش خطر سرطان پستان کدامیک از طرح‌های مطالعاتی زیر مناسب‌تر و انجام پذیرتر است؟ (پرشکی 
شهریور ۹۶- قطب اهواز) 


گزینه 1 کوهورت 

گزینه 2 مورد- شاهدی 

گزینه 3 اکولوژیک 

گزینه 4 مقطعی 

نمایش پاسخ 

الف 

بهترین روش مطالعه برای اندازه‌گیری میزان بروز بیماری‌ها کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور 9۶- هشت قطب مشترک/پزشکی شهریور AV‏ _ قطب زنجان) 
گزینه 1 مورد- شاهدی Case-control‏ 
کزینه 2 همگروهی Cohort study‏ 
گزینه 3 مقطعی Cross sectional‏ 


Interventional (RCT) گزینه 4 مداخله‌ای‎ 


وال 1004 


محدودیت مطالعات مقطعی در بررسی علل بیماری‌ها به کدامیک از ضوابط «ارتباط علیتی» برمی‌گردد؟ (پزشکی شهریور -9F‏ قطب اهواز) 
گزینه 1 ارتباط زمانی 
گزینه 2 شدت ارتباط 
گزینه 3 ثبات ارتباط 


گزینه 4 ویژگی ارتباط 


val 


سوال 105 


همه‌ی موارد زیر در مورد مطالعه‌ی همگروهی آینده‌نگر درست است. بجز: (پزشکی شهریور -9F‏ قطب آزاد/پزشکی شهریور ۹۷ _ قطب دانشگاه آزاد) 


گزینه 1 یک راهکار قوی Gly‏ تعیین بروز و بررسی علل بالقوه یک حالت است. 

گزینه 3 مطالعه‌ی همگروهی آینده‌نگر برای مطالعه پیامدهای نادر» روشی ارزان 9 کارآمد است. 

گزینه 4 مطالعه‌ی همگروهی مستلزم پیگیری گروه‌های افراد در طول زمان است. 

نمایش پاسخ 

۹ 

کدامیک از مطالعات زیر از نظر طراحی مداخله‌ای محسوب می‌شوند؟ (پزشکی شهریور -9F‏ قطب آزاد) 
گزینه 1 مطالعات مقطعی 

5 2 مطالعات تجربی یا کارآزمایی بالینی 

گزینه 3 مطالعات همگروهی یا کوهورت 
گزینه 4 مطالعات مورد IDLE‏ 


نمایش پاسخ 


= 

براساس غربالگری نوزادان در بدو تولد» ۱۶۰ نوزاد Mino‏ به هییپوتیروئیدی 9 ۳۳۰ نوزاد سالم وارد مطالعه شده‌اند. وضعیت GO?‏ هوشی اين کودکان در ۵ سالگی مقایسه 
گزینه 7 کوهورت 

گزینه 2 مورد- شاهدی 

گزینه 3 کارآزمایی بالینی 

گزینه 4 مقطعی 


ro 
مطالعات مورد- شاهدی روی کدامیک از گروه‌های زیر انجام می‌گیرد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تبریز)‎ 
کزینه 1 فقط گروه بیماران‎ 
گزین» 2 گروهی از بیماران و گروهی از افراد سالم‎ 
کرینه 3 فقط افراد سالم‎ 
گزینه 4 گروهی از افراد مواجهه یافته با یک عامل خطر و افراد مواجهه نیافته‎ 


نمایش پاسخ 


ب 
مناسب‌ترین روش برای اندازه‌گیری میزان شیوع بیماری‌ها کدامیک از موارد ذیل است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران/پزشکی اسفند ۹۶ قطب شیراز و همدان/ دندان 
پزشکی شهریور ۹۷ قطب (Gard‏ 

گزینه 1 مورد- شاهدی (Case-control)‏ 

گزینه 2 مقطعی (Cross-Secional)‏ 

گزینه 3 همگروهی (Cohort)‏ 


گزینه 4 مداخله‌ای (Intervention)‏ 


نمایش پاسخ 


وال 110 


در تمامی بیماری‌های زیر انجام مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی متقاطع (cross over)‏ امکان‌پذیر است بجز: (پزشکی اسفند -9F‏ قطب تهران) 


گزینه 1 دیابت قندی 

گزینه 2 سکته‌ی قلبی 

گزینه 3 فشار خون بالا 

گزینه 4 سردرد میگرنی 

نمایش پاسخ 

wu 
در بررسی یک اپیدمی غذایی, تعدادی از مشتریان یک رستوران دچار علائم مسمومیت غذایی شدند. جهت بررسی اپیدمی. اپیدمیولوژیست مربوطه‌ی غذاهای مصرف‎ 
ریک مر را رن ای سر ره تم مرن رن کر و ای اه رل کح رس‎ SIE 
قطب تهران)‎ -9F چیست؟ (پزشکی اسفند‎ 


گزینه 1 کارآزمایی بالینی 
گزینه 2 کوهورت 
گزینه 3 مورد- شاهدی 
گزینه 4 مقطعی 
نمایش پاسخ 
ح 
مطالعه‌ای نشان داده است که یک آزمون غربالگری سرطان موجب تشخیص زودتر بیماران شده است اما موجب افزایش بقای بیماران نشده است. در تعیین کارایی اين 
آزمون تشخیصی. دچار چه سوگرایی می‌شویم؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران) 
گزینه 1 سوگرایی تشخیصی (Detection bias)‏ 
ais‏ 2 سوگرایی فرصت زمانی Lead time bias))‏ 
گزینه 3 سوگرایی مدت (Length bias)‏ 
کزینه 4 سوگرایی انتخاب (Selection bias)‏ 
نمایش پاسخ 
ب‌ 
همه‌ی موارد زیر جزء نقاط قوت یک مطالعه‌ی مقطعی است بجز: (پزشکی اسفند -9F‏ قطب آزاد) 
گزینه 1 برای رویداد پیامد نباید انتظار کشید. 
کزیده 2 مطالعه‌ی مقطعی را می‌توان با هزینه‌ی اندک یا بدون هزینه‌ی اضافی به عنوان نخستین مرحله‌ی یک مطالعه‌ی همگروهی یا تجربی در نظر گرفت. 
کته 9 مظااغفی فص وان مطالعه‌ی Jad SU Gl olan‏ استه: 
گزینه 4 نتایج آن ویژگی‌های جمعیتی و بالینی گروه تحت مطالعه را در آغاز مطالعه مشخص می‌کند. 


نمایش پاسخ 


=) 


سوال 114 


میزان بروز بیماری‌ها (Incidence Rate)‏ در کدامیک از مطالعات زیر قابل محاسبه است؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب آزاد) 
گزینه 1 مطالعات مقطعی 
گزینه 3 مطالعات کوهورت 


گزینه 4 مطالعات توصیفی 


é 


ال 115 


در یک مطالعه به منظور بررسی ارتباط مصرف نیتروزآمین با سرطان معده ۱۰۰ بیمار مبتلا a‏ سرطان معده و ۱۰۰ فرد سالم از نظر سابقه‌ی مصرف غذاهای حاوی 


نیتروزآمین مورد مقایسه قرار گرفتند. نوع مطالعه چیست؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب مشهد) 


نمایش پاسخ 


گزینه 1 هزینه‌ی آثربخشی 
گزینه 2 شیوع بیماری 
گزینه 3 مرگ و میر بیمار 


گزینه 4 وسعت منطقه 


گزینه 2 مقطعی 
گزینه 3 مورد- شاهدی 
گزینه 4 کارآزمایی بالینی 


ت 


سوال 118 


گزینه 1 کارآزمایی بالینی 
گزینه 2 همگروهی گذشته‌نگر 
گزینه 3 مورد- شاهدی 


گزینه 4 مقطعی مقایسه‌ای 


گزینه 1 کشیدن سیگار- سرطان ay)‏ 
گزینه 2 فشار خون- بیماری قلبی عروقی 
گزینه 3 سن مادری- سندرم داون 

گزینه 4 استئوپروز- شکستگی‌ها 


الف 


ال 121 


گزینه 1 سکته‌ی مغزی 
گزینه 2 تصادفات وسایل نقلیه 


گزینه 3 دیابت 


در یک کارآزمایی بالینی بهترین ابزار جهت مصون نگهداشتن مطالعه از سوگرایی انتخاب کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور -AV‏ قطب اهواز) 
گزینه 1 همسان‌سازی 

گزینه 2 تصادفی‌سازی 

گزینه 3 کورسازی 


گزینه 4 تعریف معیارهای ورود 


ب 
ale‏ ای تاه پ حواکرت با Vela) oe‏ ب پروخیت رون در یکت Geet‏ کم cells‏ ای تست وی خرس SEAN‏ 
اصفهان) 
کرینه 1 کارآزمایی بالینی 
گزینه 2 همگروهی گذشته‌نگر 
کزینه 3 مورد- شاهدی 


wu 
دو گروه از بیماران مبتلا به بیماری اسکلروزیس منتشر و افراد سالم همسان شده از نظر داشتن سابقه‌ی فامیلی بیماری مقایسه شدند. اين مطالعه‌ی اپیدمیولوژیک از‎ 
نوع است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز)‎ elas 

کزینه 1 همگروهی (آینده‌نگر) 

گزینه 2 مورد- شاهدی (گذشته‌نگر) 

گزینه 4 مداخله‌ای 


نمایش پاسخ 


rd 


ال 125 


محاسبه‌ی میزان بروز در کدامیک از مطالعات زیر انجام می‌شود؟ (پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب زنجان) 
گزینه 1 مقطعی 
گزینه 2 مورد- شاهدی 
گزینه 3 اکولوژیک 
گزینه 4 همگروهی 


=) 


سوگرایی یادآوری recall bias‏ در las‏ مطالعه‌ی زیر بیش‌تر دیده می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان) 
گزینه 1 مقطعی 
گزینه 2 مورد- شاهدی 
گزینه 3 کار آزمایی بالینی 
گزینه 4 همگروهی 
نمایش پاسخ 
ب 
جهت بررسی عوامل موّثر بر ناهنجاری مادرزادی ۳۰ مادر با کودک Wire‏ به ناهنجاری مادرزادی و ۳۰ مادر با کودک سالم انتخاب شدند. نوع مطالعه‌ی مورد نظر 
چیست؟ (پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب شمال) 
گزینه 1 مورد- شاهدی 
گزینه 2 همگروهی 
گزینه 3 مقطعی 


گزینه 4 بوم‌شناسی 


الف 
در مطالعه‌ای a)‏ منظور مقایسه دو روش مختلف درمان اسهال حاد. کودکان Wino‏ به یک حمله‌ی اسهال حاد a‏ صورت تصادفی با دو روش درمانی «مایع درمانی خوراکی 
با Blo» 9 Kain Gl‏ درمانی خوراکی با Gal‏ گلوکز- روش مرسوم» تحت درمان قرار گرفتند. 
سپس میانگین مدت ابتلا a)‏ اسهال در دو گروه مقایسه شد. نوع مطالعه کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور -AV‏ قطب تهران و کرمان) 

گزینه 1 مقطعی 

گزینه 2 مورد- شاهدی 

گزینه 3 همگروهی 

گزینه 4 کارآزمایی بالینی 


نمایش پاسخ 
)= 


محققی در نظر دارد رابطه‌ی Gay‏ استفاده زیاد از تلفن همراه و ابتلا به 9095 Gla‏ مغزی را بررسی نماید. با توجه ay‏ اینکه افراد جوان‌تر نسبت ay‏ افراد مسن, از تلفن 
همراه بیش‌تر استفاده می‌کنند» در اين مطالعه احتمال رخداد کدام مورد وجود دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان) 

گزینه | مخدوش شدگی 

گزینه 2 خطای تصادفی 

گزینه 3 سوگرایی تشخیص 

گزینه 4 برهم‌کنش 


الف 

elas‏ نوع از مطالعات زیر با استناد a)‏ مستندات» وجود یا عدم وجود عوامل خطرزای بیماری را در افراد واجد بیماری با افراد فاقد بیماری مقایسه می‌کند؟ (پزشکی 
شهریور -٩۷‏ قطب مشهد) 

گزینه 1 مورد- شاهدی 

گزینه 7 همگروهی 

گزینه 3 مقطعی 


گزینه 4 تجربی 


call 
یک نمونه‌ی تصادفی از ساکنین یک جامعه با استفاده از پرسش‌نامه‌ی تلفنی مورد بررسی قرار گرفتند. در اين بررسی سن چاقی و ابتلا به دیابت یک رابطه‌ی قوی گزارش‎ 
شد. این طرح مطالعه بهترین توصیف برای کدام مورد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب همدان)‎ 

Cohort 1 گزینه‎ 

Cross- sectional 2 گزینه‎ 

Experimental 3 گزینه‎ 


Case- control 4 گزینه‎ 


rd 


برای پاسخ به پرسش پژوهش: «شیوع عفونت کلامیدیایی در زنان مراجعه کننده ay‏ درمانگاه بیماری‌های آمیزشی چقدر است؟» a>‏ نوع مطالعه‌ای مناسب است؟ 
(پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب آزاد) 
گزینه 1 همگروهی گذشته‌نگر (تاریخی) 
گزینه 2 مقطعی 
کزیده 3 آکولوژیکال 
گزینه 4 مورد- شاهدی 
نمایش پاسخ 
ب. مطالعات مقطعی ساده هستند و معمولاً شیوع را اندازه می‌گيرند. این مطالعات نمی‌توانند Uline‏ بروز موارد جدید را محاسبه کنند. 


میزان بروز در تمام انواع مطالعات اپیدمیولوژیک زیر قابل محاسبه است. بجز: (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب شمال) 


گزینه 1 همگروهی آینده‌نگر 


ain 35‏ 2 مقطعی 
گزینه 3 کارآزمایی بالینی 
گزینه 4 همگروهی گذشته‌نگر 
نمایش پاسخ 
ب. مطالعات مقطعی ساده هستند و معمولاً شیوع را اندازه می‌گیرند. این مطالعات نمی‌توانند میزان بروز موارد جدید را محاسبه کنند. 


کدامیک از انواع مطالعات زیر می‌تواند در شناخت ویژگی‌های بیماران در یک دوره‌ی زمانی استفاده کرد؟ (پزشکی اسفند ۹۷- مشترک کشوری) 


گزینه 1 همگروهی 
گزینه 3 اکولوژیک 


گزینه 4 سری موارد 
نمایش پاسخ 


د. همه‌ی موارد از سری مطالعه‌های اپیدمیولوژیک می‌باشند و این مطالعات در شناخت ویژگی‌های بیماران در یک دوره‌ی زمانی نقش دارند. spe Sevres‏ 4 
۲ := 


کزینه 1 روش مستقیمی برای برآورد jon‏ یا شیوع بیماری یا خطر منتسب يا خطر افزوده وجود ندارد. 
گزینه 2 چند پیامد را می‌توان همزمان مطالعه YS‏ 
au;‏ 3 اطلاعاتی که در Las!‏ مظالعه‌هان مورد- شاهدی است مخنود است. 


777 
لس —————————— 


بدست نمی‌دهد. 
مدیران یک کارخانه‌ی خودروسازی اخیراً با مسئله‌ی شکایت چند کارگر بخش رنگ‌کاری خودرو در خصوص ابتلا ay‏ سرطان مثانه مواجه شده‌اند» a)‏ گونه‌ای که بزودی 
احتمال صدور Ul‏ محکومیت در دادگاه وجود دارد. در صورتی که بخواهیم در یک مطالعه‌ی کم هزینه و سریع به بررسی رابطه‌ی سرطان مثانه و تماس با رنگ بپردازیم 
plas‏ نوع مطالعه را پیشنهاد می‌کنید؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب اصفهان. تهران و کرمان) 
گزینه 1 مورد- شاهدی 
گزینه 7 همگروهی 
کزینه 3 گزارش موارد 
گزینه 4 مقطعی 
aay gale‏ 
ek Sonal‏ ان فان SU‏ مق Gad‏ و کیک ae le‏ دی متا BS Ase ahs‏ مت Gey‏ 
برای بررسی رابطه‌ی عوامل خطر با یک بیماری alas job‏ طراحی مطالعه مناسب‌تر است؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب مشهد) 
گزینه 1 مورد- شاهد 
گزینه 2 کوهورت 
گزینه 3 مقطعی 
گزینه 4 کارآزمایی بالینی 
ays‏ 
al‏ هه فا هرا ARS cn Suns ll eaaity tual aks SU lade‏ میا Sill tat OS Ai His‏ 
اگر در یک زمان مشخص که مواجهه اتفاق افتاده سنجش متغیرهای مستقل را در شروع مطالعه انجام دهیم 9 سپس در دوره‌ی زمانی معین پیگیری و پیامدها را 
اندازه‌گیری نماییم. از a>‏ نوع مطالعه‌ای استفاده کرده‌ایم؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شیراز) 


گزینه 1 مقطعی 
گزینه 2 مورد- شاهدی 
گزینه 3 همگروهی آینده‌نگر 
گرینه 4 همگروهی گذشته‌نگر 
نمایش پاسخ 
د. در مطالعه‌ی همگروهی برخلاف مورد شاهدی ترتیب تقدم و yet‏ رویداد پیامدهای متعدد را می‌توان مطالعه کرد. اين مطالعه اگر از داده‌های پیشین استفاده کند 


199 


سس سس 
۷- قطب اصفهان. تهران 9 کرمان) 


گزینه 1 بروز تراکمی 
گزینه 2 شیوع دوره‌ای 
گزینه 3 بروز تجمعی 
کزینه 4 شیوع لحظه‌ای 
نمایش پاسخ 
sith phat oyu ya cease alll gsc‏ و تآخر رویداد پیامدهای متعدد را می‌توان مطالعه کرد. این وود یی خطر افزوچه را 
PP pee eet‏ رن مار Ae‏ روز PSL‏ 
۱ 
کورسازی و راندومیزیشن در مطالعات کارآزمایی بالینی برای کنترل کدامیک از خطاها صورت می‌گیرد؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب همدان) 
کزینه 1 اطلاعات و انتخاب 
گزینه 2 انتخاب و اطلاعت 
گزینه 3 مخدوش شدگی و انتخاب 


گزینه 4 اطلاعات و مخدوش شدگی 


eS 
آز‌هاشت کف با گورساتی‎ Le خطای اطلاعات هم به دلیل فیث‎ eal حل‎ NG hes engl می آید که نا‎ Someone وون‎ lade خاظر آثر گذاری‎ 
— ee —QOuwe aw 


حل می‌شود. 


سوال 121 


4« میزان مرگ در اثر ابتلا a‏ همان بیماری را در گروه‌های 
مطالعاتی با یکدیگر مقایسه کرده wl‏ نوع مطالعه کدام است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۸ مشترک کشوری) 
گزینه 7 همگروهی 
گزینه 3 مقطعی توصیفی 
گزینه 4 کارآزمایی 
نمایش پاسخ 
ب / در مطالعه‌ی همگروهی برخلاف مورد شاهدی ترتیب تقدم و تخر رویداد پیامدهای متعدد را می‌توان مطالعه کرد. 


کزینه 1 یک راهکار قوی برای تعیین بروز و بررسی He‏ بالقوه‌ی یک حالت است. 
گزینه 2 ay‏ پژوهشگر فرصت اندازه‌گیری درست و کامل متغیرهای مهم را می‌دهد. 
گزینه 3 برای مطالعه‌ی پیامدهای نادر روشی ارزان 9 کاراست. 
گزینه 4 برای مطالعه‌ی انواع خاصی از پیشگویی‌کننده‌ها نظیر عادت‌های تغذیه‌ای که یادآوری درست آن‌ها برای افراد مشکل است؛ حائز اهمیت است. 
نمایش پاسخ 
ج / uly‏ مطالعه‌ی پیامدهای نادر مطالعه‌ی مورد- شاهدی مناسب است نه همگروهی آینده‌نگر. 
همه‌ی موارد زیر جزء نقاط ضعف مطالعه‌ی مورد- شاهدی است بجز: (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب آزاد) 
گزینه 1 شیوع. بروز يا خطر افزوده را ay‏ دست نمی‌دهد. 
گزینه 2 به یک متغییر وابسته محدود شده است. 
کزینه 3 ترتیب تقدم و تخر حوادث را مشخص نمی‌کند. 
گزینه 4 ely‏ مطالعه‌ی حالت‌های نادر مقید است: 
نمایش پاسخ 
د /مورد- شاهدی clip‏ حالت‌های نادر sade‏ است و تسبت: wold‏ را بدست می‌دهد. و معمولا برآورد خوبی از خظر تس است: 
بهترین روش برای مطالعه‌ی شیوع پرفشاری خون در شهرستان ارومیه چیست؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور 2۹۸ قطب تبریز) 
گزینه 1 مطالعه‌ی کوهورت cohort study‏ 
گزینه 2 مطالعه‌ی مورد شاهد (case- control)‏ 
گزینه 3 مطالعه‌ی توصیفی 
کزینه 4 مقطعی (cross- sectional study)‏ 


فسطالخاف gobs‏ که g Attila‏ معا on IN eich‏ کی این طالعات aie gal‏ فان nals | Sos les Foy‏ 56 
در ارزیابی طغیان بیماری‌ها (اپیدمی‌ها)» معمولاً a>‏ نوع مطالعه‌ی اپیدمیولوژیکی پيشنهاد می‌شود؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تبریز) 
گزیقه ۹-مطالعصی مورف Add‏ 
گزینه 2 مطالعات مداخله‌ای 
گزینه 3 مطالعه‌ی کوهورت 
گزینه 4 مطالعه‌ی توصیفی 
نمایش پاسخ 


تست 


eal alee تیفاری‌ها‎ 
odds ماج‎ 
وج‎ 


در بررسی فشار خون. دو گروه با هم مقایسه شدند. گروه اول شامل ۱۵۰۰ نفر افرادی بودند که بیماری را گزارش کرده بودند و گروه دوم شامل ۳۰۰۰ نفر افراد سالم و 
بدون بیماری بودند. گروه اول در ۱۵۰ نفر و گروه دوم نیز در ۱۸۰ نفر سابقه‌ی فامیلی فشار خون را در بستگان درجه یک خود گزارش کردند. نوع این مطالعه‌ی 
اپیدمیولوژیک چیست؟ (پزشکی ریفرم شهریور 2۹۸ قطب تبریز) 


گزینه 1 توصیفی 
گزینه 2 مورد شاهدی 
گزینه 3 مقطعی 
گزینه 4 همگروهی 
نمایش پاسخ 
ب / مورد- شاهدی برای حالت‌های نادر مفید Cul‏ و نسبت شانس را بدست می‌دهد. افراد مورد مطالعه در صورت این سوال a‏ دو گروه شاهد و مورد تقسیم شده‌اند. 
سنجش کارآیی داروهای جدید. نیازمند انجام کدام نوع از مطالعات است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب زنجان) 
گزینه 1 مقطعی 
گزینه 7 همگروهی 
گزینه 3 کارآزمایی تصادفی شده 


نمایش پاسخ 


ACSI Sia /é‏ و در کل مداخله‌ای درستی یک روش درمانی و مفید بودن یک دارو و يا صحت یک فرضیه را می‌سنجد. 


کدامیک از اقدامات ذیل جهت افزایش مقایسه‌پذیری گروه‌ها در یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی» انجام می‌گردد؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شمال) 
گزینه 7 کورسازی 
گزینه 2 تخصیص تصادفی 
گزینه 3 همسان‌سازی 
گزینه 4 محدودسازی 
نمایش پاسخ 
ب / جهت افزایش مقایسه‌پذیری گروه‌ها در یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی YL‏ افراد به صورت تصادفی انتخاب شوند. 
بروز عوارض واکسن آنفولانزا در یک جمعیت ۲ در ۱۰۰۰ نفر در سال است. کدامیک از انواع مطالعات اپیدمیولوژیک ذیل جهت بررسی علل احتمالی ایجاد کننده‌ی این 
عوارض مناسب‌تر است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شمال) 
گزینه 1 مقطعی 
گزینه 2 مورد شاهدی 
گزینه 3 کارآزمایی بالینی 
گزینه 4 همگروهی (کوهورت) 


ب / مورد- شاهدی برای حالت‌های نادر sudo‏ است و این عارضه هم نادر است. 

کورسازی (Masking)‏ در کدام نوع از مطالعات اپیدمیولوژیک انجام می‌شود؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب کرمان) 
گزینه 1 مقطعی 

گزینه 2 مورد شاهدی 


گزینه 3 همگروهی 


گزینه 4 کارآزمایی بالینی 
نمایش پاسخ 
> / کورسازی و تخصیص تصادفی برای جلوگیری از بروز خطا در مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی استفاده می‌شوند. 


در کدام نوع از مطالعات زیر بررسی رابطه‌ی زمانی ow‏ مواجهه و roly‏ آسان‌تر است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب کرمان) 


گزینه 1 همگروهی گذشته‌نگر 
گزینه 2 همگروهی آینده‌نگر 
گزینه 3 مورد شاهدی 
گزینه 4 اکولوژیک 
نمایش پاسخ 
ب / برای بررسی رابطه‌ی زمانی بین مواجهه و پیامد همگروهی آینده‌نگر مناسب‌تر است و برای حالت‌های نادر مورد- شاهدی. 
یکی از مشکلات مطالعات همگروهی, کاهش يا حذف موارد از دست رفته در Gb‏ پیگیری‌ها در طول مطالعه است. گم شدن افراد در طول مطالعه جزء کدامیک از 
خطاها است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد) 
گزینه 1 خطای تصادفی (Random Error)‏ 
گزینه 2 تورش انتخابی (Selection Bias)‏ 
گزینه 3 تورش اطلاعاتی (Information Bias)‏ 


کزینه 4 مخدوش شدگی (Confounding)‏ 


خی بت 


ب / گم شدن افراد در طول مطالعه جزء خطای تور 


iS alles 


elas‏ استنتاج از تعاریف مختلف اپیدمیولوژی صحیح است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور -9A‏ قطب مشهد) 


s‏ از بین رفتن اطلاعاتی که در مطالعه ay‏ دست آمده است تورش اطلاعاتی نام دارد. 


گزینه 1 تأکید بر فرد دارد نه گروه 

گزینه 2 اپیدمیولوژی le‏ کمیت‌هاست و با انداژه‌ها و انداژه‌گیری‌ها سر و کار دارد. 

گزینه 3 فقط به بیماری و ناتوانی توجه دارد. 

گزینه 4 ay‏ پیشگیری سطح اول توجه دارد. 

نمایش پاسخ 

ب / اپیدمیولوژی مطالعه‌ی چگونگی توزیع بیماری در جمعیت‌ها و عوامل موّثر بر آن است و با اندازه‌ها و اندازه‌گیری‌ها سر و کار دارد. 
در کارآزمایی بالینی تصادفی که «هر یک از شرکت کنندگان به کلیه‌ی مداخلات مطالعه را در دوره‌های متوالی دریافت می‌کنند» را چه می‌نامند؟ (پزشکی کلاسیک 
شهریور ۹۸- قطب مشهد) 

گزینه 1 طراحی موازی 

گزینه 2 طراحی فاکتوریل 

گزینه 3 کارآزمایی باز 

گزینه 4 طراحی متقاطع 


نمایش پاسخ 
> / تعریف طراحی متقاطع: مطالعه‌ای که در آن هر یک از شرکت کنندگان کلیه‌ی مداخلات مطالعه را در دوره‌های متوالی دریافت می‌کنند. 


در مطالعه‌ای نسبت فراوانی سابقه‌ی مصرف سیگار در ۲ گروه مبتلا به سرطان ay)‏ و افراد سالم بررسی و مقایسه شده است. در اين مطالعه از کدام نوع مطالعه‌ی 
اپیدمیولوژیک استفاده شده است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان) 
گزینه 1 مورد- شاهد 
گزینه 2 مقطعی 
گزینه 3 همگروهی 
گزینه 4 توصیفی 
نمایش پاسخ 
Gul‏ / مورد- شاهدی برای حالت‌های نادر مفید است و نسبت شانس را بدست می‌دهد. و معمولاً برآورد خوبی از خطر نسپی است. 
در رابطه با انواع مطالعات اپیدمیولوژیک همه‌ی گزاره‌ها صحیح است. joy‏ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب زنجان) 
گرینه 1 در مطالعات مقطعیء شیوع قابل ارزیابی است. 
گزینه 2 در مطالعات همگروهی, خطر نسبی قابل ارزیابی است. 


گزینه 3 در مطالعات همگروهی, بروز قابل ارزیابی است. 
گزینه 4 در مطالعات مورد- شاهدی, بروز قابل ارزیابی است. 
تمایش پاسخ 
> / مطالعات مورد- شاهدی شیوع و بروز و خطر افزوده را محاسبه نمی‌کنند. 
وقتی yard‏ مطالعه‌ی ما نشان می‌دهد بین WIE‏ دو روش درمانی تفاوت معنی‌دار آماری وجود ندارد اما در حقیقت این تفاوت وجود دارد. اين تفاوت در اپیدمیولوژی 
اصطلاحاً چه نامیده می‌شود؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب همدان) 


as‏ 1 خطای نوع اول 
گزینه 2 خطای نوع دوم 
گزینه 3 درصد اطمینان 
گزینه 4 توان آماری آزمون 
نمایش پاسخ 
ب /اخطای نوع دوم] زمانی رخ می‌دهد که مطالعه‌ی ما نشان می‌دهد بین WIE‏ دو روش درمانی تفاوت معنی‌دار آماری وجود ندارد اما در حقیقت این تفاوت وجود دارد. 
ici and eee a‏ 


در کدامیک از انواع مطالعات اپیدمیولوژیک زیر همه‌ی افراد تحت مطالعه. بیمار هستند؟ (دندان‌پزشکی آذر -AA‏ میان‌دوره‌ی کشوری) 


گزینه 1 کارآزمایی بالینی 

گزینه 2 کارآزمایی پیشگیرانه 

گزینه 3 کارآزمایی عوامل خطر 

گزینه 4 کارآزمایی ترک کردن 

ee 

الف 

کدامیک از موارد زیر از مراحل اصلی یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب تهران) 
گزینه 1 همسان‌سازی 

گزینه 2 طراحی آینده‌نگر 
گزینه 3 طراحی گذشته‌نگر 


گزینه 4 حرکت از معمول به علت 


الف 
در کدامیک از انواع مطالعات اپیدمیولوژیک بررسی از معلول Crow ay‏ علت انجام میشود؟(دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب اصفهان. تهران و کرمان) 
گزینه 1 توصیفی 
گزینه 72 مقطعی 
گزینه 3 هم‌گروهی 


=) 


اپیدمیولوژی تحلیلی با کدام یک از موارد زیر شناخته می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند -AV‏ قطب اصفهان, تهران و کرمان) 
گزینه 1 آزمون فرضیه‌های سبب‌شناختی و شناسایی عوامل زمینه‌ساز 
گزینه 2 اندازه‌گیری فراوانی بیماری» ناتوانی یا مرگ 
گزینه 3 بررسی الگوهای پخش یک بیماری در جامعه 
گزینه 4 اندازه‌گیری رویدادها و حالت‌های مرتبط با سلامت یک جامعه 
تمایش پاسخ 
الف 
اگر در یک مطالعه a‏ مقایسه میانگین مقدار چربی در رزیم غذایی با بروز سرطان پستان در میان استان Glo‏ کشور بپردازیم نوع yl‏ مطالعه چه خواهد بود؟(پزشکی 
شهریور ۹٩‏ کشوری) 
کزینه 1 اکولوژیک 
گزینه 2 مقطعی 


کزینه 3 همگروهی گدشته نگر 


نمایش پاسخ 
الف / مطالعه ای که روی جامعه و a‏ فرد باشد را اکولوژیک گویند. 


کدام سو گرایی در مطالعات کارازمایی بالینی شایع تر است؟( پزشکی شهریور ۹۹_کشوری) 
گزینه 1 Selection‏ 
گزینه 2 Response‏ 
گزینه 3 Recall‏ 


Publication 4 گزینه‎ 


الف / خطای انتخاب در این نوع مطالعه شایع تر است. 


سوال 164 


)یروشک_۹٩ مورد زیر در مورد/تغییر مخدوش کننده|صادق نیست؟( پزشکی شهریور‎ elas 


گزینه 1 sl‏ مورد توحه قرار نگیرد میتواند باعث نتیجه گیری اشتباه از یک 5 Sete‏ ۳ 
a ge‏ ار و ات سس 

گزینه 2 می تواند باعث به وجود امدن پیامد مورد مطالعه شود . 
Sa‏ 

گزینه 3 میتواند از a‏ وجود امدن پیامد مورد مطالعه جلوگیری کند . 


ی تسه gS eg‏ مت تهب 
گزینه 4 متغیری است که با پیامد مورد مطالعه ارتباط نداشته باشد . 


د/ تمامی گزینه ها به غیر از دال صحیح است. 
اگر به عنوان یک سیاست گذار بخواهید بر اساس اثر بخشی یک واکسن در مورد به کارگیری ان تصمیم بگیرید نتایج کدام نوع مطالعه را جستجو میکنید؟ (پزشکی 
شهریور ٩۹_کشوری)‏ 

کزینه 1 کارازمایی میدانی 

گزینه 2 مرور ساختارمند 

گزینه 3 مورد شاهدی مبتنی بر جامعه 


گزینه 4 مورد شاهدی بیمارستانی 


= 


سوال 166 


عدم تشخیص تقدم علت بر معلول از نقاط ضعف کدام مزالعه است؟(پزشکی شهریور ٩۹_کشوری)‏ 


گرینه 1 کوهورت اینده نگر 
کزینه 2 کوهورت گذشته نگر 
گزینه 3 کارازمایی بالینی 
گزینه 4 مقطعی 


د/یکی از مشکلات مطالعات مقطعی عدم تقدم علت بر معلول است. 
مهمترین مزیت انتخاب چند گروه کنترل در مطالعات مورد شاهدی LIS‏ است؟ (پزشکی شهریور ۹٩‏ _کشوری) 
کزینه 1 کاهش سوگیری انتخابی 
گرینه 2 کاهش سوگیری اطلاعات 
گزینه 3 کنترل مخدوش کنندگی 
گزینه 4 براورد قوی تر از خطر نسبی 


نمایش پاسخ 
الف/ انتخاب چند گروه در این مطالعه از سوگیری انتخابی میکاهد. 


نسبت میرایی ناشی از سرطان ریه در سیگاریهای قهار ۳۰ jl ply‏ غیر سیگاری ها گزارش شده است.اين دلالت بر کدامیک از موارد زیر دارد؟(پزشکی شهریور 
9-_کشوری) 


کزنه 1 قدرت همیستگی 
گزینه 2 اختصاصی بودن 


کرینه 3 پایداری يافته ها 
گزینه 4 رابطه مقدار_پاسخ 
نمایش پاسخ 
الف 
موّثرترین ابزار اندازه‌گيري بروز یک بيماري در جامعه کدام است؟ (علوم‌پایه پزشکی دی ۹٩‏ - میان‌دوره) 
گزینه 1 مطالعه مورد - شاهد 
کزینه 2 مطالعه هم‌گروهي 
گزینه 3 مطالعه مقطعي 
گزینه 4 مطالعه مداخله‌اي 
نمایش پاسخ 
ب مطالعه هم‌گروهي, موّثرترین ابزار اندازه‌گيري بروز یک بيماري در جامعه است. 
براي تعیین شیوع افسردگي و عوامل مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال یک کشور کدام نوع مطالعه مناسب است؟ (علوم‌پایه پزشکی دی ۹٩‏ - میان‌دوره) 
گزینه 1 کار آزمايي ميداني 
گزینه 2 مقطعي 
گزینه 3 مورد - شاهدي 
گزینه 4 هم‌گروهي 
نمایش پاسخ 
ب / براي تعیین شیوع افسردگي و عوامل مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال Sy‏ کشور» مطالعه مقطعی مناسب است. 
بهترین نوع مطالعه gly‏ ارزشیابی تاثیر تست غربالگری PSA‏ در کاهش مرگ ناشی از سرطان پروستات کدام است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۰۱۴۰۰ میان‌دوره کشوری) 
گزینه 1 مقطعی تحلیلی 
گزینه 2 کارآزمایی تصادفی شده 
گزینه 3 مورد . شاهدی 
گزینه 4 هم گروهی گذشته نگر 
نمایش پاسخ 
ب / کار آزمایی GL‏ برای ارزشیابی تست غربالگری PSA‏ بهترین نوع مطالعه است. 
کداميك از تکنیک‌های زیر در بهداشت حرفه‌ای a‏ منظور بررسي تداخل بین انسان و ماشین و شناسایی خطاهاي بالقوه انسان در انجام وظایف مشاغل از جمله جراحان 
مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند 99- کشوری) 
گزینه 1 Failure Mode and effect analysis‏ 
گزینه 2 Change analysis‏ 
گزینه 3 Critical incidence technique‏ 
Action error analysis 4 a 55‏ 
نمایش پاسخ 
> تکنیک 2020/54 Action error‏ چر بهداشت حرفه‌ای به منظور بررسي تداخل بین انسان و ماشین و شناسايي خطاهاي بالقوه انسان در انجام وظایف مشاغل از جمله 
جراحان مورد استفاده قرار می‌کیرد. 
SL‏ كارآزمايي تصادفي در زمینه مقایسه تأثیر دو دارو نشان داد که اين دو دارو تثیر متفاوتي دارند. اگر تصور کنیم که در واقعیت این دو دارو SE‏ یکسان دارند این 
مورد می‌تواند مثالي باشد از: (علوم‌پایه پزشکی اسفند -۹٩‏ کشوری) 


گزینه 1 خطای نوع اول 0 
گزینه 2 خطای نوع دوم ۵ 


گزینه 3 01 
گزینه 4 01 
تمایش پاسخ 
الف pd‏ ای ترا ای هو تم با نک ۰( v‏ 
بای ۸ مور می( Lea | So‏ ۰ 
i [7cS ae Pas = Gili‏ ) ۱ 
g +/ = Ca ۰ ¢‏ 
سوال 174 > Hype‏ و ارت ولس o/b‏ 5 ۳ حفم J wf‏ 24 


براي awl‏ به اين سوّال که LI‏ میزان مواجهه با سرخجه در هنگام شیوع همه‌گیری این بيماري در مادراني که نوزادان مبتلا به کاتاراکت داشته‌اند بیشتر از مادراني بوده 
که نوزادان آن‌ها کاتاراکت نداشته‌اند. a>‏ نوع پژوهشی مناسب است؟ 


گزینه 1 مقطعی 

گزینه 2 هم‌گروهی هم‌زمان 

گزینه 3 مورد شاهدی 

گزین» 4 هم‌گروهی گذشته‌نگر 

aque 

خ زمطالعه موروشاهدی برای ای سوال ماست اس در gil‏ تیم ار مطالعاف as pes shal‏ <اشتن یا geen tals Sigthls‏ (ساه نک Biel‏ 
وضعیت خاص) در گروه مورد (Case)‏ 9 گروه شاهد (Control)‏ قرار می‌گیرند و سپس این دو گروه از نظر سابقه مواجهه مقایسه می‌شوند. 

در Eh‏ مطالعه بین‌المللی مشخص گردید میزان مرگ حوادث ترافيكي در صد هزار نفر جمعیت با درآمد سرانه کشورها نسبت معکوس دارد. نوع مطالعه plas‏ است؟ 
(علوم‌پایه پزشکی اسفند 99- کشوری) 

گزینه 1 مورد شاهدي 

گزینه 72 هم‌گروهی 

گزینه 3 اکولوژیک 

کزینه 4 کارآزمایی میدانی 

05 

ج / مطالعه بوم‌شناختی نوعی مطالعه تحلیلی است که در آن واحد تحلیل ay‏ جای فرد. جمعیت یا گروه اقراد است. 

در SL,‏ مطالعه مورد - شاهدي مربوط به ارتباط تغذیه با سکته مغزي. براي حذف مخدوش کنندگي متغیر «مصرف سیگار» هر دو گروه مورد و شاهد از Gay‏ افراد dat‏ 
eels‏ روش بعار aay‏ رای sie‏ اد موس کته دام اس موم اه رش امش ۱ سور 
گزینه 1 همسان‌سازی 
گزینه 2 تصادفی سازی 
گزینه 3 محدودسازی 


گزینه 4 تحلیل طبقه‌ای 


تا 177 


هدف اصلي از انجام مطالعه كارآزمايي باليني فاز يك داروها 9 فرآورده‌های بيولوژيك. ارزيابي کدام مورد است؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند -۹٩‏ کشوری) 


گزینه 1 کارایی 
گزینه 2 آثربخشی 
گزینه 3 ایمنی 
گزینه 4 کارآمدی 
نمایش پاسخ 
ج / هدف اصلي از انجام مطالعه کارآزمايي باليني فاز يك داروها و فرآورده‌های بيولوژيك. ارزيابي ایمنی است. 
محققي پژوهش خود را دقیقاً بر اساس یک پژوهش قبلي طراحي و اجرا نموده. با این تفاوت که حجم نمونه را ده برابر نسبت a)‏ مطالعه قبلي افزایش داده است. کدام 
lbs‏ در مطالعه جدید کاهش پیدا مي‌کند؟ (علوم‌پایه پزشکی دی -۹٩‏ میان‌دوره) 
گزینه 1 تورش انتخاب 
گزینه 2 تورش اطلاعات 
گزینه 3 خطاي مخدوش‌کنندگي 
کرینه 4 خطاي تصادفي 
نمایش پاسخ 
د خطای تصادفی کاهش tubo‏ اين پدیده حاصل SG‏ پدیده شانس بر روی اندازه‌گیری پدیده‌های مختلف ماست. 
در مطالعه‌اي نشان داده شد که میزان بروز سالانه بيماري مولتیپل اسکروزیس در کشورها با دور شدن از خط استوا بیشتر مي‌شود. نوع مطالعه کدام است؟ 
گزینه 1 مقطعي 
گزینه 2 اکولوژیک 
گزینه 3 كارآزمايي اجتماعي 
گزینه 4 هم‌گروهي آینده‌نگر 
نمایش پاسخ 
ب / مطالعه بوم‌شناختی نوعی مطالعه تحلیلی است که در آن واحد تحلیل به جای فرد. جمعیت يا گروه افراد است. 


سوال 180 


در یک مطالعه هم‌گروهی نشان orld‏ شد که خطر نسبی سکته مغزی در طی ده سال در افرادی aS‏ فشارخون سیستولیک متوسط آن‌ها ay‏ ترتیب در محدوده (۱۸۰-۱۶۰)؛ 
(۲۰۰-۱۸۰) و بیش از Poo‏ میلیمتر جیوه بوده است نسبت به افرادی که فشارخون سیستولیک متوسط آن‌ها کمتر از ۱۶۰ میلیمتر جیوه بوده است؛ ay‏ ترتیب ۲۰۱۲۰۲ و 
٩‏ بوده است. این idly‏ موید کدام‌یک از معیارهای رابطه علیتی است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 

گزینه 1 تکرارپذیری یافته‌ها 

گزینه 2 رابطه مقدار- پاسخ 

گزینه 3 توجیه پذیری بیولوژیک 


کزینه 4 قطع مواجهه 


نمايش پاسخ 


ب این یافته 190 


وال 101 


کار تا ها فا ار ی ی ی را فا ار را ری وا hee‏ ان 
۱۳۹٩٩۹٩۹۰۰‏ ۱ 


گزینه 1 تجزیه و تحلیل خطاهای کاری 
گزینه 2 تجزیه و تحلیل علت - dol‏ 
گزینه 3 تجزیه و تحلیل غفلت‌ها و فراموش‌کاری‌های مدیریتی 


گزینه 4 ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها و موانع 


7 / تجزیه و تحلیل غفلت‌ها و فراموش‌کاری‌های مدیریتی» Ugly‏ شناسایی خطر در مورد همه حوادث قابل bol‏ است. 


نسبت‌ها در مطالعات 
تعداد سوال :۴۱ 
درجه سختی: آسان 
نکات:نحوه محاسبه نسبت شانس و خزر نسبی مهم میباشد. 


Cool‏ و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


خودآزمایی 
در یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی ole‏ خطر برای بیماری مادرزادی ۰ در ۱۵ نفر ]1005 مادر مورد و »۱ نفر از Poo‏ مادر شاهد. مصرف داروی A‏ تشخیص داده شده است. 
نسبت شانس (Odds Ratio)‏ چقدر است؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب آزاد) 
گزینه 1 ۰/۲ 
گزینه 2 ۰/۱۷۶ 
گزینه 3 ۸/۵ 


د‌ 


سابقه‌ی مصرف سیگار در بیماران a) Wino‏ سرطان مثانه و افراد سالم در جدول زیر آمده است نسبت شانس (odds ratio)‏ مصرف سیگار در بیماران a‏ افراد سالم a>‏ 


تالم بیمار 
مصرق سیگار دارد 
۷۲.۰ مصرق سیگار ندارد 
گزینه 1 ۲ 
گزینه 2 ۱/۲۵ 
گزینه 3 ۰/۵ 
گزینه 4 ۰/۴ 


در یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی مشاهدات زیر به دست آمده است. نسبت شانس (Odds Ratio)‏ مواجهه مورد مطالعه چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تهران) 


sake cate ۵ | ۱ 

ite ۱ | ۵‏ 
گزینه 1 ۴ 
گزینه 2 ۲ 
گزینه 3 ۰/۵ 
گزینه 4 ۰/۲۵ 

ae 

call 

77 


3 
۵ 
۳: 
= 


لعه‌ی مورد- شاهد در جدول ذیل آمده است. نسبت شانس چقدر است؟ (پزشکی اسفند 9- قطب آزاد) 


| تالم | بیمار 

4aclye ۱۰۰ ۵۰ | ۱۵۰ 
فاقد مواجهه‎ ۲۰۰ ۱۵۰ ۱ ۳۵۰ 
۳۰۰ yes | ۵۰ 

of FF 1 گزینه‎ 

گزینه 2 ۰/۲۵ 

گزینه 3 ۱/۵ 

گزینه 4 ۰/۳۳ 


نمایش پاسخ 


کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ (پزشکی شهریور 90- قطب تهران) 


گزینه 1 شانس (odds)‏ همواره بین صفر تا مثبت بی‌نهایت است. 
گزینه 2 خطر (risk)‏ همواره بین صفر تا مثبت بی‌نهایت است. 
گزینه 3 خطر نسبی (relative risk)‏ همواره بین صفر تا یک است. 


کزینه 4 نسبت شانس (odds ratio)‏ همواره از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت است. 
نمایش پاسخ 

الف 
در بررسی فشار خون دو گروه با هم مقایسه شدند گروه اول شامل ۱۵۰۰ نفر افرادی بودند که بیماری را گزارش کرده بودند و گروه دوم شامل ۳۰۰ نفر افراد سالم و 
بدون بیماری بودند که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند. هر دو گروه نیز ۱۵۰ نفر سابقه‌ی فامیلی فشار خون را در بستگان درجه یک خود گزارش کردند نسبت 
شانس (OR)‏ فشار خون به علت SU‏ سابقه‌ی hold‏ چقدر است؟ (پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب تبریز) 

گزینه 1 ۱/۲ برابر 

گزینه 2 ۱ برابر 

گزینه 3 4۵۰0 برابر 


ply ۱/۵ 4 گزینه‎ 


الف. هیچکدام از گزینه‌ها صحیح نیست 


نتایج حاصل از Sy‏ مطالعه‌ی مورد- شاهدی در جدول زیر آمده است. نسبت شانس (Odds Ratio)‏ کدامیک از گزینه‌های زیر است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال) 


بیماران شاهد 


مواجهه دارد ۵ ۳۰ 


در بررسی دیابت» دو گروه با هم مقایسه شدند. گروه اول شامل ۱۵۰۰ نفر افرادی بودند که بیماری را گزارش کرده بودند و گروه دوم شامل ۳۰۰۰ نفر افراد سالم و بدون 
بیماری بودند که a)‏ صورت تصادفی انتخاب شده بودند. هر دو گروه نیز ۱۵۰ نفر سابقه‌ی فامیلی دیابت را در بستگان درجه یک خود گزارش کردند. نسبت شانس دیابت 
به کت سای سای یراس رس اسفد ٩۴‏ فص Gaps‏ 


گزینه 1 ۲/۱ برابر 
گزینه 3 ۵۰ ply‏ 
گزینه 4 ۱/۵ برابر 
نمایش پاسخ 
الف 
os ces‏ ای را ی ای ی 
گزینه ۴ 
گزینه 2 ۷ 
گزینه 3 AO‏ 


گزینه 4 ۲۷/۸۵ 


Y 

در یک مطالعه‌ی تحقیقاتی مورد- شاهدی, تعداد ۱۰۰ بیمار و ۱۵۰ شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. از ۱۰۰ بیمار مورد مطالعه» ۷۰ نفر مواجهه با یک عامل خطر خاص را 
ی را اس ار ی ی ار اس revere tin‏ ی ی ار 
زنجان) 

گزینه 1 ۱۵ 

گزینه 2 ۱۳۲/۵ 

PO 3 گزینه‎ 


Fo 4 گزینه‎ 


الف 
در یک مطالعه که ay‏ بررسی ارتباط بین فعالیت فیزیکی و سکته‌ی قلبی پرداخته است» نسبت شانس از (Odds Ratio)‏ را براساس اطلاعات جدول زير محاسبه نمایید؟ 
(پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال) 


ple‏ | بیمار 
دارای فعالیت فیزیکی * ۷۰۰ ۶۳ 


بدون فعالیت فیزیکی | ۷۰ | ٩‏ 


گزینه 1 WA‏ 
گزینه 2 ۱/۴۴ 
گزینه 3 ۰/۷۰ 


کزینه 4 ۰۱0۷ 


ج. هیچکدام از گزینه‌ها صحیح نیست. 

محققی ۱۰ بیمار مبتلا به سکته‌ی قلبی را با ۱ فرد سالم مقایسه نموده است. در گروه مبتلایان ay‏ سکته‌ی قلبی» ۶ نفر سابقه‌ی مصرف سیگار و در گروه افراد سالم» ۳ 
نفر سابقه‌ی مصرف سیگار دارند. نسبت شانس در اين پژوهش مورد- شاهدی چقدر است؟ (پزشکی شهریور 90- قطب شیراز) 

گزینه 1 ۰/۵ 

گزینه 2 ۲ 


P/O 4 گزینه‎ 


=) 


نمایش پاسخ 


در یک مطالعه‌ی مورد- شاهد جهت بررسی ارتباط yw‏ مصرف منظم و طولانی‌مدت قرص ضد بارداری و سرطان پستان. از ۱۲۰ بیمار ay Wire‏ سرطان پستان PO‏ نفر و از 
۰ نفر فرد غیر مبتلا به سرطان پستان ۱۱ نفر سابقه‌ی مصرف قرص ضد بارداری را ذکر می‌نمودند. نسبت شناس در مطالعه‌ی pole‏ تقریباً برابر است با: (پزشکی 
اسفند -٩۴‏ قطب اهواز) 


گزینه 1 ۲ 
گزینه 2 P/F‏ 
گزینه 3 ۴ 
گزینه 4 ۵/۷ 
نمایش پاسخ 
۹ 


در یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی مشاهده گردید که از ۱۴۰ بیمار مبتلا به سرطان Fo ayy‏ نفر سابقه‌ی سیگار داشتند. اما در ۲۸۰ فرد غیر مبتلا ay‏ سرطان ay,‏ فقط ۲۰ نفر 
سابقه‌ی مصرف سیگار دارند. در این مطالعه نسبت شانس چقدر است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب اهواز) 


گزینه 1 ۵۸۵/۲ 
گزینه 2 F/V‏ 
گزینه 3 ۳/۳ 
گزینه 4 ۱/۲ 
نمایش پاسخ 
call‏ 


در یی مطالعهی مورد ccllec sols‏ بررسی ارتاط موا هه بای ام و ابا بت بیساری slacsls yal‏ بر onus ole‏ ات معا عدی سب سانس Gdds)‏ 
(ratio‏ کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان) 


بیمار سالم 
مواجهه Vos‏ ۵ 
عدم مواجهه ۱۰۰ ۱۵۰ 


گزینه 1 ۲ 
گزینه 2 ۳ 
گزینه 3 ٩‏ 
گزینه 4 ۱۲ 
نمایش پاسخ 
a‏ 


در یک مطالعه‌ی مورد - شاهدی» Yo‏ از موردها 9 16۱۰ از شاهدها سابقه‌ی مصرف سیگار lL‏ 555 می‌کردند. نسبت شانس در wy!‏ مطالعه چقدر است؟ (پزشکی شهرپور 
۳- قطب تهران) 


گزینه 1 WEF‏ 
گزینه 2 ۲۰۲۵ 
گزینه 3 0.0 
گزینه 4 ۲ 
نمایش پاسخ 
boa‏ 


برای نشان دادن yl‏ که با کاهش مصرف سیگار جامعه از نظر کدامیک از بیماری‌های مرتبط با سیگار بیش‌ترین سود را می‌برد. کدامیک از شاخص‌های زیر مناسب‌تر 
است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب تهران) 


گزینه 1 Incidence‏ 
کزینه 2 Odds ratio‏ 
گزینه 3 Risk ratio‏ 
گزینه 4 Attributable risk‏ 
نمایش پاسخ 
۵ 
در چند پژوهش نشان داده شده است که تقریباً ۵ درصد از موارد سرطان ریه به دلیل مصرف دخانیات اتفاق می‌افتد. این مطلب متالی از plas‏ گزینه‌ی زیر است؟ 


(پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب شمال) 


گزینه 1 خطر نسبی 
گزینه 2 میزان Jax‏ 
abe 4 aie‏ اتفتات 
گزینه 4 نسبت مرگ‌شناسی 
تس نم 

۹ 

در یک مطالعه‌ی همگروهی میزان بروز بیماری در گروه مواجهه یافته ۴۰ درصد و در گروه مواجهه نیافته ۱۰ درصد بوده است. خطر منتسب برای گروه مواجهه یافته 
کدام گزینه است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب کرمان) 
گزینه 1 No‏ درصد 
گزینه 2 PO‏ درصد 
گزینه 3 VO‏ درصد 


گزینه 4 Yo‏ درصد 


E 

در یک مطالعه برای بررسی ارتباط سیگار کشیدن و سرطان ریه. میزان بروز بیماری در گروه سیگاری ۵۰ در هزار و میزان بروز بیماری در 0955 غیر سیگاری ۵ در هزار 
محاسبه شد. خطر قابل انتساب در گروه سیگاری plas‏ گزینه است؟ (پزشکی شهر پور ۵- قطب کرمان) 

گزینه 1 Jo‏ در هزار 

گزینه 2 jo‏ در صد 


گزینه 4 Go‏ در صد 


Ee 
فردی سیگاری به شما مراجعه نموده و می‌خواهد بداند در صورت ترک سیگار چقدر احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی در وی کاهش می‌یابد. برای پاسخگویی به‎ 
وی اطلاع از کدامیک از شاخص‌های زیر به شما کمک می‌کند؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان)‎ 
گزینه 1 خطر نسبی‎ 
گزینه 2 اختلاف خطر‎ 
گزینه 3 خطر منتسب‎ 
گزینه 4 خطر منتسب جمعیت‎ 
7 
۹ 
ی رای را رو سا اه‎ 
اندازه می‌توان از بروز بیماری جلوگیری نمود؟» (پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان)‎ az «اگر اقدام موّثری برای جلوگیری از برخورد یا مواجهه با عامل بیماری صورت گیرد تا‎ 
گزینه 1 خطر مطلق‎ 
گزینه 7 خطر نسبی‎ 
گزینه 3 نسبت شانس‎ 
گزینه 4 خطر قابل انخساب‎ 


نمایش پاسخ 


> 
جدول زیر از روی نتایج حاصل از یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی ay‏ دست آمده است. نسبت برتری در این مطالعه چقدر است؟ (oddsRatio)‏ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب 
اهواز) 


سالم مبتلا به سرطان مثائه 
Yo yo‏ غیرسیگاری 
vo a-‏ سیگاری 


نمایش پاسخ 


تفاضل میزان jon‏ بیماری در گروه مواجهه dL‏ از میزان بروز roby‏ در گروه مواجهه نیافته» ay‏ شرط این که علل دیگری بجز علت تحت بررسی اثرات مشابهی در دو 
گروه داشته باشد. تعریف کدامیک از گزینه‌های زیر است؟ (پزشکی شهریور -VF‏ مشترک کشوری / دندان‌پزشکی خرداد -٩۸‏ میان‌دوره‌ی کشوری) 


گزینه 1 نسبت شانس 
گزینه 2 خطر منتسب 
گزینه 3 خطر نسبی 
گزینه 4 بروز تجمعی 
مش پم 
= 
در یک مطالعه. بروز بیماری در افراد سیگاری ۱۰ درصد و در افراد غیر سیگاری ۵ درصد برآورد شده است. میزان بروز بیماری منتسب به مصرف سیگار براساس این 
مطالعه چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۶- هشت قطب مشترک) 


گزینه 3 ۵ درصد 


گزینه 4 jo‏ درصد 


Ee 
| 27 سوال‎ | 
as ۰ a 3 a ۱ 
به سرطان مری با ۱۶ نفر گروه شاهد از نظر سطح سلنیوم خون مورد مقایسه قرار گرفتند. از گروه مورد ۴نفر و از‎ Mino در یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی ۰ نفر بیمار‎ 
— سپس ۹۰۰۰۰( سس‎ 
قطب تبریز)‎ -9F را برآورد نمایید؟ (پزشکی اسفند‎ (Oddsratio) گروه شاهد ۴ نفر دارای سطح سلنیوم کم‌تر از حد طبیعی شناسایی شدند. مقدار اثر نسبت شانس‎ 


گزینه 1 08-21 و سلنیوم خون کم‌تر از حد طبیعی عامل پیشگیری از سرطان مری می‌تواند باشد. 

گزینه 2 OR=0.05‏ و سلنیوم خون کم‌تر از حد طبیعی برآورد خطر ابتلا به سرطان مری می‌تواند باشد. 

گزینه 3 08221 و سلنیوم خون کم‌تر از حد طبیعی برآورد خطر ابتلا به سرطان مری می‌تواند باشد. 

گزینه 4 OR=0.05‏ و سلنیوم خون کم‌تر از حد طبیعی ole‏ پیشگیری از سرطان مری می‌تواند LL‏ 
تم پم 

ra 


کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص کاربرد «خطر منتسب» Golo‏ است؟ (پزشکی اسفند -9F‏ مشترک کشوری) 


گزینه 1 احتمال رخ داد یک واقعه را نشان می‌دهد 
گزینه 2 در تعیین علت بیماری‌ها با ارزش است. 
گزینه 3 برای تعیین قدرت ارتباط مواجهه با بیماری استفاده می‌شود. 


گزینه 4 برای دست‌اندرکاران سیاست‌گذاری سلامت عمومی مهم است 


> 
در یک مطالعه‌ی مورد- شاهد جهت بررسی ارتباط بین مصرف منظم و طولانی‌مدت سیگار و سرطان پستان» از ۲۴۰ بیمار مبتلا به سرطان پستان ۷۰ نفر و از ۲۴۰ فرد 
jas‏ مبتلا به سرطان پستان ۲۲ نفر سابقه‌ی مصرف سیگار را ذکر نمودند. نسبت شانس در مطالعه‌ی حاضر تقریباً برابر است با: (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز) 


گزینه 2 P/F‏ 
گزینه 3 ۴ 
گزینه 4 O/V‏ 
نمایش پاسخ 
۹ 


سوال 30 


برای بررسی رابطه‌ی پایین بودن سلنیوم خون 9 سرطان مری مطالعه‌ی زیر انجام شده است. مقدار نسبت شانس Odds Ratio‏ را محاسبه کنید؟ (پزشکی شهر پور ً۷"- 


گزینه 3 ۲۱ Gul‏ بودن سلنیوم کم‌تر از حد طبیعی شانس سرطان مری را افزایش می‌دهد 
گزینه 4 ۱ سلنیوم رابطه‌ای با سرطان مری ندارد 


نمایش پاسخ 
۹ 


نتایج یک پژوهش برای بررسی رابطه‌ی Ow‏ بیماری 9 یک مواجهه در جدول زیر درج شده است. Ly odds Ratio‏ محاسبه کنید. (پزشکی اسفند -4٩۷‏ قطب همدان) 


dle تالم‎ a 


۳15 


گزینه 1 ۰/۳ 
گزینه 2 V/V‏ 
گزینه 3 ۳ 
گزینه 4 ۴/۱ 
نمایش پاسخ 
ج. نسبت شانس ply‏ است b‏ حاصلضرب ٩۰‏ در loo‏ تقسیم بر حاصلضرب ۶۰ در Be‏ که جواب ۲ می‌شود. 
مطالعات نشان می‌دهد که ۲۱ درصد از بروز بیماری‌های قلبی در یک جمعبت به دلیل مصرف سیگار است. این عدد کدامیک از گزینه‌های زیر رانشان می‌دهد؟ (پزشکی 
اسفند -AV‏ قطب اصفهان, تهران و کرمان) 


گزینه 1 خطر منتسب Attributable Fraction‏ 
گزینه 2 کسر منتسب a)‏ جمعیت Population Attributable Fraction‏ 
گزینه 3 خطر نسبی Relative Risk‏ 
گزینه 4 نسبت شانس Odds Ratio‏ 
نمایش پاسخ 
د. نسبت شانس یعنی شانس افراد سیگاری نسبت به افراد غیر سیگاری برای ابتلا به بیماری‌های قلبی چقدر است. ey ۲ % , pe‏ 
aha‏ 
در یک مطالعه‌ی همگروهی جهت بررسی ارتباط بین مصرف استروژن حول و حوش یائسگی و خطر بیماری قلبی عروقی. ۸۰۰ زن دارای سابقه‌ی مصرف استروژن و ٩۰۰‏ 
زن بدون سابقه‌ی مصرف استروژن طی ۵ سال برای ایجاد بیماری قلبی عروقی پیگیری شده‌اند ۱۲۵ نفر از مصرف کنندگان در مقایسه با ۵۶ نفر از کسانی که استروژن 
مصرف نمی‌کردند به سکته‌ی قلبی مبتلا شدند خطر نسبی بروز سکته‌ی قلبی عبارت است از: (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اهواز) 
گزینه 1 ۱/۹۸ 
گزینه 2 ۲/۲۳ 
گزینه 3 ۱/۰۷ 
کزینه 4 ۲/۵۱ 
نمایش پاسخ 
> / جواب می‌شود ۸۰۰* ۱۲۵/۵۶* ٩۰۰‏ که برابر با ۲/۵۱ می‌شود. 
در یک مطالعه‌ی مورد شاهد جهت بررسی ارتباط yw‏ مصرف داروهای ضد التهابی ue‏ استروئیدی و پپتیک اولسر مشاهده گردید که از ۱۲۰ بیمار مبتلا به پپتیک اولسر 


۸ نفر سابقه‌ی مصرف داروهای ضد التهابی pat‏ استروفیدی را ذکر می‌نمودند و از ۱۴۰ فرد غیر Mino‏ ۱۶ نفر سابقه‌ی مواجهه‌ی مذکور را داشتند. در این مطالعه نسبت 


شانس OR‏ مواجهه با داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی در بیماران نسبت به افراد غیر بیمار تقریبا چقدر است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب اهواز) 


گرینه 1 ۲/۳۵ stn V‏ ۳۹ سا چم 
گزینه 2 ۲/۸ Vx ay‏ همه ۲۳ — ie ” i.‏ می 


۷ ar ¢ م۳‎ P/Y 3 گزینه‎ 
fe. aT as ۲/۵ 4 گزینه‎ 
۱۳ 


all‏ / جواب می‌شود PA *۱۲۴/۱۶ *٩۲‏ که برابر با ۲/۳۵ می‌شود. 


تعیین اندازه‌ی خطر اسئُتفاده کرد؟ (پزشکی ریفرم 


و کلاسیک شهریور -9A‏ قطب تهران) 

Relative risk 1 کزینه‎ 

Risk difference 2 گزینه‎ 

Odds ratio 3 گزینه‎ 

Incidence rate 4 گزینه‎ 

نمایش پاسخ 

جح /نسبت شانس ر در مطالعات مورد شاهدی و همگروهی محاسبه می‌کنیم 9 برای تعیین اندازه‌ی خطر کاربرد دارد. 
plas‏ شاخص نشانگر امکان پیشگیری در صورت حذف مواجهه است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب زنجان) 
گزینه 1 خطر نسبی 
کزینه 2 خطر مطلق 
گزینه 3 خطر eee‏ 


گزینه 4 نسبت شانس 


age 
ج / خطر منتسب به معنای تفاضل میزان بروز بیماری در 0955 مواجهه یافته از میزان بروز پیامد در 0955 مواجهه نیافته است و نشانگر امکان پیشگیری در صورت حذف‎ 


مواجهه است. 
نتیجه‌ی یک مطالعه‌ی مورد شاهدی Gly‏ بررسی رابطه‌ی ow‏ سابقه‌ی مصرف الکل و سرطان کبد در جدول زیر خلاصه شده است. نسبت شانس (Odds Ratio)‏ این 
رابطه چقدر است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب کرمان) 


سالم ۷ | 


an ۱۳۰ 


۳۰ 


۸ | سابقه‌ی pre‏ مصرف الکل 


گزینه 1 ۶۶۰۲ 
گزینه 2 ۴ 
گزینه 3 QO.)‏ 


گزینه 4 ۶ 


د ۱۲۰/۸۰۸۰ ۳۳۰ که برابر با ۶ می‌شود. 

در خصوص نسبت شانس و خطر نسبی گزینه‌ی درست را مشخص نمایید. (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد) 
et as‏ کی 6 مات سورد هی و هگ وهی مخ ی VES‏ 6 لیات هت ie aa‏ ادیآ 
هت قفش نخان apes‏ هدس خی seed cas beta Saale Ditty wed‏ 

Sulla O oll UB ها هی‎ hed, edhe te ak Obs salle تسیک‎ ound 

Gita فانل آتدازدگیری‎ peg Saw go مظالعات فورد شاهدی‎ 9am iad و خظر‎ ial در مطالعات مورن‎ gill تسیت‎ Haass 


نمایش پا 


الف / نسبت شانس را در مطالعات مورد شاهدی و همگروهی محاسبه می‌کنیم و بر تعیین اندازه‌ی خطر AUIS‏ 
cc READE A OEE‏ <حس_ سس سس( 


اتکازه کیری اس 
چنانچه در یک مطالعه. خطر نسبی برابر یک ay‏ دست آید. plas‏ جمله در خصوص نتیجه‌گیری مطالعه صحیح است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد) 


Bonen 


گزینه 1 احتمال رخداد بیماری در 0955 مواجهه یافته برابر گروه مواجهه نیافته است 


کرینه 2 نشان دهنده‌ی افزایش بیش‌تر شانس مواجهه با عامل خطر در گروه مواجهه یافتگان است 


یه تشن shtins Sl comes‏ سوه با آن (ule‏ خوافی ود 
گزینه 4 نشان دهنده‌ی افزایش بیش‌تر احتمال بروز بیماری در مواجهه یافتگان است 
مش gasp‏ 
الف / خطر نسبی فقط در مطالعات همگروهی قابل اندازه‌گیری است و اگر برابر با یک شود یعنی احتمال رخداد بیماری در گروه مواجهه یافته با گروه مواجهه نیافته برابر 


است. 


محققی درصدد است رابطه‌ی ow‏ مواجهه‌ی شغلی با آرسنیک و بروز سرطان را در کارگران یک کارخانه بررسی کند. به این منظور طی یک مطالعه‌ی همگروهی ۲۰ Alu‏ 
خطر نسبی joy‏ سرطان را در این جمعیت محاسبه می‌کند. ote plas‏ نمایانگر افزایش خطر سرطان در مواجهه با آرسنیک است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب 
اصفهان) 

گزینه 1 ۰/۷۵ 

گزینه 2 ۱ 

گزینه 3 ۳.۴ 


گزینه 4 داده‌های موجود کافی نیست 


نمایش پاسخ 
ج / خطر نسبی در این‌جا LL‏ بیش‌تر از یک باشد چون مواجهه‌ی شغلی با آرسنیک باعث افزایش بروز سرطان می‌شود. 


وال 21 


در یک مطالعه مقطعی تحلیلی از ٩۰۰۰‏ فرد مورد بررسی ۴۰۰۰ نفر مرد و ۵۰۰۰ نفر زن بودند. Fee‏ نفر از مردان و ۱۰۰۰ نفر از زنان مبتلا به افسردگی تشخیص داده 
شدند. نسبت شانس رابطه جنس زن با ابتلا به افسردگی elas‏ است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 

گزینه 1 ۱.۶۷ 

LA 2 گزینه‎ 

گزینه 3 ۲۰.۰ 


گزینه 4 ۲۰۲۵ 


دتسیت فان ره ری با انا مگ ۳۵ ۲ اس 


مدل‌های اکولوژیک در ارتباط با علیت بیماری‌ها 
تعداد سوال :۵۳ 
درجه سختی: آسان 
نکات:۱- خطر نسبی : نسبت میزان بروز در گروه مواجه یافته ay‏ نسبت بروز بیماری در گروه مواجه نیافته 
۳-در بیماری های مرتبط با ژن از مدل چرخ استفاده میشود 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


خودازمایی 
در مطالعات اپیدمیولوژی» برای به دست آوردن علت ابتلا ay‏ یک بیماری ay‏ کدامیک از عوامل زیر پرداخته نمی‌شود؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب تهران) 
گزینه 1 شرایط میزبان 
گزینه 2 عوامل محیطی 
گزینه 3 سیر طبیعی بیماری 


E 


در جدول زیر کدامیک از معیارهای قضاوت در خصوص وجود ارتباط Ow‏ مصرف سیگار 9 مرگ مشاهده می‌شود؟ (پزشکی اسفند -4٩۴‏ قطب شمال) 


مقدار مصرف سیگاردر روز غیر سیکاری | کمتر از نیم پاکت نیم تا یک پاکت یک تا دو پاکت | دو پاکت و بیشتر 
میزان مرگ در هر ۱۰۰هزار تفر ۳۴ | aay avr‏ ۱۳۳/۹ ۳۷/۳ 


گزینه 2 اختصاصی بودن ارتباط 
gall, Sand‏ دوز راخ 


گزینه 4 تکرار پذیری یافته‌ها 


گزینه 1 رابطه‌ی زمانی (Temporality)‏ 
گزینه 2 دوز (Response-Dose) awl‏ 
گزینه 3 ارزش اخباری (predictive value)‏ 


(strength of association) کزینه 4 قدرت ارتباط‎ 


€ 


گزینه 1 قدرت ارتباطی 
گزینه 2 رابطه‌ی زمانی 
گزینه 3 همخوانی زیستی 


گزینه 4 ویژگی ارتباط 


[ 


کزینه 1 Shug‏ ارتباط 
گزینه 2 رابطه‌ی زمانی 
گزینه 3 قدرت ارتباط 


گزینه 4 تکرار پذیری یافته‌ها 


الف 


سوال 6 


سوال, 7 


گزینه | رابطه‌ی دوز- پاسخ 
گزنه 2 ویژگی ارتباط 
گزینه 3 رابطه‌ی درمانی 


گزینه 4 اثر توقف مواجهه 


oa 


سل 3 


گزینه 1 بیماری‌های اسهالی 

گزینه 2 سوانح و حوادث 

گزینه 3 فنیل کتونوریا 

گزینه 4 بیماری‌های قلبی و عروقی 


3 
همه‌ی موارد زیر مثال‌هایی از اجزاء مدل مثلث اپیدمیولوژی می‌باشند. بجز: (پزشکی شهریور ۹۴- مشترک کشوری) 
گزینه 1 شخص 
گزینه 2 زمان 
گزینه 3 باکتری 


گزینه 4 آب آلوده 


)= 
عبارت معلول‌ها (effects)‏ هميشه نتیجه‌ی Sy‏ علت مشخص نیستند بلکه مجموعه‌ای از علل (causes)‏ یا عوامل که به هم اتصال دارند باعث ایجاد معلول می‌شوند 
Sly‏ کدام مدل زیر در ارتباط با علت بیماری‌ها است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب مشهد) 

گزینه 1 مدل استخوان ماهی 

گزینه 2 مدل شبکه‌ی علیت 


گزینه 3 مدل چرخ 


کزینه 4 مدل مثلث اپیدمیولوژی 


= 


در مثلث آپیدمیولوژیک کدام عامل وجود ندارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ٩۴‏ مشترک کشوری) 
گزینه 1 محیط 

گزینه 2 میکروارگانیزم 

کزینه 3 زمان 


گزینه 4 میزبان 


۹ 
در خصوص علیت بیماری‌ها. در مدل چرخ. مرکزیت با ole plas‏ زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شیراز) 
گزینه 1 اجتماعی 
گزینه 2 میزبان 
گزینه 4 بیولوژیک 


نمایش پاسخ 


ب 
در خصوص تعبین رابطه‌ی علیت مصرف سیگار با سرطان ay)‏ کدامیک از ضوابط علیتی زیر ضعیف‌تر است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد) 
گزینه 1 قدرت رابطه 
گزینه 2 ثبات رابطه 
sei pvelcts | aa‏ 7 
گزینه 4 ارتباط زمانی 
aloe‏ 
۹ 


شکل مقابل بیانگر کدام رابطه‌ی علت- معلولی است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب همدان) 


سینت 


Factor A is necessary, but not sufficient 1 گزینه‎ 
Factor A is neither sufficient nor necessary 2 گزینه‎ 
Factor A is both necessary and sufficient 3 گزینه‎ 


Factor A is sufficient , but not necessary 4 ai 55 


نمایش پاسخ 
۹ 


در Jr‏ چرخ از مدل‌های اکولوژیک در ارتباط با علیت بیماری‌ها کدام مورد زیر. در مرکزیت مدل قرار دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز) 


گزینه 1 عوامل ژنتیک میزبان 
گزینه 2 عوامل اجتماعی 

کزینه 3 عوامل فیزیکی شیمیایی 
گزینه 4 عوامل بیولوژیک 


val 


خطر نسبی عبارت است از: (پزشکی شهریور -9F‏ قطب آزاد) 


کزینه 1 نسبت میزان بروز در گروه مواجهه نیافته ay‏ نسبت بروز بیماری در گروه مواجهه یافته. 
گزینه 2 نسبت میزان بروز در گروه مواجهه یافته ay‏ نسبت بروز بیماری در گروه مواجهه نیافته. 
کزینه 3 نسبت میزان شیوع در گروه مواجهه یافته ay‏ نسبت شیوع بیماری در گروه مواجهه نیافته. 
گزینه 4 نسبت میزان شیوع در گروه مواجهه نیافته ay‏ نسبت شیوع بیماری در گروه مواجهه یافته. 
نمایش پاسخ 
ب 
در یک مطالعه‌ی کوهورت مشاهدات ذیل ay‏ دست آمده است. خطر نسبی ابتلا a‏ بیماری به دنبال مواجهه مورد مطالعه چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۶- هشت قطب 


(Sud 


ae] ۱۰۰ ۰۰‏ | مواجهه 


نمایش پاسخ 


برای مطالعه‌ی بیماری تالاسمی و مالاریا به ترتیب کدامیک از مدل‌های اپیدمیولوژی زیر مناسب‌تر است؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب مشهد) 


Ce a 
گزینه 2 چرخ- مثلث‎ 
شبکه‌ی علیت- چرخ‎ 3 ans 


گزینه 4 چرخ- 1 Su‏ ی a‏ 3 


ro) 
ay در یک مطالعه مشاهده گردید که از مجموع ۱۰۰۰ نفر بیمار که خون دریافت 09,55 بودند ۱۰۰ نفر و از ۲۰۰۰ نفر بیماری که خون دریافت کرده بودند ۵۰۰ نفر‎ 
قطب اهواز)‎ -9F مبتلا شده‌اند. خطر نسبی در این مطالعه چقدر است؟ (پزشکی شهریور‎ C هپاتیت‎ 


گزینه 1 SO‏ 
گزینه 2 ۲/۵ 
گزینه 3 ۴/. 
گزینه 4 ۴ 
نمایش پاسخ 
ب 
در یک مطالعه‌ی بیست ساله مشاهده شده که از جمع ۷۲۰۰ خانمی که قرص پیشگیری از بارداری دریافت می‌کردند ۷۲ نفر. و از ۱۰ هزار خانمی که قرص پیشگیری از 
بارداری مصرف نمی‌کردند.۱۰ نفر ay Wine‏ سرطان پستان شدند. خطر نسبی در این مطالعه چقدر خواهد بود؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب مشهد) 


YYX Vers 


الف) 


۷۳۰۰۰ 


۱۷۳۰۰ 


exes 


YYXAA e+ 


ine 


۱۱۰۸ 
Vaan 


نمايش پاسخ 
val‏ 


وقتی می‌گوییم خطر نسبی (RR)‏ ورزش برای سکته‌ی قلبی 0/4 است معنی آن چیست؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب تهران) 
گزینه 1 خطر سکته‌ی قلبی در افرادی که ورزش می‌کنند ٩۰‏ درصد افرادی است که ورزش نمی کنند. 
گزینه 2 phd‏ سکته‌ی قلبی در افرادی که ورزش می‌کنند ٩۰‏ درصد کم‌تر از افرادی است که ورزش نمی‌کنند 
گزینه 3 خطر سکته‌ی قلبی در افرادی که ورزش می‌کنند ay‏ احتمال ۰ درصد کم‌تر از افرادی Cul‏ که ورزش نمی DUS‏ 


گزینه 4 با دانستن خطر نسبی نمی‌توان چنین احتمالی را ons‏ کرد 


val 


2 


اگر مقدار خطر نسبی (Relative Risk)‏ کم‌تر از یک شود. نشان GOMOD‏ چیست؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 احتمال بروز بیماری در گروه مواجهه cdl‏ و مواجهه نیافته‌ها برابر است. 
گزینه 2 احتمال بروز بیماری در گروه مواجهه USL‏ بیش‌تر از گروه مواجهه نیافته است. 
گزینه 3 نشان دهنده‌ی اثر محافظتی مواجهه با wl‏ عامل در بروز بیماری است. 


3 
در مطالعه‌ای از ۵۰۰ نفر سیگاری طی بیست سال ۲۵۰ نفر Wire‏ به سرطان ay,‏ شده‌اند و از ۸۰۰ نفر غیر سیگاری Poo‏ نفر مبتلا به سرطان ay‏ شده‌اند. خطر نسبی 
plas‏ است؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب اهواز) 

گزینه 1 ۰/۵ 

گزینه 2 ۱ 

گزینه 3 ۲ 

گزینه 4 ۴ 


a 

انجام چندین بار آزمایش یا مطالعه‌ی مشابه» دقیقاً همان نتایج را به دست می‌دهد. کدام فاکتور عوامل موّثر بر علیت مطرح است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب اهواز) 
گزینه 1 استحکام 

گزینه 2 معقول بودن 

گزیته 3 ارتراط موفت 


OLS 4 گزینه‎ 


)> 
ننسبت میزان بروز (تجمعی) در 0955 مواجهه ay dl‏ نسبت بروز (تجمعی) بیماری در گروه مواجهه نیافته را چه می‌نامند؟ (دندان‌پزشکی اردیبهشت ۹۷- میان‌دوره‌ی 


کشوری و شهریور ۹۷- مشترک کشوری) 


گزینه 1 خطر نسبی 
گزینه 3 خطر es‏ 7 


Denon 


در یک جمعیت ۲۰۰ نفری که ۶۰ درصد افراد سیگاری بوده‌اند ۵۰ نفر از سیگاری‌ها و ۱۰ نفر از غیر سیگاری‌ها دچار سرطان ریه شده‌اند. سیگار کشیدن خطر ابتلا به 
سرطان ریه را چند برابر می‌کند؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب همدان) 


گزینه 1 ۲۳۲/۲۳ 
گزینه 2 ۴/۳ 
گزینه 3 ۱/۲ 


گزینه 4 ۲/۳ 


val 


Dalian 


بهترین مدل اپیدمیولوژی برای مطالعه‌ی بیماری تالاسمی‌کدام مدل اپیدمیولوژی زیر است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب مشهد) 


گزینه 2 مدل چرخ 


ترنه 2 مدل شبکه‌ی علیت 


گزینه 4 مدل استخوان ماهی 


= 


Darien 


جدول زیر در مورد رابطه‌ی فعالیت فیزیکی و ابتلا به دیابت از یک مطالعه‌ی همگروهی روی ۲۰۰۰ نفر ay‏ دست آمده است. بر این اساس نسبت شانس و نسبت خطر به 
ترتیب چقدر است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب تهران) 


دیابت ندارد دیابت دارد 
۳۶۰ ۱ ۴ فعالیت زیاد 
۱۳۰ | ۴ فعالیت کم 


گزینه 1 ۰۰/۳۳ ۰/۴ 
گزینه 2 6/۲۳۲۳ ۰/۵ 
گزینه 3 ۰/۴ ۰/۴ 
گزینه 4 ۰/۴ ۰/۵ 


val 


یا 9 


خطر نسبی کدام مشخصه در رابطه‌ی علیتی را نشان می‌دهد؟ (پزشکی شهریور 90- قطب تبریز) 


گزینه 1 دوام 
گزینه 2 تقدم زمانی 
گزینه 3 ویژگی 


> 


Soren 


در مطالعه روی یک 0955 ۱۰۰۰ نفری که شیوع بیماری X‏ در آن‌ها 56۶۰ بود در 3490 مصرف ماده‌ی غذایی A‏ در Job‏ زندگی از 99 0955 بیمار و سالم سوّال شد. در هر دو 
گروه Yoo‏ نفر سابقه‌ی مصرف we!‏ ماده را داشتند. برآورد خطر نسبی plas‏ است؟ (پزشکی شهر 392 0۵- قطب تبریز) 


گزینه 1 ۶ 
گزینه 2 ۰/۶ 
گزینه 3 ۰/۳ 


گزینه 4 ۳ 


é 


چنانچه در یک مطالعه‌ی همگروهی (کوهورت). خطر نسبی (RR)‏ محاسبه شده بیش‌تر از عدد یک باشد ۰........ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب تبریز) 


گزینه 1 همیستگی منفی است و احتمالاً عامل پیشگیری است. 
گزینه 2 همبستگی وجود ندارد. 
گزینه 3 در مورد همبستگی نمی‌توان قضاوت کرد. 


کزینه 4 همبستگی مثبت است و احتمال دارد علیتی باشد. 


=) 


Smaliga 


برای محاسبه‌ی خطر نسبی (RR)‏ در مخرج کسر کدامیک از موارد زیر قرار داده می‌شود؟ (پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب اهواز) 


گزینه 1 گروه بدون مواجهه 
گزینه 2 گروه مواجهه یافته 
گزینه 3 میزان بروز در گروه مواجهه یافته 


گزینه 4 میزان بروز در گروه بدون مواجهه 


> 


کدامیک از عبارات زیر در مورد نسبت خطر (Relative risk)‏ درست است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب آزاد) 
گزینه 1 اگر نسبت خطر کوچک‌تر از یک باشد عامل مواجهه a)‏ معنای ole‏ محافظت کننده است. 
ays‏ 2 اگر فسبت ghd‏ مساوی یک باشد عامل مواجهه as‏ معنای عامل حفاظت کننده است: 
گزینه 3 اگر نسبت phd‏ کوچک‌تر از یک باشد عامل مواجهه ay‏ معنای عامل خطر است. 
گزینه 4 اگر تسبت خطر بزرگ‌تر از یک باشند fale‏ مواجهه به مغنای عامل فحافظت کننده است: 
نمایش پاسخ 
val‏ 


استحکام یک رابطه‌ی علیتی به وسیله‌ی کدامیک از موارد زیر مشخص می‌شود؟ (پزشکی شهریور ٩۳‏ قطب مشهد) 


گزینه 2 خطر tee‏ ۱ 
گزینه 3 خطر نسبی 


در افراد دیابتی و jae‏ دیابتی در یک دوره‌ی ۵ ساله مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس جدول زیر مشخص نمایید خطر نسبی (Relative Risk)‏ چقدر 
اسر اه فط اصتران) 


در یک مطالعه‌ی همگروهی کوهورت از ۱۰۰۰ نفر کارگری که با آزبست مواجهه داشتند تعداد ۱۰ نفر به سرطان Wire ay)‏ شدند. در Quy‏ ۲۰۰۰ نفر کارگر بدون مواجهه با 
آزبست نیز تعداد Joo‏ نفر مبتلا به سرطان ریه وجود داشت. نسبت خطر (risk ratio)‏ آزبست در بروز سرطان ریه چقدر است؟ (پزشکی شهر پور ۹۵ قطب شمال) 


۷ a 
۱ 1 گزینه‎ 
To a 
\ ۲ 2 گزینه‎ 
۱ le 3 گزینه‎ 
tae Po 4 گزینه‎ 


تمایش پاسخ 


2 


در یک مطالعه‌ی همگروهی, از ده هزار نفر که در مواجهه با یک عامل شیمیایی بودند. در طول پیگیری‌های انجام شده ۲۰۰ نفر مبتلا به سرطان مثانه شدند و از ده 
سر کر که ار ار ار ای alles‏ رو ار را alll‏ ار Se)‏ ی را 
گزینه 1 ۲۶۵ 

گزینه 2 ۳۳۹۵ 

گزینه 3 ۲ 


گزینه 4 ۵ 


MO es ۳۳3‏ 
الف. هیچکدام از کزینه‌ها صحیح نیست. ter‏ وم ؟ 
جهت محاسبه‌ی خطر نسبی (Relative Risk)‏ کدامیک از میزان‌های زیر بر دیگری تقسیم می‌گردد؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب شیراز) 

گزینه 1 شیوع در گروه pre‏ مواجهه بر شیوع در گروه مواجهه یافته 

گزینه 2 بروز در گروه ere‏ مواجهه بر بروز در گروه مواجهه یافته 

گزینه 3 شیوع در گروه مواجهه یافته بر شیوع در گروه عدم مواجهه 


گزینه 4 بروز در گروه مواجهه يافته بر بروز در گروه عدم مواجهه 


>) 

هنگامی که چندین بار آزمایش یا مطالعات مشابه دقیقاً به یک نتیجه‌ی واحد منتهی شود کدامیک از شروط ارتباط علیتی محقق شده است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب 
اهواز) 

گزینه 1 شدت ارتباط 

گزینه 2 دوز- پاسخ 

گزینه 3 ثبات 


گزینه 4 استحکام 


۹ 
در خصوص عوامل موّثر بر علیت در مدل‌های اکولوژیک همه‌ی موارد زیر درست است. بجز: (پزشکی شهریور ۹۷- قطب آزاد) 
گزینه 1 استحکام Strength‏ 
گزینه 2 ثبات consistency‏ 
کزینه 3 معقول بودن plausibility‏ 


گزینه 4 ارتباط دائم permanet relationship‏ 


)> 
در مطالعه‌ای از ۵۰۰ نفر کارگری که با بنزین مواجهه‌ی مستمر دارند. تعداد ۲۰ نفر و از ۳۰۰۰ نفر کارگری که با بنزین مواجهه‌ی مستمر ندارند. تعداد ۳۰ نفر مبتلا به 
اختلالات کلیوی شدند. eae‏ مواجهه با بنزین در ابتلا به این بیماری چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شمال) 


گزینه 1 PV‏ 
گزینه 2 PA‏ 
گزینه 3 ۳/۶۷ 
نمایش پاسخ 
۹ 


در کدامیک از مدل‌های اکولوژیک مرتبط با علیت بیماری‌ها برجسته‌ی ژنتیک 1ST‏ شده است؟ (پزشکی شهریور -AV‏ قطب شیراز) 
کزینه 1 مدل مثلث اپیدمیولوژیک 
گزینه 2 مدل چرخ 
ais‏ 3 مدل استخوان ماهی 
گزینه 4 مدل شبکه‌ی عنکبوتی 


—> 


کدامیک از جملات زیر درباره‌ی خطر نسبی (RR)‏ و نسبت شانس (OR)‏ درست است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان) 


گزینه " مقدار OR‏ همواره از RR‏ کوچک‌تر است. 
گزینه 2 مقدار OR‏ همواره از RR‏ بزرگ‌تر است. 


کرینه 4 هیچ رابطه‌ای RR yw‏ و OR‏ وجود ندارد. 


۹ 
در یک جمعیت. خطر ابتلا به مولتیپل اسکلروزیس در زنان مبتلا به میگرن مورد بررسی قرار گرفت. در زنان مبتلا ay‏ میگرن خطر ابتلا به MS‏ در یک دوره‌ی پیشگیری 
۱۵ساله. MEV‏ بود. در زنان بدون میگرن خطر ۶۵۳۲ بود. اختلاف phd‏ و نسبت خطر برای رابطه‌ی میگرن با MS‏ را محاسبه نمایید. (پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب همدان) 
گزینه 1 1.47 The risk difference is 0.15% and the risk ratio is‏ 
گزینه 2 0.65 The risk difference is 0.15% and the risk ratio is‏ 
گزینه 3 0.68 The risk difference is 0.47% and the risk ratio is‏ 


The risk difference is 0.47% and the risk ratio is 1.47 4 گزینه‎ 


الف 
مصرف سیگار ۲ ply‏ سکته‌ی قلبی و ۴ برابر خطر بروز سرطان ریه را افزایش می‌دهد مربوط a)‏ کدامیک از عوامل موّثر بر Cube‏ قرار دارد؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب 
اهواز/پزشکی اسفند ٩۷‏ _قطب مشهد ) 


۱ ۲ 
رز Cas‏ صرر رز و ee ee‏ ( 


گزینه 1 استحکام رابطه (Strength)‏ 

کزینه 2 ثبات رابطه (Consistency)‏ 

گزینه 3 ارتباط زمانی (Temporality)‏ 

کزینه 4 معقول بودن رابطه (Plausibility)‏ 

نمایش پاسخ 

الف. قدرت يا استحکام رابطه یعنی هر چقدر بیش‌تر سیگار بکشی احتمال سرطان بالاتره. 

همه‌ی موارد زیر a‏ عنوان عوامل موّثر بر علیت درست است بجز: (پزشکی اسفند ۹۷- قطب آزاد) 
گزینه 1 استحکام 516760910 
گزینه 2 ثبات Cossistency‏ 
گزینه 3 ارتباط موقت Temporal Relationship‏ 


گزینه 4 عدم ثبات Non Cossistency‏ 


د. OLS‏ جزء عوامل موّثر بر علیت است پس OLS pre‏ در GE UT‏ نمی‌گیرد. 
elas‏ مدل اپیدمیولوژیک بیش‌تر بر هماهنگی و تعامل ژن‌ها و میزبان با محیط 3ST‏ دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شیراز / دندان‌پزشکی خرداد ۹۸- میان‌دوره‌ی 
کشوری) 


Om tas 
گزینه 2 استخوان ماهی‎ 
گزینه 3 مثلث‎ 
شبکه‌ی علیت‎ 4 oss 
نمایش پاسخ‎ 
تعامل محیط و میزبان و عامل بیماریزا می‌پردازد.‎ a) الف. مدل چرخ بر هماهنگی و تعامل ژن‌ها و میزبان با محیط تأکید دارد و مثلث‎ 
کدامیک از موارد‎ (Relative Risk) به بیماری‌های قلبی- عروقی با توجه به نتایج جدول زیر خطر نسبی‎ Wil و‎ Soi در یک مطالعه‌ی هم‌گروهی در زمینه‌ی ارتباط مصرف‎ 
قطب اهواز)‎ -٩۷ زیر است؟ (پزشکی اسفند‎ 


CHD ابتلابه‎ CHD ابتلا به‎ pac 
مصرق مک زیاد‎ ۸ ۷. 
مصرق نمک کم‎ ۴۰ Fe 
۰/۵ 1 گزینه‎ 


گزینه 3 ۲ 
گزینه 4 ۳ 
نمایش پاسخ 
ج. خطر نسبی برابر است با نسیت No‏ تقسیم بر Fo ay loo‏ تقسیم بر »۱۰ که جواب ۲ می‌شود. 
در یک مطالعه‌ی کوهورت برای بررسی ارتباط بین سیروز کبدی و خطر رخداد انسفالوپاتی کبدی, ۱۰۰۰ فرد بالغ پیگیری شدند. از ۵۰۰ slay‏ با سیروز, ۳۰۰ و از ۵۰۰ فرد 
بدون سیروز (کنترل). ۱۰۰ مورد انسفالوپاتی کبدی رخداد. مقدار خطر نسبی (RR)‏ چقدراست؟ (پزشکی اسفند -VV‏ قطب اصفهان» تهران و کرمان) 
گزینه 1 ۳۲ 
گزینه 2 ۵ 
گزینه 3 ۳۰۷۵ 


گزینه 4 ۲۰۵ 


الف. خطر نسبی ply‏ است با نسبت ay Poo‏ ۱۰۰ که ply‏ با ۱ است. 


در مدل‌های اکولوژیک در ارتباط با علیت بیماری‌ها کدام مدل بر «هماهنگی و تعامل ژن‌ها و میزبان با محیط» ASE‏ دارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد) 
گزینه 1 مدل استخوان ماهی 
گزینه 2 مدل اعتقاد به سلامتی 
گزینه 3 Caz Udo‏ 


نمایش پاسخ 
چرخ به بر هماهنگی و تعامل ژن‌ها و میزبان با محیط تأکید دارد و مثلث به تعامل محیط و میزبان و عامل بیماریزا می‌پردازد. 


در خصوص عوامل موّثر بر علیت» جمله‌ی زیر ay‏ کدام مورد اشاره دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب مشهد) 
«مواجهه باید مدت زمان معینی وجود داشته باشد تا معلول بروز KS‏ 

گزینه 1 ارتباط موقت Temporal Relationship‏ 

گزینه 2 استحکام Strength‏ 

گزینه 3 معقول بودن Plausibility‏ 


گزینه 4 ثبات Consistency‏ 


نمایش پاسخ 
call‏ 


کدام‌یک از موارد زیر از وجوه مشخصه‌ی مدل زیست‌پزشکی (biomedical)‏ است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب تبریز) 


گزینه 1 رویکرد ماشینی ay‏ طرح درمان 

گزینه 7 رویکرد پایین به Yb‏ 

گزینه 3 متمرکز بر نگرش جامعه در مورد بیماری است. 
گزینه 4 تمرکز بر عوامل بیولوژیک در سطح جامعه 


Ere ال‎ Sr 


eee 
کدام‌یک از گزینه‌های زیر در مورد شبکه علیت بیماری‌ها صحیح است؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)‎ Ki, 


گزینه 1 aS‏ عوامل موجود در شبکه علیت بیماری‌های چند عاملی از وزن و اهمیت یکسان برخوردارند. 


گزینه 2 عوامل موجود در شبکه علیت بیماری‌ها دارای اهمیت نسبی یا "خطر نسبی" نیستند. 
Bays‏ خذق یکی از alee‏ موخود po‏ شبکه غلیتا هر موآقفی یرای عباروه با law‏ کافی انس 
کین بر Gull‏ قرضیه es‏ طلیت, تفر بیمازی الوم برطرف کرکن خوامل مقعده موجوه در شبکه مرقظ با تک بیماری آت, 
م2 = a)‏ 
OT alt saa‏ 
236 ,7 


نمایش پاسخ VY.‏ 
ج / حذف یکی از عوامل موجود در شبکه علیت در مواقعی برای مبارزه با بیماری کافی است. ig LS‏ 


سطوح پیشگیری 


تعدادسوال : ۱۳۲ 


درجه سختی:متوسط 
نکات: [- واکسیناسیون جز سطح اول پیشگیری است 9 غربالگری برای سطح دوم ات 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


خودازمایی 
کاهش آلودگی‌های شهرها از طریق محدود لد رن دود اتومبیل‌ها. صنایع 9 وسایل گرم کننده‌ی خانگی. plas‏ سطح پیشگیری است؟ (دندان‌پزشکی شهر یور 4۹۵- مشترک 
کشوری / دندان‌پزشکی آذر -AV‏ میان‌دوره‌ی کشوری) 


گزینه | نخستین 
کزینه 2 Jol‏ 
کزینه 3 دوم 


گزینه 4 سوم 


= 


استفاده از خمیردندان حاوی فلوراید چه نوع پیشگیری است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب شمال) 
گزینه 1 مقدماتی 
گزینه 2 اولیه 
گزینه 3 agi‏ 
گزینه 4 AWE‏ 
نمایش پاسخ 
Y‏ 
افزایش مالیات بر روغن‌های جامد نسبت به روغن‌های مایع کدام سطح پیشگیری محسوب می‌شود؟ (پزشکی شهریور 9- قطب اصفهان) 
گزینه 1 نخستین 
گزینه 2 Jol‏ 
گزینه 3 دوم 


گزینه 4 سوم 


الف 
آقای ۶۵ ساله‌ای با شکایت از بیماری گوارشی به پزشک مراجعه می‌کند. پس از معاینه مشخص می‌شود که بیمار تمامی دندان‌های خود را از دست داده و دچار 
سوءتغذیه گردیده. پزشک بیمار را a‏ دندان‌پزشک جهت درمان و ساخت دندان مصنوعی ارجاع می‌دهد. کدام سطح از پیشگیری در این مورد اتفاق خواهد افتاد؟ 
(دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان) 


گزینه 1 پیشگیری نخستین 

کزینه 2 پیشگیری سطح Jol‏ 
گزینه 3 پیشگیری سطح دوم 
گزینه 4 پیشگیری سطح سوم 


> 


آزمون‌های غربالگری در alas‏ سطح پیشگیری قرار دارند؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان/پزشکی اسفند ٩۳‏ _ قطب دانشگاه آزاد/ دندان پزشکی اسفند۴٩-‏ 
قطب دانشگاه آزاد / پزشکی اسفند ٩۴‏ _ قطب دانشگاه آزاد) 
گزینه 1 سطح اول 
گزینه 2 سطح دوم 
گزینه 3 سطح سوم 
گزینه 4 سطح نخستین 


نمایش پاسخ 


گزینه 1 مقدماتی 
گزینه 2 اولیه 
گزینه 3 ثانویه 
گزینه 4 aE‏ 
نمایش پاسخ 
= 


گزینه 1 مقدماتی 


Jol 2 گزینه‎ 


گزینه 3 دوم 
گزینه 4 سوم 

نمایش پاسخ 
> 


در کدامیک از سطوح پیشگیری» مهم‌ترین اقدام مداخله‌ای» آموزش بهداشت فردی و همگانی است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -9F‏ قطب آزاد) 
گزینه 1 سطح اول 

گزینه 2 سطح دوم 

گزینه 3 سطح سوم 


گزینه 4 سطح نخستین يا ابتدایی 


=] 

آموزش اصول خود مراقبتی به فرد مبتلا به سکته‌ی مغزی چه نوع پیشگیری محسوب می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان) 
گزینه 1 بدوی 

ol 2 گزینه‎ 

گزینه 3 دوم 


گزینه 4 سوم 


۹ 
کدامیک از سطوح پیشگیری در مورد حذف یا تغییرات عوامل خطرزای بیماری‌ها صدق می‌کند؟ (دندان‌پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب تهران/پزشکی شهریور۴٩‏ _قطب 
تبریز) 
گزینه 1 پیشگیری سطح اول 
کزینه 3 پیشگیری سطح دوم 
گزینه 4 پیشگیری سطح سوم 


الف 

پیشگیری سطح نخستین يا ابتدایی primordial‏ کدامیک از موارد ذیل است؟ (دندان‌پزشکی شهریور 9- قطب آزاد) 
گزینه 1 جلوگیری از پیدایش و برقراری عوامل خطرزای بیماری است. 
گزینه 2 ay‏ پیشگیری از بروز بیماری در اشخاص سالم توجه دارد. 


گزینه 3 کاهش ناتوانی معلول بیماری 9 کوشش‌هایی که برای برگرداندن اعمال اعضاء و دستگاه‌ها ay‏ حالت مقثر ay‏ کار گرفته می‌شود. 
کررده 4 کشف ay‏ موقع و درمان بیماری‌هاء قبل از ایجاد علائم و نشانه‌های واضح بالینی 


due 


نمونه‌گیری خون از پاشنه‌ی GE‏ نوزادان در روزهای اول پس از تولد به منظور تشخیص بیماری کم‌کاری مادرزادی تیروئید. a>‏ سطح پیشگیری محسوب می‌شود؟ 
(پزشکی اسفند ٩۳‏ قطب اصفهان/پزشکی اسفند۳٩‏ _قطب شمال ( 
گزینه 1 مقدماتی 
گزینه 2 ol‏ 
کزینه 3 دوم 


گزینه 4 سوم 


۹ 
کدامیک از سطوح پیشگیری به طور خاص به مرحله‌ی قبل از بروز علائم بالینی بیماری مربوط است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب اهواز) 
گزینه 1 ابتدایی 
گزینه 2 سطح Jol‏ 
گزینه 3 سطح دوم 
گزینه 4 سطح سوم 


۹ 


در برنامه‌ی پیشگیری از بیماری سل, بیماریابی a‏ منظور جلوگیری از «انتشار» بیماری در کدام سطح قرار می‌گیرد؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اهواز) 


گزینه 1 نخستین 
گزینه 2 اولیه 
گزینه 3 agi‏ 
گزینه 4 AG‏ 


نمایش پاسخ 


ب 

آقای ایروانی نوجوانی است که در یک تصادف دچار له شدگی استخوان فک شده است. جراح کارگزاری پروتز را توصیه می‌کند. این توصیه در کدام سطح پیشگیری جای 
می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز) 

گزینه 1 سوم 

گزینه 2 دوم 

گزینه 3 اول 


گزینه 4 نخستین 


الف 

تشخیص فشار خون بالا در فرزند یک ay Wire slay‏ نارسایی مزمن کلیه و اقدام جهت جلوگیری از پیشرفت آن کدام سطح پیشگیری است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب 
تبریز) 

ol 1 گزینه‎ 

گزینه 2 دوم 

کزینه 3 سوم 


کزینه 4 نخستین (ابتدایی) 


= 


آموزش بهداشت فردی. مبارزه با آلودگی آب و تشخیص مقدماتی یک بیماری به ترتیب مثال‌هایی هستند از: (دندان‌پزشکی اردیبهشت ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری) 


گزینه 1 پیشگیری نخستین» پیشگیری سطح اول» پیشگیری سطح دوم 
گزینه 3 پیشگیری سطح اول» پیشگیری سطح اول» پیشگیری سطح دوم 
گرینه 4 پیشگیری سطح gl‏ پیشگیری سطح دوم. پیشگیری سطح دوم 


تغییر الگوی تغذیه در جامعه منطبق با کدام سطح پیشگیری است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز) 
گزینه 1 اولیه 

گزینه 2 مقدماتی L‏ نخستین 
گزینه 3 ثانویه 


گزینه 4 ثالثیه 


= 


کارشناس علوم بهداشتی در پایگاه بهداشت به کودکان زیر یک سال واکسن تلقیح می‌کند. Gel‏ اقدام در las‏ سطح پیشگیری قرار می‌گیرد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب 
تبریز) 

گزینه 1 نخستین 

گزینه 2 اولیه 

گزینه 3 ثانویه 


گزینه 4 ثالثیه 


Y 

کدامیک از موارد زیر مصداق «راهبرد جمعیتی» در پیشگیری اولیه از بیماری‌های غیر واگیر محسوب می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران) 
گزینه 1 استفاده از محافظ گوش در کارگران 

گزینه 2 آهن Gk‏ دختران دانش آموز 

گزینه 3 بستن کمربند ایمنی در اتومبیل 


گزینه 4 غنی‌سازی آرد نان مصرفی با روی 


=] 


کاهش آلودگی هوای شهر کدامیک از انواع راهبردهای پیشگیری و در چه سطحی است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران) 


گزینه 1 راهبرد گروه‌های پر مخاطره از پیشگیری سطح نخستین 
گزینه 2 راهبرد گروه‌های پر مخاطره از پیشگیری سطح Jo!‏ 
گزینه 3 راهبرد جمعیتی از پیشگیری سطح ol‏ 
کزینه ۸ راهبرد جمعیتی از پیشگیری سطح نخستین 
23 

a 

بینایی‌سنجی در بدو ورود به مدرسه کدامیک از سطوح پیشگیری است؟ (پزشکی شهریور -9F‏ قطب زنجان) 
گزینه 1 ابتدایی 
گزینه 2 دوم 
گزینه 3 اول 


گزینه 4 سوم 


= 


انجام ماموگرافی برای تشخیص زودرس سرطان پستان و انجام فیزیوتراپی اندام‌ها به دنبال ابتلا به سکته‌ی مغزی به ترتیب کدام سطوح پیشگیرانه را تشکیل می‌دهد؟ 
(پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان) 


گزینه 1 سطح دوم- سطح سوم 
کزینه 2 سطح اول- سطح سوم 
گزینه 3 سطح دوم- سط حاول 
گزینه 4 سطح دوم- سطح دوم 


گزینه 1 آزمایشات دوره‌ای- اول 
گزینه 2 غربالگری- اول 
گزینه 3 آزمایشات دوره‌ای- دوم 


گزینه 4 غربالگری- دوم 


> 


گزینه 1 cole‏ کودکان 
گزینه 2 مزمن» کودکان 
گزینه 3 مزمن» جوانان 
کزینه 4 ale‏ جوانان 


red 


سوال 26 


سوال 27 


سوال 28 


سوال 30 


گزینه 2 اول 
گزینه 3 دوم 
گزینه 4 سوم 
نمایش پاسخ 
Y‏ 


سیاست دولت مبنی بر تولید بنزین با استاندارد یورو ۴ (Euro4)‏ در سطح کشور جهت جلوگیری از آلودگی هوا. جزء کدامیک از سطوح پیشگیری محسوب می‌شود؟ 
(پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب شیراز) 


کزینه 1 نخستین 


گزینه 2 Jol‏ 
گزینه 3 دوم 
گزینه 4 سوم 
نمایش پاسخ 
Y‏ 


Solow 


معاینات چشمی در بدو ورود به مدرسه جهت یافتن موارد تنبلی چشم در کودکان. plas‏ سطح پیشگیری است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ مشترک کشوری) 


گزینه 1 سوم 
گزینه 2 چهارم 
گزینه 3 ol‏ 
گزینه 4 دوم 
نمایش پاسخ 
> 


مواجهه‌ی افراد با دود سیگار 31,51 سیگاری (Second hand smoker)‏ مخاطرات سلامتی متعددی مانند افزایش خطر ابتلا به بیمارهای قلبی را در پی دارد. نشان داده 
شده که وضع قوانینی مبنی بر جلوگیری از مصرف دخانیات در اماکن «ogee‏ خطر ابتلای whe‏ افراد azole‏ به بیماری‌های قلبی عروقی را کاهش می‌دهد. این مداخله 
چه سطحی از پیشگیری محسوب می‌شود؟ (پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب شیراز) 

Primordial 1 گزینه‎ 

Primary 2 گزینه‎ 

Secondary 3 گزینه‎ 

Tertiary 4 گزینه‎ 


نمایش پاسخ 


> 


کدامیک از موارد زیر در مورد پیشگیری نخستین صحیح است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -9F‏ قطب تهران) 
35 1 پیشگیری از بیماری با کنترل عوارض است 


گزینه 4 بیش‌تر متکی بر کاهش پیشرفت بیماری است 


co 
مهم‌ترین اقدام در سطح دوم پیشگیری از بیماری‌ها کدام است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شیراز)‎ 
گزینه 1 تشخیص زودرس در مراحل اولیه‌ی بیماری‎ 
گزینه 2 جلوگیری از عوامل خطر از طریق آموزش فردی یا همگانی‎ 
گزینه 3 کاهش یا حذف عوامل خطرزا در افراد پر خطر‎ 
گزینه 4 مداخله در جهت کاهش عوارض بیماری‎ 


غربالگری بیماری دیابت در elas‏ سطح پیشگیری قرار می‌گیرد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان/پزشکی شهریور ۷٩_قطب‏ مشهد) 
گزینه 1 مقدماتی 
گزینه 2 اول 
گزینه 3 دوم 
خزینه 4 سوم 
نمایش پاسخ 
ح 


درمان a‏ موقع یک بیماری عفونی (مثل بیماری مقاربتی) به ترتیب از راست ay‏ چپ. برای افراد مبتلا و موارد تماس در a>‏ سطح پیشگیری محسوب می‌شود؟ (پزشکی 
اسف ۱۴ فص رما 


کزینه 1 سطح اول- ابتدایی 
گزینه 7 سطح اول- سطح دوم 
کزینه 3 سطح دوم- ابتدایی 
گزینه 4 سطح دوم- سطح Jol‏ 


> 

«جلوگیری از پیدایش و برقراری آن دسته از الگوهای اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی زندگی, که نقش آن‌ها در افزایش خطر بیماری‌ها شناخته شده است» جزء کدامیک 
از سطوح پیشگیری است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان/دندان پزشکی شهریور WV‏ _ مشترک کشوری/ پزشکی شهریور ٩۳‏ _قطب تهران) 

Guess Tass 

گزینه 2 اولیه 

گزینه 3 ثانویه 


گزینه 4 ثالثیه 


call 

کدامیک از موارد زیر «پیشگیری از نوع اول» است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان) 
گزینه 1 اندازه‌گیری» میزان سرب خون در کارگران 

کزینه 2 بیماریابی برای انگل در مدارس 

نینهه اوه کرو تاو‌آندره ات 


گزینه 4 پاپ‌اسمیر سالیانه در زنان 


۹ 
برای Glow‏ پس از نجات از انفارکتوس قلبی جهت کاهش خطر مرگ داروی بتابلاکر تجویز شده است. تجویز wel‏ دارو مصداق کدام سطح پیشگیری است؟ (پزشکی 
اسفند ۹۴- قطب مشهد/پزشکی شهریور IA‏ _قطب شمال و زنجان/ پزشکی اسفند ۹۵ قطب مشهد ) 


گزینه 1 سطح ثانویه 
گزینه 2 سطح اولیه 
گزینه 3 سطح ثالثیه 


گزینه 4 سطح نخستین 


۹ 
این عبارت «پیشگیری مانع از ایجاد و گسترش عوامل خطر در کشور و یا گروه‌های جمعیتی خواهد شد» تعریف کدام سطح پیشگیری است؟ (پزشکی شهریور 90- قطب 
(s *‏ 
گزینه 1 اولیه 
گزینه 2 نخستین 
کزینه 3 ثانویه 


aE 4 گزینه‎ 


نمایش پاسخ 


a 


سیاست و برنامه‌ریزی بهداشتی ub‏ متوجه تقویت کدام سطح مراقبتی باشد؟ (دندان‌پزشکی شهریور 90- قطب همدان) 


گزینه 1 سطح مقدماتی 

کزینه 2 سطح اول پیشگیری 
گزینه 3 سطح دوم پیشگیری 
گزینه 4 سطح سوم پیشگیری 


Y 
چه منظور است و مصداق‎ ay بیمار ۵۰ ساله‌ای دچار انفارکتوس میوکارد شده و بهبود یافته است. پس از ترخیص برای بیمار داروی بتا بلوکر تجویز می‌شود. اين اقدام‎ 
قطب مشهد)‎ ۰٩۳ کدام سطح پیشگیری است؟ (پزشکی اسفند‎ 


گزینه 1 کاهش خطر مرگ- سطح Jol‏ 

گزینه 2 افزایش فشار خون بیمار- سطح Jol‏ 
گزینه 3 کاهش خطر مرگ- سطح سوم 

گزینه 4 بهبود کیفیت زندگی بیمار- سطح دوم 


é 


اجرای برنامه‌ی غربالگری کم‌کاری تیروئید در ایران کدامیک از سطوح پیشگیری به شمار می‌رود؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب تهران/پزشکی اسفند 90 قطب کرمان) 


گزینه 1 دوم 
گزینه 2 نخستین 
گزینه 3 ol‏ 


گزینه 4 سوم 


call 
قطب اصفهان)‎ -٩۳ بیماری مقاربتی سوزاک چه نوع پیشگیری برای موارد تماسی محسوب می‌گردد؟ (پزشکی شهریور‎ a Wino درمان یک فرد‎ 
گرینه 1 نخستین‎ 
گزینه 2 اولیه‎ 
گزینه 3 ثانویه‎ 
گزینه 4 ثالثیه‎ 


نمایش پاسخ 


كت 


تشخیص و درمان گلودرد استرپتوکوکی در دانش آموزان یک منطقه برای جلوگیری از تب روماتیسمی کدامیک از سطوح پیشگیری است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب 
شمال) 


گزینه 1 اول 
گزینه 3 دوم 


گزینه 4 سوم 


a 
سایر زندانیان است؟ (پزشکی‎ she به عنوان پزشک شاغل در بهداری زندان برای هر زندانی جدید بیماریابی فعال سل انجام می‌دهید. این اقدام چه سطحی از پیشگیری‎ 
قطب شمال/پزشکی شمال ۷٩_قطب شمال)‎ -٩۴ شهریور‎ 
(Primordial) کزینه 1 مقدماتی‎ 
(Primary) Jol 2 گزینه‎ 
(Secondary) گزینه 3 دوم‎ 


گزینه 4 سوم (Tertiary)‏ 


نمایش پاسخ 
۹ 


شناسایی و ختم حاملگی‌های دچار اختلال در چه سطحی از پیشگیری است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تبریز) 


گزینه 1 سطح Jol‏ 
گزینه 2 سطح دوم 
گزینه 3 سطح سوم 
گزینه 4 سطح چهارم 


> 


تشخیص زودرس بیماری سل ریوی در زمان ورود زندانیان به زندان» به ترتیب چه نوع پیشگیری برای فرد مبتلا و برای زندانیان دیگر است؟ (پزشکی شهریور ٩۳‏ قطب 
شمال) 

گزینه 1 ثانویه- اولیه 

گزینه 2 اولیه- اولیه 

گزینه 3 ثانویه- ثانویه 


گزینه 4 اولیه- ثانویه 


al 

کدامیک از موارد زیر پیشگیری نوع دوم محسوب می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۳- قطب مشهد/پزشکی اسفند AV‏ _قطب زنجان/ پزشکی شهریور ٩۳‏ قطب دانشگاه 
شهید بهشتی/ دندان پزشکی اسفند ۹۶_قطب شیراز همدان. زنجان) 

گزینه 7 کاهش میزان کلسترول خون 

گزینه 2 کاهش آلودگی هوای تهران 

گزینه 5 نوتوانی در مبتلایان به فلج اطفال 

گزینه 4 غربالگری by‏ تشخیص فنیل کتونوری در نوزادان 


نمایش پاسخ 
> 


پزشکی ay‏ منظور پیشگیری از سکته‌ی قلبی مجدد اقدام به تجویز داروی بتابلوکر به بیمار خود 05905 است. اقدام پزشک در چهارچوب کدامیک از سطوح پیشگیری قرار 
می‌گیرد؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب تبریز) 


گزینه 1 ابتدایی 
گزینه 2 اولیه 
گزینه 3 ثانویه 
گزینه 4 ثالثیه 


نمایش پاسخ 
)= 


کدامیک از موارد زیر به عنوان پیشگیری نوع Jol‏ محسوب می‌شود؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب تبریز) 
گزینه 1 بیماریابی برای انگل در مدارس 

گزینه 2 اضافه کردن فلور ay‏ آب 

گزینه 3 پاپ اسمیر سالیانه‌ی زنان 


گزینه 4 اندازه‌گیری میزان سرب خون در کارگران 


ro) 
فروشگاه زنجیره‌ای اقدام به نصب دستگاه کنترل فشار خون در همه‌ی فروشگاه‌های تحت پوشش نموده‌اند. اين اقدام با کدامیک از سطوح پیشگیری‎ Sy مسئولین‎ 
قطب شهیدبهشتی)‎ -٩۳ بیش‌تر تطابق دارد؟ (پزشکی شهریور‎ 

کزینه 1 دوم 


گزینه 2 نخستین 


نمایش پاسخ 


تجویز ay Sine‏ منظور اصلاح دید. plas‏ سطح پیشگیری است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- مشترک کشوری) 


ol 2 گزینه‎ 


گزینه 3 دوم 
گزینه 4 سوم 

نمایش پاسخ 
> 


سوال 55 


کزینه 7 آزمایش هورمون تیروئید در نوزادان در بدو تولد 
گزینه 2 اندازه‌گیری منظم فشار خون در افراد GUL‏ سی سال 
گزینه 3 آزمایش منظم قند خون در بیماران دیابتی 


گزینه 4 انجام ماموگرافی سالیانه در خانم‌های یائسه 


é 


کدامیک از موارد Gud‏ از معایب راهبرد جمعیتی پیشگیری سطح اول است؟ (دندان‌پزشکی شهریور 90- قطب آزاد) 


گزینه 1 pre‏ انگیزه‌ی پزشکی 
گزینه 2 فایده‌ی کم برای افراد 
گرینه 3 از نظر نسبت خطر ممکن است کم فایده باشد. 
گزینه 4 همه‌ی موارد فوق 
نمایش پاسخ 
۵ 
وقتی پزشک خانواده‌ای برای مادران باردار منطقه‌ی تحت پوشش خود آزمایشات قند خون» شمارش گلبولی خون و سایر آزمایشات Gol‏ دیگر را درخواست می‌کند. 
oles‏ ایشان در alas‏ سطح پیشگیری مصداق پیدا می‌کند؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تبریز) 
گزینه 1 Tertiary level‏ 
گزینه 2 Primary level‏ 
کزینه 3 Primordial level‏ 


Secondary level 4 گزینه‎ 


=) 


سوال 58 


پیشگیری از پیدایش و برقراری عوامل خطرزایی بیماری» کدام سطح پیشگیری است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -ID‏ مشترک کشوری/پزشکی اسفند WV‏ _ قطب دانشگاه آزاد) 


گزینه 1 نخستین 
گزینه 2 ol‏ 
گزینه 3 دوم 
گزینه 4 سوم 
نمایش پاسخ 
الف 


کرد ی رای سر ری ور را ی 
گزینه 1 علم ارتقای سلامت. پیشگیری از بیماری و بازتوانی 

گزینه 2 علم و هنر ارتقای سلامت. پیشگیری از بیماری» بازتوانی و محدود کردن بیماری 
کزینه 3 آموزش پیشگیری از بیماری‌های واگیر و غیر واگیر 


گزینه 4 آموزش ارتقای سلامت. جلوگیری از بیماری‌های واگیر و غیر واگیر و بازتوانی 
تمایش پاسخ 
Y‏ 


در مورد سطوح پیشگیری plas‏ مورد از موارد زیر صحیح است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -4٩۵‏ قطب همدان) 


گزینه 1 پیشگیری سطح «Jol‏ پیشگیری از بیماری با کنترل علل 9 عوامل خطرزا است 
گزینه 2 پیشگیری سطح دوم کشف و درمان بیماری‌ها قبل از ایجاد علائم و نشانه‌های بالینی است. 
گزینه 3 پیشگیری سطح سوم جلوگیری از ایجاد و گسترش عامل خطر در جمعیتی است که هنوز خطر در آن بروز نکرده است. 


الف و ب 


ایجاد کمربند سبز (درختکاری در سطح وسیع). a‏ منظور کاهش آلودگی هوا در کدامیک از سطوح پیشگیری قرار می‌گیرد؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اهواز) 


گزینه 1 پیشگیری سطح نخستین (ابتدایی) 
کزینه 2 پیشگیری سطح Jol‏ 
گزینه 3 پیشگیری سطح دوم 
گزینه 4 پیشگیری سطح سوم 
ce‏ 
ب 


انجام تست فنیل کتونوری در نوزادان و پاپ اسمیر در زنان ۲۰-۶۰ سال به ترتیب ae‏ سطحی از پیشگیری تلقی می‌شوند؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز) 


گزینه 1 اول- دوم 
گزینه 2 اول- دوم 
گزینه 3 دوم- اول 


گزینه 4 دوم 7 دوم 


=) 


تشخیص مقدماتی یک بیماری با عارضه‌ی نامشهود با استفاده از آزمون‌های معاینه‌ی (غربالگری) در کدام سطح پیشگیری قرار می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی اسفند 90- قطب 


شیرا) 


کزینه 1 پیشگیری سطح Jol‏ 
گزینه 2 پیشگیری سطح دوم 
کزینه 3 پیشگیری سطح سوم 
گزینه 4 پیشگیری سطح چهارم 
نمایش پاسخ 
Y‏ 
mote‏ 
در پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر شناسایی افراد در معرض خطر بالا با استفاده از روش‌های Wh‏ مناسب و محافظت آنان جزء کدامیک از انواع پیشگیری Y‏ 
می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اصفهان) 
گزینه 1 مقدماتی 
گزینه 2 اولیه 
گزینه 3 ثانویه 


گزینه 4 ثالثیه 


od 
9 _قطب شمال‎ ٩۶ سطح پیشگیری محسوب می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند 4۵- قطب اصفهان/دندانپزشکی اسفند‎ plas معاینات دوره‌ای دهان 9 دندان دانش‌آموزان‎ 
اصفهان و کرمان)‎ 
گزینه 1 مقدماتی‎ 


ol 2 گزینه‎ 


گزینه 3 دوم 
گزینه 4 سوم 

تمایش پاسخ 
a‏ 


گزینه 7 اول 
گزینه 2 دوم 
گزینه 3 نخستین 


گزینه 4 سوم 


تک 


سوال 67 


این عبارت «پیشگیری مانع از dul‏ و گسترش عوامل خطر در کشور و یا گروه‌های جمعیتی خواهد شد» تعریف کدام سطح پیشگیری است؟ (پزشکی اسفند 90- قطب 


نمایش پاسخ 


بت ی gk galas‏ مرقب ی نی aha beck‏ میات algo‏ اک مراعت میک تام اسان بر رای ات لر مراحل Pree‏ 
دارد؟ (پزشکی ام غند ۵- قطب ۳ ید , مه ( 


گزینه 1 ابتدایی 
گزینه 2 ol‏ 
گزینه 3 دوم 
گزینه 4 سوم 
نمايش پاسخ 
۹ 
نوتوانی در کدامیک از سطوح پیشگیری قرار می‌گیرد؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شمال) 
گزینه 1 نخستین 
گزینه 2 اول 
کزینه 3 دوم 
گزینه 4 سوم 


نمایش پاسخ 


=) 


انجام غربالگری برای بیماری سل ریوی در زمان ورود زندانیان جدید زندان به ترتیب از راست به چپ چه نوع پیشگیری برای فرد و bw‏ زندانیان است؟ (پزشکی اسفند 
۵ قطب شمال) 

گزینه 1 اولیه- اولیه 

گزینه 2 اولیه- ثانویه 

گزینه 3 ثانویه - اولیه 

گزینه 4 ثانویه- ثانویه 

نمایش پاسخ 
۹ 


ممنوعیت مصرف چیپس و پفک در بوفه‌ی مدارس مربوط به plas‏ سطح پیشگیری است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -VA‏ قطب شمال) 


aust‏ زره 


انجام پاپ اسمیر (Pap-Smear)‏ از کدامیک از سطوح پیشگیری به شمار می‌رود؟ (پزشکی شهریور —9F‏ قطب آزاد / دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب آزاد/پزشکی 
اسفند۶٩_قطب‏ شمال 9 اصفهان 9 کرمان پزشکی اسفند ٩۶‏ _قطب شمال 9 اصفهان 9 کرمان) 


گزینه 1 سطح نخستین 
کزینه 2 سطح اول 
گزینه 3 سطح دوم 
گزینه 4 سطح سوم 


E 


پیشگیری نخستین در بیماری عروق کرونر قلب کدامیک از موارد زیر است؟ Sud jy)‏ شهریور -9F‏ هشت قطب مشترک) 


کرینه 1 غربالگری افراد با خطر (High risk) VL‏ 
گزینه 2 کنترل مرتب فشار خون 
کزینه 3 آزمایشات و معاینات دوره‌ای 


گزینه 4 تغییر شیوه‌ی زندگی 


> 


کدامیک از اقدامات زیر پیشگیری «سطح سوم» برای بیماری‌ها منظور می‌شود؟ (پزشکی شهریور -9F‏ مشترک کشوری) 

کزینه 1 فعالیت ورزشی 
گزینه 2 غربالگری 
گزینه 3 توانبخشی 

گزینه 4 کاهش وزن 

2 

€ 

فرد چاقی که برای کاهش وزن 395 به مطب پزشک تغذیه مراجعه می‌کند چه سطحی از پیشگیری را در برابر ابتلا به برخی از سرطان‌ها انجام داده است؟ (پزشکی 
شهریور ۹۶- قطب مشهد) 


گزینه 7 پیشگیری نخستین 
کزینه 2 پیشگیری اولیه 
گزینه 3 پیشگیری ثانویه 
گزینه 4 پیشگیری ثالثیه 


od 


کدامیک از اقدامات زیر نمونه‌ای از پیشگیری ثانویه است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران) 


گزیته ‏ واکسن پئوموکوک در بیماراتن که ظحال آن‌ها بزداشته شنده است: 

گزینه 2 درمان با هورمون جایگزین برای یائسگی 

گزینه 3 لخته‌زدایی برای انفارکتوس میوکارد حاد 
گزینه 4 کاهش کلسترول در بیماران عروق کرونر بدون علامت 

تمایش پاسخ 

2) 

این عبارت که پیشگیری ممکن است برای حامعه منفعت زیاد داشته باشد, اما منفعت ظاهری آن برای فرد اند ی باشد. تعریف کدام عبارت است؟ (پزشکی اسفند ٩۶‏ 
قطب مشهد) 


au 55‏ 1 اختصاصی بودن 


گزینه 2 هزینه‌ی آثربخشی 
کزینه 3 پیشگیری مغایر 


سوال 79 


گزینه 7 اول» Jol‏ 
گزینه 2 «Jol‏ دوم 


گزینه 3 دوم دوم 
گزینه 4 دوم» اول 


Ww 
1 


سوال 80 


گزینه 1 بستن کمربند ایمنی 
Gags‏ رن زاشی: در a‏ 


گزینه 4 امدادرسانی سریع 
es‏ 


سوال 81 


FD سطال‎ 


گزینه 1 سطح دوم 
گزینه 2 سطح Jo!‏ 
گزینه 3 سطح ابتدایی 
گزینه 4 سطح سوم 


گزینه 7 واکسیناسیون 


گزینه 2 جداسازی سالمندان در معرض خطر 
گزینه 3 توزیع دهان‌شویه حاوی فلوراید 


گزینه 4 ترمیم دندان پوسیده 


۹ 
پیشگیری از ایجاد عوامل yh‏ چه نوع پیشگیری محسوب می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب آزاد/پزشکی شهریور ۹۷ قطب دانشگاه آزاد / پزشکی اسفند ٩۷‏ _قطب 
شیراز/ پزشکی کلاسیک شهریور۹۸_ قطب کرمان/ دندان پزشکی شهریور ۹۸ قطب شمال) 

Primary 1 گزینه‎ 

Secondary 2 گزینه‎ 

Tertiary 3 گزینه‎ 


Primordial 4 گزینه‎ 


=) 


کدامیک از اقدامات 425 پیشگیری سطح اول از بیماری‌ها تلقی می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز) 
گزینه " استفاده از کاندوم cage‏ جلوگیری از ابتلا ay‏ عفونت‌های آمیزشی 

گزینه 2 تغییر وضعیت بیمار فلج نخاعی a‏ منظور جلوگیری از seul‏ زخم فشاری 
aus‏ 9 تشخیص فنیل کتونوری در نوزادان و حذف فنیل‌آلانین از رژیم غذایی 


گزینه 4 آموزش کودکان دبستانی ay‏ منظور pre‏ گرایش به مصرف دخانیات 


الف 

تشخیص به موقع بیماری و درمان آن در کدامیک از سطوح پیشگیری قرار می‌گیرد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان) 
گزینه 1 پیشگیری ثانویه 
گزینه 2 پیشگیری اولیه 

نمایش پاسخ 

الف 

درمان a)‏ موقع و سریع بیماری‌های مقاربتی مثل سوزاک و سیفلیس در یک جامعه در راستای کدام سطوح پیشگیری است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب همدان) 
گزینه 1 نخستین و Jol‏ 
گزینه 2 اول و دوم 
گزینه 3 دوم و سوم 


ro 
چپ. در کدامیک از سطوح پیشگیری قرار می‌گیرند؟‎ ay ابتدایی». به ترتیب از راست‎ Gawydo «غربالگری فنیل کتونوریا در نوزادان» و «آموزش بهداشت همگانی در یک‎ 
(پزشکی شهریور ۹۷- قطب شهیدبهشتی)‎ 

گزینه 1 ثانویه- اولیه 

گزینه 2 ثانویه- نخستین 

گزینه 3 اولیه- نخستین 


گزینه 4 اولیه- اولیه 


نمایش پاسخ 


تپ 


سوال 89 


در مورد سطوح پیشگیری عبارات زیر صحیح است. joy‏ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان) 


گزینه 2 پیشگیری سطح دوم در مبارزه با انتقال بیماری‌های oly‏ ابزاری کارآمد است 
گزینه 3 کنترل We‏ و عوامل خطر پوسیدگی دندانی» یک نوع پیشگیری اولیه است 
گزینه 4 ارزش پیشگیری سطح دومء در کاهش مرگ و مر ناشی از سرطان دهان از طریق غربالگری است 


خی ات 


تب 


سوال 90 


plas‏ گزینه در رابطه با پیشگیری مقدماتی صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 در پیشگیری از بیماری‌های حاد اهمیت بالایی دارد 

گزینه 2 در واقع همان مرحله‌ی اول پیشگیری است 

گزینه 3 از خو گرفتن بزرگسالان a‏ عادات pao‏ جلوگیری می‌کند 

Sil که عامل سطر در آن‌ها مشافده فده‎ Gaal عوامال خظر خر گره‌هانی‎ jog I ره ضنی پیشگیرین‎ at 
27 

Y 


استفاده از فیشورسیلنت برای متوقف کردن یک ضایعه‌ی اکلوزال plas‏ نوع پیشگیری است؟ (دندان‌پزشکی شهریور و اسفند ۹۷- قطب شمال) 
گزینه 1 اولیه 
گزینه 2 ثانویه 
گزینه 3 ثالثیه 
گزینه 4 نخستین 
نمایش پاسخ 
ب 


بیماری بدون علائم درد دندانی جهت معاینه به کلینیک دندان‌پزشکی مراجعه نموده است. پس از معاینه‌ی تعدادی از دندان‌های پوسیده بیمار ترمیم می‌گردد با انجام 
این کار کدام سطح پیشگیری را اعمال نموده‌ایم؟ (دندان‌پزشکی شهریور ٩۷‏ قطب همدان) 


گزینه 1 پیشگیری مقدماتی 

گزینه 2 پیشگیری سطح Jol‏ 
گزینه 3 پیشگیری سطح دوم 

کزینه 4 پیشگیری سطح سوم 

نمایش پاسخ 

۹ 

در پیشگیری از بیماری قلبی. «ترویج فعالیت بدنی منظم» و «درمان پرفشاری خون» به ترتیب چه نوع پیشگیری محسوب می‌شوند؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب 
اصفهان) 
گزینه 1 نخستین- اولیه 

گزینه 2 نخستین- ثانویه 
گزینه 3 اولیه- ثانویه 


AWG ثانویه-‎ 4 ai js 


call 

غربالگری سرطان )4029 بزرگ جزء کدامیک از سطوح پیشگیری است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان) 
گزینه 1 ابتدایی 

گزینه 2 اولیه 

agi 3 گزینه‎ 

گزینه 4 ثالثیه 


_ نمایش پاسخ 
ج oa ods a‏ نم 


بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی a)‏ عنوان مثال حمل و نقل ریلی) در یک کشور. کدام سطح پیشگیری است؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب تبریز) 


گزینه 2 اول 
کزینه 3 دوم 


گزینه 4 سوم 


call‏ کلیخواففی ارتفاء مخصوضن سطح نکستین است. 

پیشگیری از آلودگی هوای شهری جزء کدام سطح پیشگیری محسوب می‌شود؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب همدان) 
گزینه 1 نخستین 

گزینه 2 اولیه 

گزینه 3 ثانویه 


گزینه 4 ثالثیه 


ب. کلیدواژه‌ی سطح اولیه‌ی پیشگیری است. و در 


97 


کدامیک از موارد ذیل به عنوان پیشگیری سطح اول محسوب می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب کرمان. تهران و اصفهان) 


گزینه 1 اقدامات حفاظتی اختصاصی 
گزینه 2 کنترل بیماری دیابت در افراد مبتلا 
کزینه 3 آموزش شیوه‌ی زندگی سالم به کودکان 
گزینه 4 غربالگری فنیل کتونوری در نوزادان 
نمایش پاسخ 
الف. کلیدواژه‌ی سطح اولیه‌ی پیشگیری است. و در کل حذف b‏ تغییر عوامل خطرزای بیماری مربوط به این سطح است. 
انجام واکسیناسیون عمومی و درمان مالاریا به ترتیب مربوط a)‏ کدام سطح پیشگیری می‌باشند؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شمال) 
گزینه 1 دوم- اول 
گزینه 2 مقدماتی- Jol‏ 
گزینه 3 اول- دوم 
گزینه 4 سوم- دوم 
نمایش پاسخ 
ج. کلیدواژه‌ی سطح اولیه‌ی پیشگیری است مانند واکسیناسیون و کلیدواژه‌ی سطح ثانویه‌ی درمان و غربالگری است. 
plas‏ جمله در مورد روش‌های پیشگیری نادرست است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب مشهد) 
گزین» 1 عیب اصلی راهبرد جمعیتی در پیشگیری سطح Jal‏ این است که Gly‏ هر فرد فایده‌ی کمی دارد. 
کرینه 2 پیشگیری سطح دوم عمدتاً در حیطه‌ی وظایف پزشکانی است که در درمانگاه‌ها انجام وظیفه می‌کنند. 
گرینه 3 در مبارزه با انتقال بیماری» پیشگیری سطح دوم ابزاری نسبتاً کارآمد است. 
گزینه 4 GID‏ پیشگیری سطح سوم کاهش پیشرفت کاهش پیشرفت پا عوارض بیماری است. 
نمایش پاسخ 
است مانند واکسیناسیون و کلیدواژه‌ی سطح ثانویه‌ی درمان و غربالگری است. در سطح سوم هم به دنبال بازتوانی می‌باشیم. 


ج. کلیدواژه‌ی/سطح اولیه‌ی پیشگیر 


برای کاهش عوارض و شدت بیماری plas‏ سطح پیشگیری (از راست ay‏ چپ) مناسب‌تر است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد) (پزشکی کلاسیک 
شهریور -9A‏ قطب همدان) 


گزینه 1 دوم- دوم 
eae‏ دوم ؟ و 
گزینه 3 سوم" دوم 
گزینه 4 سوم- سوم 
نمایش پاسخ 
ج / کلیدواژه‌ی سطح ثانویه‌ی درمان و غربالگری است. برای بازتوانی هم‌سطح سوم کاربرد دارد. 


کدامیک از سطوح پیشگیری بیش‌تر در سلامت و رفاه کل جامعه سهیم هستند؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد) 


گزینه 1 نخستین و ثانویه 


گزینه 2 اولیه و ثانویه 


گزینه 3 نخستین و اولیه 
گزینه 4 ثانویه و ثالثیه 
لزنم 
ج / سطح نخستین آموزش و تربیت می‌دهد و از ایجاد و گسترش عوامل خطر در جامعه جلوگیری می‌کند و در سطح اولیه هم واکسیناسیون را داریم که هر دوی این 
سطح‌ها در سلامت و رفاه کل جامعه page‏ هستند. 


نصب توری روی پنجره‌ها برای پیشگیری از بیماری سالک کدام سطح پیشگیری محسوب می‌شود؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان) 


گزینه 1 نخستین 
گزینه 2 ol‏ 
کزینه 3 دوم 


گزینه 4 سوم 


ب / حذف b‏ تغییر عوامل خطرزای یک بیماری مربوط به سطح اول پیشگیری است. 


وال 109 


الزام a‏ انجام معاینات فنی دوره‌ای خودروهاء با هدف کاهش بیماری‌های تنفسی» چه نوع پیشگیری محسوب می‌گردد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز) 
گزینه 1 نخستین Primordial‏ 
گزینه 2 اولیه Primary‏ 
گزینه 3 ثانویه Secondery‏ 
گزینه 4 ثالثیه Tertiary‏ 
نمایش پاسخ 
ج / کلیدواژه‌ی سطح ثانویه درمان و غربالگری است. در واقع معاینه‌ی فنی خودرو هم نوعی غربالگری است. 


اصلاح شیوه‌ی زندگی fio‏ تغذیه و فعالیت بدنی جزء کدامیک از سطوح پیشگیری است؟ (پزشکی ریفرم شهریور -٩۸‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 پیشگیری سطح نخستین Primordial‏ 
گزینه 2 پیشگیری سطح Primary Jol‏ 
گزینه 3 پیشگیری سطح دوم Secondary‏ 
کزینه 4 پیشگیری سطح سوم Tertiary‏ 
نمایش پاسخ 
الف / سطح نخستین آموزش و تربیت می‌دهد و از ایجاد و گسترش عوامل خطر در جامعه جلوگیری می‌کند. 


غربالگری برای سرطان, در alas‏ سطح پیشگیری قرار می‌گیرد؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب کرمان) 


گزینه 2 اولیه 
کزینه 3 ثانویه 


ad 4 گزینه‎ 


ج / کلیدواژه‌ی سطح ثانویه درمان و غربالگری است. 


سوال 106 


غربالگری دانشجویان پزشکی از نظر ابتلا به بیماری افسردگی» کدامیک از سطوح پیشگیری محسوب می‌گردد؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب شمال) 

گزینه 1 مقدماتی 

گزینه 2 اولیه 

گزینه 3 ثانویه 

گزینه 4 ثالثیه 

نمایش پاسخ 

ج / کلیدواژه‌ی سطح انویه درمان و غربالگری است. 

حذف آلاینده از هوای محیط کار برای کارگران» درمان فرد مبتلا به سل جهت ere‏ ابتلای سایر افراد خانواده‌ی بیمار به ترتیب از راست ay‏ چپ چه سطحی از پیشگیری 
محسوب می‌شود؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب شمال) 


Jol «Jol 1 گزینه‎ 


گزینه 2 نخستین» اول 


گزینه 3 اول» دوم 
گزینه 4 نخستین» دوم 
نمایش پاسخ 
ب / حذف آلاینده از هوای محیط کار Gly‏ کارگران» برای خود آن‌ها سطح نخستین و درمان کسی که سل دارد برای اينکه دیگری مبتلا نشود سطح اولیه است. 
در نیمه‌ی اول سال ۰۹۸ طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در کشور انجام گرفت. کدام نوع پیشگیری هدف اصلی بود؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب 
تهران) 
گزینه 1 Primordial‏ 
گزینه 2 Tertiary‏ 
گزینه 3 Primary‏ 


Secondary 4 گزینه‎ 


د / کلیدواژه‌ی سطح تانویه درمان 9 غربالگری است. 


پیشگیری نخستین در بیماری عروق کرونر کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تهران) 
گزینه 1 معاینات دوره‌ای 
کزینه 2 اصلاح شیوه‌ی زندگی 
گرینه 3 غربالگری افراد در معرض خطر 
گزینه 4 کنترل فشار خون 
تمایش پاسخ 
ب / سطح نخستین آموزش و تربیت می‌دهد و باعث اصلاح شیوه‌ی زندگی می‌شود و از ایجاد و گسترش عوامل b>‏ در جامعه جلوگیری می‌کند. 
جهت کنترل سرطان کولورکتال در یک منطقه توصیه ay‏ انجام کولونوسکوپی در افراد (GUL‏ ۵۰ سال جهت تشخیص زودرس و درمان موارد می‌گردد. این اقدام جزء Alas‏ 
دسته از سطوح پیشگیری قرار می‌گیرد؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تبریز) 
گزینه 1 مقدماتی 
گزینه 2 ol‏ 
کزینه 3 دوم 
گزینه 4 سوم 
تمایش پاسخ 
ج / کلیدواژه‌ی سطح ثانویه درمان و غربالگری است. در سوال منظور غربالگری است. 
استفاده از کیسه‌ی هوا در اتومبیل‌ها جهت پیشگیری از حوادث جاده‌ای بیانگر کدام سطح از پیشگیری است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اهواز) 
گزینه 1 مقدماتی 
گزینه 2 اولیه 
گزینه 3 ثانویه 
گزینه 4 ثالثیه 
Aa lV‏ 
ب / حذف يا تغییر عوامل خطرزای یک بیماری مربوط به سطح اول پیشگیری است. 


کدامیک جزء مزایای راهبرد جمعیتی در پیشگیری سطح اول نیست؟ (دندان‌پزشکی خرداد ۹۸- میان‌دوره‌ی کشوری) 


کزینه 1 فایده‌اش از نظر نسبت خطر مطلوب است. 


ترا شوه Gl jag dee‏ او (Sb Ab‏ ها 6 ai‏ مزب شرت 
ee‏ 


توا 1۳۳ 


las‏ یک از موارد زیر از انواع پيشگيري سطح اولیه است؟ (دندانپزشکی اسفند ۹۷- قطب زنجان) 


کزینه 1 بازسازی دندان برای بازیابی شکل 
گزینه 2 استفاده از فیشور سیلانت برای متوقف کردن ضایعه‌ی اکلوزال 


گزینه 3 استفاده از خمیردندان حاوی فلوراید برای پیشگیری از پوسیدگی 
گزینه 4 استفاده از برچسب نیکوتین براي تراك سیگار 
تمایش پاسخ 
۹ 
کدام‌یک از موارد زیر So‏ برای پیشگیری ثانویه به شمار می‌رود؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب تبریز) 
گرینه 1 استفاده از فلوراید برای متوقف کردن یک ضایعه‌ی پوسیدگی اولیه 
گزینه 2 کنترل رژیم غذایی 
گزینه 3 استفاده از خمیردندان حاوی فلوراید 


گزینه 4 بازسازی دندان برای بازیابی شکل و کارکرد آن 


val 


one 


بازسازی دندان برای بازیابی شکل و کارکرد آن» ay‏ کدام سطح پیشگیری اشاره دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب شیراز) 


گزینه 7 پیشگیری نخستین 
کزینه 2 پیشگیری اولیه 
گزینه 3 پیشگیری ثانویه 
کزینه 4 پیشگیری ثالثیه 


=) 


سوال 116 


ترویج مصرف دهان‌شویه‌ی سدیم فلوراید در سطح مدارس ابتدائی» جزء کدامیک از سطوح پیشگیری است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -AV‏ قطب همدان) 
گزینه 1 اول Primary Prevention‏ 
گزینه 2 مقدماتی Primordial. P‏ 
گزینه 3 دوم Secondary. P‏ 
گزینه 4 سوم Tertiary.P‏ 
نمایش پاسخ 
الف 


Klas‏ در خصوص سطوح پیشگیری صحیح است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب مشهد) 


گزینه 1 پیشگیری نخستین به عوامل علیتی خاص توجه دارد. 
a1 35‏ 2 مقصود از پیشگیری سطح «Jol‏ پیشگیری از بیماری با کنترل علل و عوامل خطرزا است. 
گزینه 3 پیشگیری سطح دوم a‏ شرایط اصلی علیتی توجه دارد. 
گزینه 4 پیشگیری سطح اول و دوم بیش‌تر در سلامت 9 رفاه کل جامعه سهیم‌اند. 

تمایش پاسخ 
ب. کلید واژه‌های پیشگیری سطح اول» پیشگیری و حذف عوامل خطرساز Cul‏ 


آموزش نحوه‌ی صحیح «مسواک زدن» ELAS‏ نوع پیشگیری است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب اهواز) 


گزینه 1 سطح Jol‏ 
گزینه 2 سطح دوم 
گزینه 3 سطح سوم 


=) 


0 


در آموزن شخص برای در پیش گرفتن شیوه‌ی زندگی مناسب. کدام نوع پیشگیری انجام شده است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب شیراز) 


کزینه 1 پیشگیری نخستین 
گزینه 2 پیشگیری اولیه 
گزینه 3 پیشگیری ثانویه 
کزینه 4 پیشگیری ADE‏ 


نمایش پاسخ 

الف. سطح نخستین آموزش و تربیت می‌دهد و از ایجاد و گسترش عوامل خطر در جامعه جلوگیری می‌کند. 

در اکثر کشورها BIL‏ بر ۳۰ درصد بودجه بهداشت عمومی صرف هزینه‌های سلامت صرفاً برای ۱ تا ۵ درصد جمعیت می‌شود. با توجه به محدود بودن منابع dle‏ و 
افزایش روزافزون هزینه ی خدمات roll‏ توصیه‌ی شما تمرکز بر کدام سطح از اقدامات پیشگیرانه است؟ (دندان‌پزشکی آذر ۹۸- میان‌دوره‌ی کشوری) 


ans‏ 1 سطح یک 
گزینه 2 سطح دو 
گزینه 3 سطح سوم 
گزینه 4 غیرحرفه‌ای 
نمایش پاسخ 
الف 
وقتی a‏ عنوان دندان‌پزشک در یک مدرسه ay‏ معاینات دندان دانشآموزان می‌پردازید و موارد مشکوک یا مشکل را ay‏ کلینیک دندان‌پزشکی ارجاع می‌دهید. کدام سطوح 
پیشگیری را انجام داده‌اید؟ (دندان‌پزشکی آذر ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری) 


کزینه 1 پیشگیری نخستین 

گزینه 2 پیشگیری سطح Jol‏ 
گزینه 3 پیشگیری سطح دوم 
گزینه 4 پیشگیری سطح سوم 


ج. کار شما یه نوع غربالگریه aS‏ سطح دوم پیشگیری محسوب میشه. 


ال 122 


فیزیوتراپی برای برگرداندن حرکت a‏ یک عضو عارضه دیده به کدام سطح پیشگیری اشاره دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب کرمان) 


گزینه 1 سطح Jol‏ 
گزینه 2 سطح دوم 
گزینه 3 سطح سوم 
گزینه 4 نخستین 
نمایش پاسخ 
ج. بازتوانی ميشه سطح سوم 


استفاده از وسایل حفاظت فردی مانند (ماسک. دستکش) توسط دندان‌پزشکان مربوط ay‏ کدام نوع پیشگیری است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب شیراز) 


کزینه 1 پیشگیری نخستین 

کزینه 2 پیشگیری اولیه 

گزینه 3 پیشگیری ثانویه 
گزینه 4 پیشگیری نوع سوم (ثالثیه) 

=e 

ب. دست و ماسکش برای پیشگیری از عوامل خطرساز انجام میشه. سطح اول پیشگیری 

در مورد پیشگیری سطح gl‏ از تروماهای دندانی AIS LIS‏ ی زیر صحیح نیست؟ (دندان‌پزشکی آذر ۹۸- میان‌دوره‌ی کشوری) 
گزینه 1 دانش‌افزایی پزشکان 
گزینه 2 استفاده از محافظ‌های دندانی 
گزینه 3 ایمن‌سازی زمین‌های بازی 


val 


25 yigns 


در مورد سطوح پیشگیری. plas‏ گزینه صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهر پور ۸- قطب اصفهان 9 همدان) 


گزینه 1 از اقدامات خاص پیشگیری ثانویه. تشخیص زودرس (مانند غربالگری) و درمان کافی بیماری‌ها است. 

SLL dans‏ که از olen. dks‏ ساهگیری کرد هی اختمال فاتواتی را کاهش مردفته پیشگیری نکستین تامیته من‌شود: 

گزینه 3 پیشگیری از وجود یا ایجاد عوامل خطر در گروه‌های جمعیتی که هنوز عوامل خطر آن‌ها بروز نکرده را پیشگیری اولیه می‌گویند. 
گزینه 4 پیشگیری ثانویه در مبارزه با انتقال بیماری یک ابزار کامل و مقرون به صرفه است. 


نمایش پاسخ 
val‏ 


کدام‌یک از گزینه‌های زیر در رابطه با سطوح پیشگیری از بیماری‌ها صحیح است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -9V‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 پیشگیری ثانویه. روش کاملی برای کنترل بیماری‌های قابل انتقال است. 

گزینه 2 پیشگیری اولیه رویکردی جامع است و اساسا بر معیارهای تعیین شده برای ارتقاء سطح سلامتی استناد دارد. 

گزینه 3 پیشگیری ثانویه. ay‏ عنوان آموزش بهداشت و مفهوم مسئولیت فردی و اجتماعی در مقابل سلامتی شناخته می‌شود. 
یا ga, Sie lage‏ او اقدامات gale cell lca‏ پیشگیری Allg‏ ارس 


> 


12 


فلوریداسیون نمک برای پیشگیری از پوسیدگی دهان جزء کدامیک از روش‌های پیشگیری است؟ (دندان‌پزشکی شهریور -FA‏ قطب تبریز) 


گزینه 1 روش مبتنی بر خود مراقبتی 
گزینه 2 روش مبتنی بر عملکرد شاغلان حرفه‌ای دندان‌پزشکی 
گزینه 3 روش مبتنی بر سلامت جامعه 
گزینه 4 روش مبتنی بر پرخطری 
نمایش پاسخ 
ج. اسمش رو پیچوندن. اضافه کردن فلوئور ay‏ نمک که توی JS‏ جامعه مصرف ميشه ميشه راهبرد جمعیتی و همون روش مبتنی بر سلامت جامعه 


معاینه بالینی پستان و بستن کمربند ایمنی در خودرو به ترتیب a>‏ سطحی از پیشگیری محسوب میشود(پزشکی ودندان پزشکی شهریور ۹٩‏ _کشوری ) 
گزینه 1 ثانویه -اولیه 
گزینه 2 ثانویه - ثانویه 
گزینه 3 اولیه - ثانویه 
گزینه 4 اولیه - اولیه 
نمایش پاسخ 
اقداماتی که میتواند بیماری را در مرحل پنهان ان متوقف و از بروز ان جلوگیری US‏ چه نوع پیشگیری نامیده میشود؟(دندان پزشکی شهریور 99 کشوری ( 
گزینه 1 مقدماتی 
گزینه 2 اولیه 
گزینه 3 ثانویه 


گزینه 4 ثالیه 
ج/متوقف YDS‏ بیماری در مرحل پنهان ان جز پیشگیری ثانویه است. 


کدام یک از تعاریف زیر مطابقت بیشتری با اموزش بهداشت دارد؟(پزشکی شهریور ۹٩‏ _کشوری) 


کزینه 1 انتقال دانش بهداشتی به افرادی که اگاهی محدودی درباره پیشگیری از بیماریها دارند 
کته 2 یله فخالییت فان است که برای بهیوه وضع بیداشت خامعه بزنامه رزطی شده sil‏ 
گزینه 3 فرایند تغییر رفتاری است که بین دانش بهداشتی و به کار بستن yl‏ جهت سلامت ارتباط برقرار می کند. 
که مورف اس که و ALA‏ آکاهی ol‏ یت به میک رفتی الم lel‏ کته 
نمايش پاسخ 
۶ آمزی کته سس دالاس پگ رت Av NN‏ 
= ۱ 


انجام تست پاپ اسمیر برای پی بردن به بیماری سرطان دهانه رحم چه نوع پیشگیریست؟( پزشکی شهریور۹۹ _کشوری) 


گزینه 1 Jol‏ 
گزینه 2 دوم 


گزینه 4 سوم 


نمایش پاسخ 


ب/ تست پاپ اسمیر جز پیشگری سطح دوم است. 

کدام‌یک از موارد زیر» «پيشگيري ثالثیه» محسوب مي‌شود؟ (علوم‌پایه پزشکی دی۹۹-میان‌دوره کشوری) 
گزینه 1 ازتقا سلامت 

گزینه 2 غربالگري 

کزینه 3 جلوگيري از ناتواني 

گزینه 4 تشخیص و درمان زودرس 


تمایش پاسخ 
ج/ واکسیناسیون» سطح یک و غربالگری و درمان بیماری سطح دوم و جلوگیری از ناتوانی پیشگیری ثالثیه است. 


تعداد سوال:۶۰ 

درجه سختی: اسان 

نکات:۱-فرمول وابستگی را حتما بلد باشید 
۲-شکل هرم سنی به ازدواج وابسته نیست 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


خودازمایی 

موضوع اساسی جمعیت‌شناسی مطالعه کدامیک از پدیده‌های جمعیتی است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز/پزشکی شهریور AV‏ _قطب همدان) 
گزینه 1 باروری- مرگ و میر- مهاجرت 
گزینه 7 ساخت جعیت- کاهش يا افزایش 9 توزیع مکانی 
گزینه 3 ازدواج- طلاق- مرگ و میر- موالید 
گزینه 4 توزیع مکانی- ازدواج- طلاق 

تمایش پاسخ 

الف 
سرشماری جمعیت بر مبنای روش دو فاکتو plas (Defacto)‏ است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب آزاد) 
گزینه 1 کلیه‌ی جمعیت حاضر در Sy‏ منطقه با کشور شمارش شوند (صرف نظر از تابعیت) 
گزینه 2 کلیه‌ی جمعیت تابع یک کشور یا یک منطقه (صرف نظر از محل سکونت) 
گزینه 3 هر دو روش فوق 


گزینه 4 هیچکدام 


val 
_قطب شمال)‎ AV در همه‌ی موارد زیر استفاده از سرشماری توصیه می‌گردد. بجز: (پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان/پزشکی اسفند‎ 
sul تیک افراد عایعه خواسته فده‎ (aly موری اه‎ lel i aa 
گزینه 2 افراد جامعه از حیث صفت مورد اندازه‌گیری با هم اختلاف زیادی داشته باشند.‎ 
LDL گزینه 3 جمع آوری داده‌ها برای دوره‌های کوتاه‌مدت لازم‎ 


ج 

کدامیک از وقایع جمعیت صرفاً بر ترکیب جمعیت اثر می‌گذارد؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب کرمان/پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸_قطب شمال) 
گزینه 1 ولادت 

گزینه 7 مرگ و میر 

گزینه 3 ازدواج 

گزینه 4 مهاجرت 


نمایش پاسخ 


‘a 
ری‎ Sed ee eens ای ور رای‎ ANS رت ار‎ on (ele oes ری ری رز اد رال ان‎ 
میان‌دوره‌ی کشوری)‎ “AV اردیبهشت‎ 


گزینه 1 در مقابل هر ۱۰۰ نفر فعال۸۰ نفر pre‏ فعال وجود دارد 
گزینه 2 در این جمعیت۸۰ نفر تولید و ۱۸۰ نفر مصرف می‌کنند 
گزینه 3 نسبت وابستگی این جمعیت ۱/۲ و یک جمعیت جوان است 


گزینه 4 نسبت وابستگی در این جمعیت ۴۰ درصد است 


نمایش پاسخ 
د‌ 
در یک کشور با جمعیت ۳۰ میلیونی» دو میلیون نفر UL‏ یا مساوی ۶۵ سال بوده و شش میلیون نفر ۱۴ سال یا کم‌تر هستند. نسبت وابستگی (سرباری) در این کشور به 
کدامیک از اعداد زیر نزدیک‌تر است؟ (پزشکی شهریور -9F‏ قطب زنجان) 
گزینه 1 ۰/۶۷ 
گزینه 2 ۰/۸۵ 
گزینه 3 ۰/۶۰ 
گزینه 4 ۰/۴۷ 
نمایش پاسخ 
الف 


اگر نسبت وابستگی در یک جامعه ۲ باشد کدام گزینه در خصوص تفسیر این نسبت صحیح است؟ (پزشکی شهریور 94- قطب همدان) 


Tans‏ به ازای هر ۱۰ نفر فرد غیر فعال (از نظر سنی) ۱۲ نفر فرد فعال در جامعه وجود دارد. 
کرینه 2 به ازای هر ۱۰ نفر فرد فعال ۲۰ نفر فرد غیر فعال (از نظر سنی) در جامعه وجود دارد. 
35 2 به ازای هر ۱ نفر فرد فعال ۱/۲ نفر فرد غیر فعال (از نظر سنی) در جامعه وجود دارد. 
گررنه 4 به ازای هر ۱ نفر فرد غیر فعال (از نظر سنی) ۲ نفر فرد فعال در جامعه وجود دارد. 

نمایش پاسخ 
تس 


براساس نتایج سرشماری» نسبت وابستگی در یک جمعیت ۰/۴ است plas‏ نتیجه‌گیری صحیح است؟ (پزشکی شهر یور ۴- قطب کرمان) 


گرینه 1 ay‏ ازای هر یک نفر از افراد فعال ۰/۴ نفر jad‏ واقع در سن فعالیت هستند. 
گزینه 2 hl ay‏ هر یک نفر از افراد شاغل ۰/۴ نفر غیر واقع در سن فعالیت هستند. 
کررنه 2 به ازای هر یک نفر از افراد فعال ۰/۴ نفر بیکار در جستجوی کار هستند. 


گرینه 4 به ازای هر یک نفر از افراد شاغل ۰/۴ نفر بیکار در جستجوی کار هستند. 


call 


اگر نسبت وابستگی در یک منطقه‌ی جغرافیایی o/V‏ باشد ترتیب میزان تولید کننده به مصرف کننده از راست به چپ چگونه خواهد بود؟ (پزشکی شهر 392 ۵ قطب 
شمال) 


گزینه 1 ۷ به ۱۰ 
گزینه 2 ۱۰ به ۷ 
گزینه 3 ۳ به ۷ 
گزینه 4 ۱۰ به ۱۷ 
نمایش پاسخ 
)= 


اگر نسبت وابستگی در Sy‏ منطقه‌ی جغرافیایی ۰/۸ باشد به ترتیب از راست ay‏ چپ چند نفر تولید کننده و چند نفر مصرف کننده هستند؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب 
شمال) 


Vo g A 1 گزینه‎ 
۸ گزینه 2 ۱۰ و‎ 


گزینه 3 ۱۰ و VA‏ 


گزینه 4 ۲ ۸9 


ra 

در کشوری با جمعیت ۱۰۰ میلیون نفر» ۳۰ میلیون نفر بیکار می‌باشند که ۲۰ میلیون نفر از آن‌ها جویای کار هستند. درصد جمعیت فعال در اين کشور چقدر است؟ 
(پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب زنجان) 

Vo 1 گزینه‎ 

گزینه 2 ۸۰ 

٩۵ 3 گزینه‎ 

Fo 4 گزینه‎ 


نمایش پاسخ 


>] 


تراکم حسابی جمعیت a> as‏ معنایی است؟ (دندان‌پزشکی شهر یور ۹۵- قطب آزاد) 


ais‏ 7 رابطه‌ی yw‏ وسعت کمی منطقه و جمعیت آن يا به عبارتی نسبت تعداد جمعیت ay‏ واحد خاک 
کزینه 2 رابطه‌ی میان وسعت زمین‌های زیر کشت یا قابل کشت یک منطقه یا جمعیت yl‏ و ay‏ عبارت دیگر نسبت تعداد جمعیت در واحد زمین زراعی 
گزینه 3 رابطه‌ی میان تعداد جمعیت یک منطقه پا منابع اقتصادی يا مجموع وسایلی aS‏ انسان‌ها برای ادامه‌ی زتذکن از آن برخوردارند. 


گزینه 4 همه‌ی موارد فوق 


الف 

در تراکم زیستی نسبت جمعیت را با چه مساحتی نشان می‌دهند؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب همدان) 
گزینه 1 کل مساحت برحسب هکتار 

گزینه 2 کل مساحت منطقه 

گزینه 3 مساحت برحسب مناطق قابل زیست حیوانی 

گزینه 4 مساحت کل زمین‌های قابل کشت 


> 

رابطه‌ی ow‏ وسعت کمی منطقه و جمعیت cyl‏ کدامیک از Elgil‏ تراکم جمعیت را محاسبه می‌نماید؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان) 
گزینه 1 حسابی 

گزینه 2 زیستی 

گزینه 3 اقتصادی 

گزینه 4 شهری 

نمایش پاسخ 

call 

اگر تعداد جمعیت ایران حدود ۸۰ میلیون نفر و مساحت آن در حدود Sy‏ میلیون و ششصد هزار کیلومتر مربع و مساحت قابل کشت آن حدود ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع و 
تعداد مهاجرین ۳ میلیون نفر باشند. میزان تراکم حسابی جمعیت ایران به چه عددی نزدیک‌تر است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب شیراز) 

گزینه 1 Be‏ 
گزینه 2 ۵۲ 
گزینه 3 Foo‏ 


گزینه 4 ۴۱۵ 


val 


هوال ,)16 


کدامیک از گزینه‌های زیر از ویژگی‌های هرم جمعیت در کشورهای رو به توسعه است؟ (پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب زنجان) 


گزینه 1 جمعیت افراد مسن نسبت lu ay‏ جوامع بیش‌تر است. 


گزیته 2 تعداد موالید در سال بیش‌تر از مرگ است: 


کررنه 2 هر Waly‏ هرم با پله‌ی قبلی خود از لحاظ فراوانی جمعیتی تفاوت چندانی ندارد. 


گزینه 4 قاعده‌ی هرم باریک و نوک آن Oe‏ است. 


۹ 

کدامیک از گزینه‌های زیر نشانه‌ی ویژگی هرم جمعیت در کشورهای در حال توسعه است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان) 
گزینه 1 هر پله‌ی هرم با پله‌ی قبلی خود تفاوت زیادی دارد. 
گزینه 2 تعداد تولد بالا و نسبت مرگ و مير در کودکان بالاست. 


گزینه 3 جمعیت افراد مسن jabs ay‏ جوامع بیش‌تر است. 


> 


حد لازم برای جایگزینی طبیعی جمعیت چند کودک به ازای هر زن است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال) 


گزینه 1 ۱۸٩‏ 
گزینه 2 ۲/۱ 
گزینه 3 ۲/۵ 
گزینه 4 ۲/۸۶ 
نمایش پاسخ 
ب‌ 


اگر نسبت جنسی در یک جامعه ۵۸۲/۴۸۱۰۰ نسبت دخترزایی چند درصد است؟ (پزشکی شهریور -VE‏ قطب همدان) 


گزینه 1 OY‏ 
گزینه 2 FA‏ 
گزینه 3 Be‏ 
گزینه 4 با این اطلاعات قابل محاسبه نیست. 


= 


تال 29 


در شهر X‏ در ماه گذشته ۲۰ مورد مرگ a)‏ علت تصادفات جاده‌ای داشته‌ایم در Wel‏ گزارش از ae‏ ابزاری استفاده شده است؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب شیراز و همدان) 


کزینه 1 شمارش (سرشماری) Census‏ 
گزینه 2 میزان Rate‏ 
گزینه 3 نسبت Ratio‏ 


گزینه 4 سهم ۳۲۵۵۵۲100 


val 


در کشوری با جمعیت زنان ۵ میلیون» جمعیت مردان ۴ میلیون و هشتصد هزار نفر و جمعیت شهری ۷ میلیون نفر و وسعت کل ۲۰۰ هزار کیلومتر © B‏ میزان تراکم 
حسابی جمعیت چقدر است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۴ قطب تهران) 


گزینه 1 ۲۴ 
گزینه 2 ۴٩‏ 
گزینه 3 PO‏ 
گزینه 4 AF‏ 
نمایش پاسخ 
— 


در جامعه‌ای با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر. تعداد افراد زیر ۱۵ سال ۳۰ هزار و افراد بالای ۶۵ سال ۱۰ هزار نفر است. در مورد نسبت وابستگی کدام جمله صحیح است؟ 
گزینه 1 به ازای هر ۱۰۰ نفر تولیدکننده Fo‏ نفر مصرف کننده وجود دارد. 
گزینه 2 ay‏ آزای هر ۱۰۰ نفر تولیدکننده ۱۴۰ نفر مصرف کننده وجود دارد. 


گزینه 3 به ازای هر 100 نفر تولیدکننده ۶۶ نفر مصرف کننده وجود دارد. 


گزینه 4 به ازای هر 100 نفر تولیدکننده ۱۶۶ نفر مصرف کننده وجود دارد. 


=) 


در محاسبه‌ی «نسبت وابستگی» در مخرج کسر a>‏ جمعیتی لحاظ می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب اهواز) 
گزینه 1 جمعیت زیر ۱۵سال 

گزینه 2 جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال 

گزینه 3 جمعیت بالای FF‏ سال 


گزینه 4 جمعیت زیر ۱۵ و بالای ۶۴ سال 


> 


Dagan 


کدامیک از میزان‌ها از اجزای رشد جمعیت ay‏ شمار نمی‌آید؟ (دندان‌پزشکی اسفند -9F‏ قطب اهواز) 


گزینه 1 ازدواج و طلاق 
گزینه 2 باروری 
گزینه 3 مرگ و میر 
گزینه 4 مهاجرت 
نمایش پاسخ 
الف 
«هرم جمعیتی رو a‏ نقصان» در جوامعی دیده می‌شود که در آن‌ها: (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب تهران) 
کزینه 1 تعداد مرگ و مير و زاد و ولد هر دو بسیار کم است 
کزینه 2 تعداد مرگ و pro‏ در سال کم‌تر از زاد و ولد است 
گزینه 3 تعداد زاد و ولد در سال کم‌تر از مرگ و میر است 


گزینه 4 تعداد جمعیت ]31,5 مسن در جامعه eS‏ از جوانان است 


é 

کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص نسبت جنسی (Sex Ratio)‏ صحیح است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب کرمان) 
کرینه 1 این نسبت تقریباً در بیش‌تر کشورهای جهان در هنگام تولد حدود ۱۰۵ مولود دختر در مقابل ۱۰۰ مولود پسر است. 
گزینه 2 جمعیت‌هایی که مردان سهم بیش‌تری از مهاجرین را دارند از نسبت جنسی بالاتری برخوردارند. 

گرینه 3 اگر مهاجرت قابل ملاحظه‌ای صورت نگیرد» نسبت جنسی با افزایش سن افزایش می‌یابد. 


گزینه 4 این نسبت در یک جمعیت ay‏ مرگ و pro‏ نسبی مردان و زنان بستگی ندارد. 


تب 
در جامعه‌ای با جمعیت ۵۰۰ هزار نفر, تعداد افراد زیر ۱۵ سال» ۷۰ هزار نفر و افراد GUL‏ ۶۵ سال ۳۰ هزار نفر است. به ازای هر ۱۰۰ نفر تولید کننده چند نفر مصرف 


کننده وجود دارد؟ (پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب تبریز) 


گزینه 1 ۱۲۵ 
گزینه 2 ۲۵ 
گزینه 3 ۶۶ 
گزینه 4 ۱۶۶ 
ees‏ 
الف 


Dolan 


در محاسبه «نسبت وابستگی» در صورت کسر a>‏ جمعیتی لحاظ می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب اهواز) 


گزینه 1 جمعیت زیر ۱۵ سال 

گزینه 2 جمعیت ۱۵-۶۴ 
جمعیت ۱۵-۶۴ سال 

گزینه 3 جمعیت بالای ۶۴ سال 


گزینه 4 جمعیت زیر ۱۵ و بالای ۶۴ سال 


نمایش پاسخ 
> 


اگر نسبت وابستگی در یک منطقه‌ی جغرافیایی ۸۰ درصد باشد. مفهوم آن چیست؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شمال/پزشکی شمال ۹۷ _قطب شمال) 


گزینه 1 ۱۰۰ نفر تولیدکننده و ۱۸۰ نفر مصرف کننده هستند. 
گزینه 2 No‏ نفر تولیدکننده و »۱۰ نفر مصرف کننده هستند. 
گزینه 3 ۱۰۰ نفر تولید کننده و ۸۰ نفر مصرف کننده هستند. 


گزینه 4 Poo‏ نفر تولیدکننده و No‏ نفر مصرف کننده هستند. 


الف 

در همه‌ی موارد زیر استفاده از سرشماری جمعیت توصیه می‌شود. بجز: (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- مشترک کشوری) 
گزینه 1 جمعیت مورد castles‏ کوچک باشد. 

گزینه 2 داده‌هایی با دقت و اطمینان بسیار bj‏ مورد نیاز باشد 

گزینه 3 داده‌هایی مربوط به تک‌تک افراد جامعه. مورد نیاز WL‏ 

گزینه 4 افراد جامعه از حیث صفت مورد بررسیء اختلاف زیادی با هم داشته باشند. 


نمايش پاسخ 


ard 


551 جمعیت زیر ۱۵ سال و (GUL‏ ۶۴ سال کشوری به ترتیب ۲۰ و ۳۰ درصد از جمعیت کل آن کشور را تشکیل دهند. نسبت وابستگی (سرباری) در آن کشور کدامیک از 
اعداد زیر است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب زنجان) 

گزینه 1 ۲ 

گزینه 2 ۱/۵ 

گزینه 3 ۰/۵ 


گزینه 4 ۱ 


=) 


amnion 


کدامیک از مهم‌ترین ملاک ارزیابی نسبت جمعیت با محیط جغرافیایی مسکون محسوب می‌گردد؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان) 


گرینه 1 میزان تراکم اقتصادی 
گزینه 2 میزان تراکم زیستی 
کزینه 3 میزان تراکم حسابی 
گزینه 4 میزان تراکم شهری 
نمایش پاسخ 
الف 
کدام شاخص جمعیتی رابطه‌ی ow‏ وسعت منطقه و تعداد جمعیت را معین می‌کند؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب تهران) 
گزینه 1 تراکم دموگرافیک 
گزینه 2 توزیع جغرافیایی 
گزینه 3 تراکم مهاجرتی 
گزینه 4 تراکم جمعیت 


نمایش پاسخ 


=) 


کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب تبریز) 

گزینه 1 معیار وردهایم برای نشان دادن وضعیت نسبت سرباری در جامعه است 

گزینه 72 طبق معیار وردهایم جمعیت زیر ۱۵ سال کشورهای در حال توسعه‌ی بالای 70۴۰ است. 
گزینه 3 هرم‌های سنی- جنسی کشورهای کاملاً عقب نگذاشته Odds‏ از نوع رو به نقصان است 
گرینه 4 هرم‌های سنی- جنسی ساکن. زاد و ولد نسبتاً زیاد و نسبت مرگ در کودکان هم بالاست. 


کیت 


ad 


0 


کدامیک از موارد ذیل از وقایع دموگرافیک یا حرکات جمعیت نیست؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب آزاد) 


گزینه 1 مرگ و میر 
گزینه 2 ازدواج 9 طلاق 


گزینه 3 بروز اپیدمی 


گزینه 4 مهاجرت 


= 


tra 1455‏ رابت هرم مفعلق به زتان آننت: 
گزینه 2 ره تقسیمات سن در مور افقی لحاظ می‌شود. 
span lob anit‏ عفوقی falas‏ نکه شوم طول شخور اققی (aid‏ 


گزینه 4 دقت نمایش هرم ay‏ تقسیمات فراوانی افراد در محور افقی وابسته است. 


val 


5 


کدام گزینه در مورد هرم سنی صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب تهران) 


گزینه 1 هرم سنی نموداری است که از دو محور عمودی (برای تعداد نفرات) و محور افقی (برای سن) تشکیل شده است. 
گزینه 2 برای نشان دادن ساختمان سنی جمعیت در یک لحظه‌ی معین از نموداری به نام هرم سنی استفاده می‌شود. 
کزینه 3 دقت نمایش هرم سنی ay‏ تقسیمات محور افقی بستگی دارد. 
گزینه 4 در هرم سنی فراوانی افراد برحسب جنس ay‏ صورت هیستوگرام نمایش داده می‌شود. 

تمایش پاسخ 
Y‏ 


هرم سنی کشورهای توسعه نیافته, WE‏ به چه شکل است؟ (پزشکی اسفند 90- قطب اهواز) 


گرینه 1 ناقوسی شکل 
گزینه 2 یکنواخت 
گزینه 3 مخروطی 
گزینه 4 مثلثی شکل 


=) 


Bonen 


کدامیک از موارد زین در مورد جنسیت به عنوان یک ole‏ موّثر بر سلامتی صحیح است؟ (پزشکی شهریور -9V‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 گزارش بیماری و مرگ در زنان بیش از مردان است 
گزینه 2 گزارش بیماری و مرگ در مردان بیش از مردان است 
گزینه 3 گزارش بیماری در مردان کم‌تر از زنان است ولی مرگ در مردان بیش‌تر است 


گزینه 4 گزارش بیماری در زنان کم‌تر از زنان است ولی مرگ در زنان بیش‌تر است 


E 

کدام 0955 سنی در محاسبه‌ی نسبت وابستگی در یک جمعیت در مخرج کسر قرار می‌گیرد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز) 
گزینه 1 زیر ۱۵ سال 

Ala ۱۵-۶۴ 2 گزینه‎ 

گزینه 3 ۱۸-۷۰ساله 


گزینه 4 ۶۴ ساله و بالاتر 


نمایش پاسخ 


تال 21 


شکل هرم سنی یک کشور به کدامیک از عوامل زیر بستگی ندارد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز) 
گزینه 1 تعداد موارد ازدواج در سال 
eat‏ ها شلد هو ناه isiad‏ 
گزینه 3 تقلیل افراد در اثر مرگ و میر 
گزینه 4 مهاجرت به داخل یا خارج از کشور 
نمايش پاسخ 
الف 
درا سر دیا ی pay‏ ای را 
گزینه 1 جنگ‌های بزرگ معمولاً نسبت جنسی جمعیت را طی دهه‌ی بعد پایین می‌آورد 
گزینه 2 در کشورهای دارای جمعیت Gay‏ نسبت جنسی جمعیت هميشه بیش از یک است 
گزینه 3 تسهیل قوانین مهاجرپذیری در کشورهاء نسبت جنسی جمعیت را کاهش می‌دهد 
گزینه 4 نسبت پسرزایی حاصل تقسیم تعداد تولد پسران و دختران در جمیعت طی یک سال است 
نمایش پاسخ 
الف 
بیش‌ترین نوع خانواده که در همه‌ی جوامع دیده می‌شود کدام است؟ (پزشکی شهریور -9V‏ قطب آزاد) 
گزینه 1 خانواده‌ی گسترده 
گزینه 2 خانواده‌ی چندنسلی 
گزینه 3 خانواده‌هی هسته‌ای 


گزینه 4 خانواده‌ی تک والدی 


ج. عدم پوشش در سیب سبز 
اولین Cle‏ مرگ نوجوانان کدام مورد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان) 
گزینه 1 نئوپلاسم 
گزینه 2 خودکشی 
گزینه 3 تصادفات 


گزینه 4 بیماری‌های قلبی عروقی 


۹ 

کمیسیون جمعیتی سازمان ملل متحد A>‏ روش سرشماری را توصیه می‌کند؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب شیراز) 
کزینه 1 دوژور (Dejure)‏ 

کزینه 2 دو فاکتور (Defacto)‏ 

گزینه 3 سرشماری نفوس و مسکن 
کرت ام اما PUR Gey‏ 

27 

ب. کمیسیون جمعیتی سازمان ملل متحد روش دو فاکتو را sly‏ سرشماری توصیه می‌کند. 


TREN 


در یک شهر دو میلیون نفری. توزیع سنی جمعیت به صورت زیر است. نسبت وابستگی چند درصد است؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب تبریز) 


ت‌ ۲ -\_ 5.x‏ ( ای رجا 


جمعیت زیر ۱۴ سال: Po‏ درصد 
جمعیت ۲۰- ۱۴ سال: ۲۰ درصد 
جمعیت -۴٩‏ ۳۱ سال: ۲۵ درصد 
جمعیت بالای ۶۵ سال: ۲۰ درصد 


گزینه 1 ۴۰ 
گزینه 2 ۵۰ 
گزینه 3 ۶۶ 


گزینه 4 ۸۰ 


۰ در صورت کسر جمعیت مصرف کننده (۲۰+۲۰) 9 در مخرج جمعیت تولید کننده (joo -Fo)‏ قرار دارد. که در این‌جا می‌شود ۴۰ تقسیم بر Fo‏ ۳ ۶۶ درصد. 


سوال 47 


هرم سنی جنسی جمعیت‌های جوان چگونه است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب آزاد/پزشکی اسفند AV‏ _قطب زنجان) 


سوال 48 


اگر جمعیت بالای ۶۵ سال یک جامعه 16۱۰ و جمعیت زیر 1۵ سال آن 0۳۰ آن جامعه باشد نسبت سرباری (وابستگی) plas‏ است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- 


قطب شهیدبهشتی) 


سوال 49 


کدام گزینه علل مرگ نوجوانان را به ترتیب اهمیت نشان می‌دهد؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب تبریز) 


گزینه 1 ناهنجاری‌های مادرزادی» نئوپلاسم» خودکشی و قتل 

گزینه 2 خودکشی 9 قتل» ناهنجاری‌های مادرزادی» جراحات 9 تصادفات 
گزینه 3 نئوپلاسم. خودکشی و قتل. ناهنجاری‌های مادرزادی 

گزینه 4 جراحات و تصادفات» خودکشی و قتل» نئوپلاسم 


سوال 50 


گزینه 1 تعداد موالید در هر یک از نسل‌ها 
گزینه 2 افزایش تعداد ازدواج و کاهش تعداد طلاق 
گزینه 3 تقلیل تعداد افراد در اثر مرگ و میر 


ais‏ 4 مهاجرت به کشور یا مهاجرت از کشور 


ب. در هرم سنی موالید و مرگ و مهاجرت اثر دارد و ازدواج در آن بی‌تأثیر است. 


هرم سنی در جمعیت‌های جوان a> a)‏ شکلی است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب آزاد/پزشکی اسفند ٩۷‏ _قطب اهواز) 


سوال 52 


گزینه 1 مهاجرت 


گزینه 2 ازدواج 


گزینه 3 ولادت 
گزینه 4 مرگ 
نمایش پاسخ 
ب / عواملی که باعث تغییر حجم جمعیت می‌شوند عبارت‌اند از: مهاجرت- ولادت و مرگ 
در رل ی ده ی ری ی رل ار ری را ار و 
(پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تهران) 


گزینه 7 در حال توسعه با جمعیتی سالخورده 
گزینه 2 در حال توسعه با جمعیتی جوان 
گزینه 3 توسعه يافته با جمعیتی جوان 
das‏ متخ یافته با ines‏ سالخورده 
نمایش پاسخ 
د/در صورت کسر وابستگی جمعیت مصرف کننده و در مخرج جمعیت تولید کننده قرار دارد. کشوری که نسبت وابستگی آن ۰/۶ باشد توسعه adh‏ با جمعیتی سالخورده 


شکل هرمی سنی جمعیت a)‏ همه‌ی موارد زیر بستگی دارد. بجز: (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب زنجان) 


کزینه 1 تقلیل تعداد افراد در اثر مرگ و میر 
گزینه 2 نحوه‌ی توزیع جغرافیایی جمعیت 
گزینه 3 مهاجرت به کشور یا از کشور 
گزینه 4 تعداد موالید در هر یک از نسل‌ها 
نمایش پاسخ 
ب / شکل هرم سنی ربطی به نحوه‌ی توزیع جغرافیایی جمعیت و مهاجرت ندارد. برای مثال هرم سنی جنسی جمعیت‌های جوان مثلثی با قاعده‌ی پهن است که هر پله با 
پله‌ی قبلی خود تفاوت چندانی ندارد. 
با توجه a‏ الگوی آماری و تقسیم جمعیت a)‏ دو گروه طبیعی و jE‏ طبیعی, همواره با چه انحراف معیاری از میانگین. افراد جامعه. سالم و طبیعی محسوب می‌شوند؟ 
(پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شمال) 
گزینه 1 ۱ 
گزینه 2 ۲ 
گزینه 3 ۳ 
گزینه 4 ۴ 
نمایش پاسخ 
ب / همواره با ۲ انحراف معیاری از میانگین» افراد جامعه. alu‏ و طبیعی محسوب می‌شوند. 
در سرشماری جمعیت یک کشور بر مبنای روش دوژور (dejure)‏ شمارش جمعیت کدام مورد صحیح است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد) 
گزینه 1 شمارش کلیه‌ی جمعیت حاضر در یک منطقه یا کشور» صرف نظر از تابعیت آن‌ها. روش مورد توصیه‌ی سازمان ملل 
گزینه 2 شمارش جمعیت تابع یک کشور یا یک منطقه صرف نظر از محل سکونت. کم‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
گرینه 3 شمارش کلیه‌ی جمعیت حاضر در یک منطقه یا کشور صرف نظر از تابعیت آن‌هاء بیش‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
گزینه 4 شمارش جمعیت تابع یک کشور یا یک منطقه صرف نظر از محل سکونت» روش مورد توصیه‌ی سازمان ملل 
نمایش پاسخ 
ب / کمیسیون جمعیتی سازمان ملل متحد روش دو فاکتو را ly‏ سرشماری توصیه می‌کند اما در روش دوژور شمارش جمعیت تابع یک کشور یا یک منطقه صرف نظر از 
محل سکونت. کم‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
جمعیتی که هرم آن در قاعده Clos Our:‏ ........... باشد معمولاً میزان باروری بالایی دارند. (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان) 
کزینه 7 باریک» پهن 
گزینه 2 پهن؛ باریک 


گزینه 3 پهن» پهن 
گزینه 4 باریک» باریک 
نمایش پاسخ 
ب / هرم سنی جنسی جمعیت‌های جوان مثلثی با قاعده‌ی پهن است که هر aly‏ با Wah‏ قبلی خود تفاوت چندانی ندارد و میزان باروری AVL‏ دارند. 
شکل هرمی سنی یک کشور ay‏ کدام مورد زیر بستگی ندارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز) 
گزینه 1 تعذاد موالید در هر یک از نسل‌ها 
گزینه 2 تعداد موارد ازدواج ثبت شده 
گزینه 3 کاهش تعداد افراد در اثر مرگ و میر 


گزینه 4 مهاجرت به کشور یا مهاجرت از کشور 


> 


بر اساس استراتژي كشوري همکاري بین سازمان جهاني بهداشت و جمهوري اسلامي ایران کدام‌يك از موارد زیر از مهم‌ترین جهات راهبردي GySo®‏ این سازمان با کشور 
گزینه 1 ریشه‌کنی فلج اطفال 
گزینه 2 مقابله با پيامدهاي گذر دموگرافيك و گذر اپيدميولوژيك 
گزینه 3 اصلاحات در نظام اطلاع‌رسانی سلامت 
تمایش پاسخ 
ب / بر اساس استراتژي كشوري همكاري بین سازمان جهاني بهداشت و جمهوري اسلامي ایران مقابله با پيامدهاي گذر دموگرافيك و گذر اپيدميولوژيك کدام‌يك از موارد 
زیر از مهم‌ترین جهات راهبردي همكاري این سازمان با کشور است. 


بهداشت برای همه و مراقبت‌های بهداشتی اولیه 
تعدا سوال : ۱۱۴ 
درجه سختی:متوسط 
نکات:۱-اصول مراقبتهای بهداشت اولیه بسیار پرتکرار است 
۲-آموزش بهداشت جز اصول بهداشت اولیه نیست 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


خودازمایی 
هدف سازمان جهانی بهداشت برای استراتژی سلامتی برای همه‌ی (HFA)‏ دستیابی همه‌ی مردم جهان a)‏ چه سطحی از سلامتی است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب 
اصفهان) 
گزینه 1 داشتن زندگی Ngo‏ و موّثر 
گزینه 2 بیمار نبودن 
گزینه 3 نداشتن ناتوانی 


الف و د 
کدامیک از موارد زیر از شاخص‌های جهانی ارزیابی خدمات بهداشتی برای همه‌ی (HFA)‏ است؟ (پزشکی شهریور -9F‏ قطب شمال) 
گزینه 1 امید به زندگی بالای ۷۰ سال 
گزینه 2 مرگ و میر کودکان زیر یک سال کم‌تر از ۵۰ در هزار 
گزینه 3 میزان باسوادی در دو جنس بالای Be‏ درصد 


گزینه 4 صرف ۲ درصد سهم تولید ناخالص ملی 


تمام شاخص‌های جهانی زیر به منظور پایش و ارزشیابی بهداشت برای همه در کشورها به درستی تعریف شده‌اند. بجز: (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب مشهد) 


کزینه 2 کاهش مرگ و میر کودکان زیر یک سال ay‏ کم‌تر از ۵۰ در هزار 
کزینه 3 افزایش امید به زندگی در بدو تولد به بیش از ۶۰ سال 
گزینه 4 رسانیدن میزان باسوادی برای زنان 9 مردان به بیش از ۷۰ درصد کل افراد جامعه 
نمایش پاسخ 
الف 


alas‏ گزینه در مورد شاخص‌های جهانی پایش و ارزشیابی سلامت در کشورها. صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب اصفهان) 


گزینه 1 اختصاص حداقل ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی برای بهداشت 
گزینه 2 رساندن باسوادی برای بزرگسالان به بیش از ۷۰درصد 
گزینه 3 افزایش امید به زندگی در بدو تولد به بیش از ۸۰ سال 


گزینه 4 برخورداری حداقل ۵۰ درصد کودکان از وزن مناسب برای سن 


= 


Gly‏ رسیدن به شاخص‌های جهانی. حداقل چند درصد از تولید ناخالص ملی باید برای بهداشت جامعه مصرف شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب تبریز/پزشکی 
کلاسیک شهریور ۹۸ _قطب شمال) 


گزینه 1 ۵60 
گزینه 2 ۱۵۶6۵ 
گزینه 3 ۲۵۵ 
گزینه 4 ۲۰۹۵ 
نمایش پاسخ 
الف 


کدامیک از موارد زیر درباره‌ی شاخص‌های جهانی 20001۱۴۸ صحیح نیست؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب شمال) 


گزینه 1 حداقل ٩۰‏ درصد کودکان وزن مناسب برای سن داشته باشند. 
گزینه 2 حداقل ۲۰ قلم دارویی اساسی در محل مرکز بهداشتی درمانی موجود باشد. 
گزینه 3 حداقل ۳ درصد تولید ناخالص ملی صرف بهداشت شود. 
گزینه 4 امد به زندگی به بیش از ۶۰ سال برسد. 

نمایش پاسخ 
ج‌ 


کدامیک جزء شاخص‌های جهانی به منظور پایش و ارزشیابی بهداشت برای همه در کشورها است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز) 


گزینه 1 حداقل ۳ درصد تولید ناخالص ملی برای بهداشت صرف شود. 
کزینه 2 حداقل ۹۵ درصد نوزادان وزن بالای ۲۰۰۰ گرم در هنگام تولد داشته باشند. 
گزینه 3 رسانیدن امید به زندگی در بدو تولد ay‏ بیش از ۷۰ سال 


گزینه 4 رسانیدن میزان باسوادی به بیش از Vo‏ درصد JS‏ افراد جامعه در زنان و مردان 


=) 


ارتباط PHC (Primary heath care) HFA (Health for all)‏ چیست؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب تهران) 
گزینه 1 PHC‏ روش دستیابی به HFA‏ است. 
گزینه 2 HFA‏ با PHC‏ قابل دستیابی نیست. 
گزینه 3 HFA‏ روش دستیابی به PHC‏ است. 
گزینه 4 PHC‏ با HFA‏ قابل دستیابی نیست. 


val 


شاخص‌های ارزش‌یابی و مقایسه‌ی کشورها از نظر میزان دستیابی به 2000۳1۴۸ کدام است؟ (دندان‌پزشکی اسفند 90- قطب آزاد) 


گزینه 1 درصد منطقی از بودجه ملی سلامت a)‏ مراقبت‌های بهداشتی سطح اول در هر منطقه (Local health care)‏ اختصاص يافته باشد. 
گزینه 2 افزایش امید به زندگی در بدو تولد ay‏ بیش از ۷۰ سال 
گزینه 3 وزن ۷۰ درصد نوزادان در بدو تولد بیش‌تر از ۲۵۰۰ گرم باشد. 
گزینه 4 رسانیدن Uline‏ باسوادی برای زنان و مردان به بیش از ۵۰ درصد کل افراد جامع 
نمایش پاسخ 

val 

دسترسی ay‏ آب سالم در منزل یا در فاصله‌ای که با ۱۵ دقیقه پیاده‌روی به آن رسیده در کدام محیط از HFA‏ (بهداشت برای همه) جای دارد؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب 
آزاد) 
گزینه 1 اهداف 
گزینه 2 شاخص‌ها 
گزینه 3 رویکرد مراقبت 
گزینه 4 اصول استراتژیک 


نمایش پاسخ 


- 


Ties 


کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد سیستم مراقبت‌های بهداشتی اولیه نادرست است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -9F‏ قطب آزاد) 


گزینه 2 فلسفه‌ی اصلی مراقبت‌های بهداشتی اولیه توزیع عادلانه منابع بهداشتی است. 
گزیته 3 مراقیت‌های بهداشقی اولیه فوسط تیم‌های تخصصی پزشکن در بیمارستان‌ها اراکه من گرده: 


گزینه 4 ارائه‌ی مراقبت‌های بهداشتی اولیه هزینه‌ی اثربخش است. 


E 
قطب تبریز)‎ ۰٩۴ باشد؟ (دندان‌پزشکی اسفند‎ WL برای اطمینان از دسترسی برابر توزیع و پوشش مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی بر چه اساسی‎ 
گزینه 1 براساس نیاز و تقاضای منطقه‎ 
گزینه 2 براساس شرایط آب و هوایی هر منطقه‎ 
گزینه 3 براساس میزان سرمایه در گردش آن منطقه‎ 


گزینه 4 براساس موقعیت استراتژیک منطقه 


الف 
از گزینه‌های زیر کدامیک به عنوان اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه محسوب نمی‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب زنجان/پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب دانشگاه آزاد/ 
پزشکی اسفند۴٩_‏ قطب دانشگاه آزاد / پزشکی شهریور ٩۳‏ _قطب شیراز/پزشکی اسفند ۷٩_قطب‏ همدان) 
گزینه 1 مشارکت مردمی 
گزینه 2 آموزش بهداشت 
گزینه 3 عدالت 


گزینه 4 روش‌های (فناوری) مناسب 


ب 
کدامیک از گزینه‌های زیر جزء اصول مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب زنجان/پزشکی اسفند ۳٩قطب‏ دانشگاه آزاد / پزشکی شهریور ٩۷‏ 
_قطب همدان/ سیب-پزشکی ریفرم شهریور ۹۸ قطب دانشگاه آزاد / پزشکی اسفند ۹۷ قطب زنجان) 

گزینه 1 آموزش بهداشت 

گزینه 2 بهداشت محیط 

گزینه 3 مشارکت عمومی 

گزینه 4 دسترسی به داروهای اساسی 


نمایش پاسخ 


پذیرش بومی بهورز منطبق بر کدامیک از اصول PHC‏ است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب شمال) 
کزینه 1 مشارکت همگانی 
گزینه 7 هماهنگی Ow‏ بخشی 
گزینه 3 روش یا تکنولوژی مناسب 
گزینه 4 عدالت 

تمایش پاسخ 

E 

کدامیک از گزینه‌های زیر از اصول مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی است؟ (پزشکی شهریور 94- قطب کرمان) 
گزینه 1 بهبود تغذیه 
گزینه 2 مشارکت مردم و اتکا به خود 
گزینه 3 آموزش بهداشت 
گزینه 4 واکسیناسیون ade‏ بیماری‌های عفونی قابل JBI‏ در دوران کودکی 


ب 
مردم با نیازهای یکسان Yl‏ دسترسی ply‏ به قيمت‌های بهداشتی داشته باشند. نشان دهنده‌ی کدام اصل از مراقبت‌های بهداشتی اولیه است؟ (دندان‌پزشکی شهریور 
۵ قطب مشهد / دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب اهواز / دندان‌پزشکی دی “AV‏ میان‌دوره‌ی کشوری) 
گزینه 1 هماهنگی بین بخش 
گزینه 7 مشارکت مردمی 
گزینه 3 روش‌های مناسب 
گزینه 4 عدالت 


نمایش پاسخ 
ss‏ ضورت وال تعرنف غدالته اضتاا 


دام مور از اصول مرافی‌های پاش اوله است رش اس ۱۳ فط اصتهان) 


گزینه 3 آموزش بهداشت 


گزینه 4 واکسیناسیون 


aro 


کدامیک جزء اصول خدمات بهداشتی اولیه است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب اصفهان/پزشکی ریفرم شهریور ۹۸ _قطب زنجان) 
گزینه 2 عدالت اجتماعی 


گزینه 3 بهسازی محیط 
گزینه 4 سلامت مادر و کودک 


ب 
کدامیک از موارد زیر از اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه نیست؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب کرمان) 

گزینه 1 حمایت بین‌المللی 

گزینه 2 مشارکت مردمی 

گزینه 3 فناوری مناسب 


تأمین آب سالم به منظور کنترل بیماری اسهالی در جامعه a)‏ عنوان کدام مداخله‌ی بهداشتی تلقی می‌شود؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب مشهد/پزشکی شهریور 
۷_قطب مشهد/ پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸ قطب مشهد) 
گزینه 1 مداخله‌ی باز توانی 
گزینه 2 مداخله‌ی پیشگیری 
گزینه 3 مداخله‌ی درمانی 


گزینه 4 مداخله‌ی ارتقایی 


)> 
از جمله ol)‏ کارهای مورد استفاده در درمان بیماری سل. بهبود وضعیت تغذیه‌ای است. این مداخله مطابق با کدامیک از گزینه‌های زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- 
قطب کرمان) 
گزینه 1 مداخله‌ی درمانی 
گزینه 2 مداخله‌ی بازتوانی 
گزینه 3 مداخله‌ی پیشگیری 
گزینه 4 مداخله‌ی ارتقایی 
نمایش پاسخ 
الف 
در برخورد با بیماری سل کدامیک از فعالیت‌های زیر ay‏ عنوان مداخلات ارتقای سلامت قلمداد نمی‌شود؟ (پزشکی شهریور -٩۳۲‏ قطب تبریز/پزشکی اسفند ۴٩_قطب‏ 
شمال/ پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸ _ قطب مشهد ) 
گزینه 1 واکسیناسیون 
گزینه 2 تغذیه‌ی مناسب 
گزینه 3 آموزش سلامت 


گزینه 4 تهویه‌ی مناسب منزل 


الف 
کدامیک از اصول PHC‏ با پذیرش «سلامت a‏ عنوان محور توسعه‌ی پایدار» در جامعه ارتباط بیش‌تری دارد؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب اصفهان) 
گزینه 1 تکنولوژی مناسب 
Panis‏ هگا زک هرد 
گزینه 3 هماهنگی بین بخشی 
گزینه 4 جامعیت خدمات 
نمایش پاسخ 
۹ 
کدامیک از اصول PHC‏ متضمن اراه‌ی خدمات در انجام پیشگیری» درمان بازتوانی و ارتقایی است؟ (پزشکی اسفند ٩۳‏ قطب اهواز) 
گزینه 1 جامعیت 
گزینه 2 عدالت 
گزینه 3 مشارکت مردم 


گزینه 4 استفاده از روش‌های مناسب 


الف 
این اصل که افراد با نیازهای یکسان UL‏ دسترسی برابر به مراقبت‌های بهداشتی داشته باشند مبین کدامیک از اصول PHC‏ است؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب اهواز/ 
پزشکی شهریور ۹۶ _قطب مشهد/ پزشکی اسفند۶٩‏ قطب شمال اصفهان و کرمان/ پزشکی اسفند ۹۶ _ قطب مشهد) 
گزینه 1 جامعیت خدمات 
گزینه 2 مشارکت مردم در توسعه‌ی خدمات 
گزینه 3 عدالت در سلامت 


گزینه 4 استفاده از روش‌های مناسب در ارائه‌ی خدمات 


نمایش پاسخ 


é 


0 


بهداشت به وسیله‌ی مردم به plas‏ اصل از مراقیت‌های بهداشتی اولیه اشاره دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب اهواز) 
گزینه 1 مشارکت مردمی 
گزینه 72 روش‌های مناسب 


گزینه 4 هماهنگی بین بخشی 


val 
قطب آزاد)‎ -٩۳ هستند. بجز: (پزشکی شهریور‎ (Harm reduction) همه‌ی موارد زیر رویکرد کاهش آسیب‎ 
کزینه 1 درمان نگهدارنده با متادون‎ 
توزیع سرنگ و سوزن‎ 2 ans 
گزینه 3 سم‌زدایی‎ 
گزینه 4 توزیع کاندوم‎ 


al 


وال 29 


مرحله‌ی اول برنامه‌ریزی و مداخله در برنامه‌های بهداشتی کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 تعیین اولویت‌ها 
گزینه 2 ارزیابی وضعیت موجود 
گزینه 3 پایش و ارزشیابی برنامه‌ها 
گزینه 4 ایجاد dino)‏ برای انجام تحقیق 
تمایش پاسخ 
ب 
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مراقبت‌های بهداشتی اولیه‌ی پوشش خدمات در سه سطح پیشگیری است. این ویژگی مطابق با کدامیک از اصول مراقبت‌های بهداشتی 
اولیه است؟ (پزشکی اسفند ٩۳‏ قطب مشهد) 
گزینه 1 جامعیت خدمات 
گزینه 2 هماهنگی بین بخشی 
گزینه 3 روش مناسب 
تیه فا اک ورن ایو 
تمایش پاسخ 
call‏ 
اگر یک بسته مراقبت بهداشتی صرفاً خدمات را در سطح خانه‌ی بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی شهر و روستایی پیش‌بینی کرده باشد ولی خدمات تخصصی مورد نیاز 
را در سطح شهرستان فراهم نکرده باشد فاقد elas‏ ویژگی مراقبت‌های بهداشتی است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب همدان) 
گزینه 1 کفایت خدمات 
گزینه 2 جامعیت خدمات 
گزینه 3 دسترسی به خدمات 


گزینه 4 مناسبت خدمات 


= 


مبارزه با پشه‌ی آنوفل جهت کنترل بیماری مالاریا در Sy‏ منطقه چه نوع مداخله‌ای محسوب می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اصفهان) 
گزینه 1 ارتقایی 

گزینه 2 پیشگیری 

گزینه 3 درمانی 


گزینه 4 بازتوانی 


سوال 33 


گزینه 1 ارتقایی 
گزینه 2 پیشگیری 
گزینه 3 درمانی 


گزینه 4 بازتوانی 


الف 


گزینه 1 مشارکت مردم و اتکا به خود 
Stole vas‏ بخ های توتحفی افتضادی اتیاهن 
گزینه 3 توزیع عادلانه‌ی منابع بهداشتی 


گزینه 4 روش‌ها و فناوری‌های مناسب 


ج 


گزینه 1 عدالت اجتماعی 
گزینه 2 همکاری بین بخشی 
گزینه 3 مشارکت مردمی 


گزینه 4 تکنولوژی پیشرفته 


>) 


سوال 36 


گزینه 7 همکاری بین بخشی 
گزینه 2 آموزش بهداشت 
گزینه 3 واکسیناسیون 


گزینه 4 مراقبت از بیماری‌های jae‏ واگیر 


الف 


سوال 37 


گزینه 1 پیشگیری و کنترل بیماری‌های عفونی 
گزینه 2 مشارکت مردم و اتکا به خود 


گزینه 4 جامعیت خدمات 


الف 


سوال 38 


گزینه 1 جامعیت خدمات 
کزینه 3 عدالت (برابری) 


گزینه 4 روش‌های مناسب 


é 


تمام موارد زیر از اصول مراقبت‌های بهداشتی به شمار می‌رود بجز: (پزشکی اسفند ۹۵- قطب آزاد) 
گزین» 1 هماهنگی بخش‌های توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی 
کزینه 2 بهداشت مادر و کودک و آموزش بهداشت 
گزینه 3 مشارکت مردم در برنامه‌ریزی» اجراء و نظارت 


35 4 جامعیت خدمات ارتقاع پیشگیری و بازتوانی 


Ye 
کدامیک از موارد زیر از اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه محسوب نمی‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شیراز)‎ 
گزینه 1 بهبود تغذیه‎ 
داروهای اساسی‎ ay گزینه 2 دسترسی‎ 
گزینه 3 مشارکت مردم‎ 
گزینه 4 کنترل بیماری‌های عفونی محلی‎ 
aves 
۹ 
قطب شیراز)‎ -٩۳ در کنفرانس بین‌المللی آلماآتا نیست؟ (پزشکی اسفند‎ (PHC) ذکر شده در مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی‎ bol کدامیک از موارد زیر جزء هشت رکن‎ 
داروهای اساسی‎ ay گزینه 7 دسترسی‎ 
آب آشامیدنی سالم‎ ay گزینه 2 دسترسی‎ 
گزینه 3 مراقبت از سلامت مادران‎ 


گزینه 4 بهداشت دهان و دندان 


> 
کدامیک از موارد زیر از اجزای هشت‌گانه‌ی مراقبت‌های بهداشتی اولیه محسوب نمی‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان) 
گزینه 1 درمان بیماری‌های روان 


کزینه 2 آموزش بهداشت 


گزینه 3 بهداشت مادر و کودک 


گزینه 4 دسترسی به داروهای اساسی 


val 


سوال 43 


کدامیک از گزینه‌های زير از اجزاء PHC‏ نیست؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب شمال) 
گزینه 1 آموزش بهداشت 

گزینه 2 جامعیت خدمات 

گزینه 3 بهداشت دهان و دندان 


گزینه 4 کنترل بیماری‌های عفونی 


اب 


plas‏ مورد زیر از اجزای PHC‏ است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ٩۴‏ قطب شمال) 
گزینه 1 استفاده از تکنولوژی مناسب 

گزینه 2 توزیع عادلانه‌ی امکانات 

گزینه 3 همکاری‌های درون بخشی و برون بخشی 


گزینه 4 مبارزه با بیماری‌های شایع و بومی منطقه 


نمایش پاسخ 
> 


کدامیک از موارد زیر از اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اصفهان/پزشکی شهریور ٩۴‏ _ قطب کرمان) 


a. 35‏ 1 آموزش بهداشت 
گزینه 3 هماهنگی بین‌بخشی 
گزینه 4 فناوری مناسب 


al 


وال 20 


کدامیک از اجزای زیر در ایران به طور اولیه در A‏ جزء اصلی PHC‏ وجود داشت؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اهواز) 


گزینه 2 مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان 
گزینه 3 مراقبت‌های بهداشت سالمندان 


گزینه 4 مراقبت‌های بهبود وضع تغذیه 


)> 
اجزای مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی (PHC)‏ عبارتند از: (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب شیراز) 
گزینه 1 مشارکت مردم- کنترل بیماری‌ها 
گزینه 2 دسترسی به داروهای اساسی- درمان بیماری‌های معمول و جراحت‌ها 
کزینه 3 آموزش بهداشت- جامعیت خدمات بهداشتی 
dant‏ فرش کی اک نیسای ها ورف رای نتفر Sis til‏ 


نمایش پاسخ 


ad 


کدا میک از موارد زیر از اجزای ۸ گانه‌ی مراقبت‌های بهداشتی اولیه محسوب می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند -V0‏ قطب زنجان) 
گزینه 1 درمان بیماری‌های معمولی و جراحت‌ها 

گزینه 2 مقابله با حوادث و بلایای طبیعی 

گزینه 3 مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان 


گزینه 4 مراقبت‌های بهداشت روان 


al 


سوال 49 


کاربرد ملاحظات پیشگیرانه و ارتقایی در سطح جامع مطابق با کدامیک از اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه (PHC)‏ است؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب اهواز) 


گزینه 1 اصل هماهنگی بخش‌های توسعه‌ی اجتماعی اقتصادی 
گزینه 2 عدالت 


گزینه 3 روش مناسب 


گزینه 4 جامعیت خدمات 


a 


سوال 50 


کدامیک از موارد زیر از #۸رکن اصلی مراقبت‌های بهداشتی اولیه ۳۲۱۵ نیست؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب آزاد) 


کزینه 1 آموزش بهداشت 
گزینه 3 ایمن‌سازی در ply‏ بیماری‌های عفونی 
گزینه 4 دسترسی ay‏ بیمارستان 


نمایش پاسخ 


=] 


(Glee فا‎ dy seals ار‎ lat lig ات را رن ارو‎ ach Ipecac PMG وا‎ lesaclis 
گزینه 1 وزن برای قد‎ 


گزینه 2 وزن be‏ سن 


گزینه 3 قد Ugly‏ سن 
گزینه 4 شاخص توده‌ی بدنی 

تمایش پاسخ 
bad‏ 


براساس چارچوب خدمات مراقبت‌های aol‏ در برخورد با کم‌خونی؛ «کرم‌زدایی» sje‏ کدام دسته از مداخلات در بیماری قرار می‌گیرد؟ (پزشکی اسفند 4۶- قطب تبریز) 


گزینه 1 مداخله‌ی ارتقایی 
Saas‏ اس قهی درفااف 


گزینه 4 مذاخله‌ی بازتوانی 


= 
alos 


در رویکرد اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه (PHC)‏ مداخلاتی که سبب کاهش شیوع بیماری به وسیله‌ی توقف پیشرفت بیماری در بیمار می‌گردد. a>‏ نوع مداخله‌ای 
ست؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شیراز و همدان) 


گزینه 1 مداخلات ارتقایی 
کزینه 2 مداخلات پیشگیری کننده 
گزینه 3 مداخلات درمانی 
گزینه 4 مداخلات بازتوانی 
نمایش پاسخ 
۹ 


کدامیک جزء شاخص‌های جهانی پایش و ارزشیابی بهداشت برای همه در کشورها است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب مشهد) 


گزینه 1 افزایش امید به زندگی در بدو تولد به بیش از ۶۰ سال 
گزینه 2 رسانیدن میزان باسوادی زمان مردان به بیش از ٩۰‏ درصد 
گزیته 3 حداقل Mle‏ تولید اخالضص ملی برای بهداشت صرق شود 


گزینه 4 حداقل ۷۰ نوزادان وزنی بالای ۰ ۰ ۳۵ گرم در بدو تولد داشته باشند 


val 


تمام موارد زیر از اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه است بجز: (دندان‌پزشکی اسفند ٩۶‏ قطب شمال. اصفهان و کرمان) 
گزینه 1 بهبود تغذیه 
کزینه 2 آموزش بهداشت 
گزینه 3 هماهنگی On‏ بخشی 
گزینه 4 واکسیناسیون کودکان 


a 


سوال 56 


کدامیک از موارد زیر از اجزای اولیه PHC‏ نبوده و بعداً در ايران اضافه شده است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -9F‏ قطب اهواز/پزشکی ریفرم شهریور 9A‏ _قطب شمال ( 


گزینه 1 آموزش بهداشت 
گزینه 2 بهداشت مادر و کودک 
گزینه 3 دسترسی ay‏ داروهای اساسی 
گزینه 4 سلامت روان 
نمایش پاسخ 
Ss‏ 


کدامیک از گزینه‌های زیر بر اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه (PHC)‏ تطبیق نمی‌کند؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران) 
کزینه 1 در ارائه‌ی مراقبت‌های بهداشتی روش‌هاء ابزار و سیستم اداری باید منطبق با شرایط و فرهنگ جامعه طراحی شوند 


گزینه 2 بهداشت ay‏ صورت مجرد وجود ندارد و تحت eG‏ ترکیبی از عوامل محیطی, اقتصادی و اجتماعی است 


گزینه 3 بهداشت پدیده‌ای خودجوش است و بدون همکاری و علاقه‌ی مردم و ایجاد انگیزه هیچ‌گونه موفقیت چشم‌گیری حاصل نمی‌شود 


کزینه 4 خدمات بهداشتی باید به صورت برابر در اختیار افراد جامعه قرار 245 و افراد با نیازهای متفاوت سلامت WL‏ دسترسی یکسان به خدمات داشته باشند 
نمایش پاسخ 
> 


سوال 58 


در چارچوب خدمات مراقبت‌های اولیه در برخورد با مشکلات مرتبط با سلامت کدامیک جزء مداخلات ارتقایی است؟ (دندان‌پزشکی اردیبهشت -AV‏ میان‌دوره‌ی کشوری) 


گزینه 1 تغذیه با شیر مادر برای ذات‌الریه 
گزینه 2 آموزش بهداشت برای سرخک 
کزینه 3 غربالگری بیماران برای کم‌خونی 
گزینه 4 پیشگیری دارویی در مالاریا 


> 


سوال 59 


دستیابی به کدام سطح سلامتی هدف استراتژی سلامتی برای همه (HFA)‏ است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اصفهان) 


گزینه 1 داشتن زندگی مولد اقتصادی و اجتماعی 
گزینه 2 سلامت 9 رفاه کامل جسمی- روانی- اجتماعی 
a. js‏ 3 فقدان بیماری و معلولیت 
گزینه 4 ارتقای سطح سلامت معنوی و روحی 
نمایش پاسخ 
Y‏ 


در ارزیابی نظام مراقبت بیماری‌ها در کشورمان کدامیک از خصوصیات زیر را مدنظر قرار نمی‌دهید؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد) 


گزینه 1 حساسیت و ارزش اخباری ude‏ 
گزینه 2 قابلیت پذیرش 
گزینه 3 انعطاف‌پذیری 


کزینه 4 Shug‏ (اختصاصی بودن) 


> 
مقرر گردیده است که در نظام مراقبت بیماری دیابت در استان کرمان. تمامی گروه‌های سنی و جنسی جامعه و همچنین کلیه‌ی ساکنین شهرها و روستاها تحت پوشش 
قرار گیرند. این موضوع نشان دهنده‌ی کدام Shug‏ نظام مراقبت است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب کرمان) 


گرینه 1 زمان انتظار (Timelines)‏ 
گزینه 2 انعطاف‌پذیری (flexibility)‏ 
کزینه 3 قابلیت پذیرش (Acceptability)‏ 
کزینه 4 معرف بودن (Representativeness)‏ 
نمایش پاسخ 
۵ 
فلسفه‌ی اصلی مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی چیست؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شیراز/پزشکی اسفند ٩۳‏ قطب اصفهان/ سیب_پزشکی شهریور ٩۴‏ قطب اصفهان/ 
سیب_دندان پزشکی و پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸ قطب زنجان/ پزشکی ریفرم 9 شهریور ۹۸ قطب کرمان) 


گزینه 1 درمان بیماری‌های معمول و شایع 
گزینه 2 توزیع عادلانه منابع بهداشتی 
گزینه 3 دسترسی به داروهای اساسی 


گزینه 4 واکسیناسیون برعلیه بیماری‌های عفونی 


کج 


al‏ و اساس راهبرد «بهداشت برای همه» چیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب اهواز) 
گزینه 1 تعهد دولت 

گزینه 2 توزیع عادلانه 

گزینه 3 مشارکت مردم 


= 


کدامیک از موارد زیر جزء اجزای PHC‏ است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب همدان) 
گزینه 1 بهسازی محیط 

گزینه 2 همکاری بین‌بخشی 

گزینه 3 عدالت اجتماعی 


گزینه 4 مشارکت مردم 


الف 
در hol‏ جامعیت ارائه‌ی Sloss‏ مراقبت‌های بهداشتی اولیه (PHC)‏ «دادن رژیم غذایی پر آهن» و «کنترل ناقلین» به ترتیب جزء کدامیک از مداخلات مربوط به بیماری 
کم‌خونی محسوب می‌گردد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان) 


گزینه 1 ارتقایی- پیشگیری 
کزینه 2 درمانی- بازتوانی 
گزینه 3 بازتوانی- ارتقایی 
گزینه 4 پیشگیری- درمانی 


€ 
در مراقبت‌های بهداشتی اولیه PHC‏ مداخلات ارتقایی» پیشگیری درمانی و بازتوانی پیش‌بینی شده‌اند. اين اقدامات مربوط به کدامیک از اصول PHC‏ است؟ (پزشکی 
شهریور ۹۷- قطب تبریز/پزشکی ریفرم شهریور ۹۸ قطب همدان و مشهد / پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸ قطب همدان) 

گزینه 1 هماهنگی بین بخشی (Inter-sectoral approach)‏ 

گزینه 2 عدالت و برابری (Equity)‏ 

گزینه 3 روش‌های مناسب (Appropriate methods)‏ 

کزینه 4 جامعیت خدمات (Comprechensiveness)‏ 


نمایش پاسخ 


=) 


هدف «بهداشت ily‏ همه تا سال ۲۰۰۰ میلادی» a> ay‏ معنی بوده است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان) 


گزینه 2 از بین رفتن فاصله‌ی بین فقیر و غنی 
گزینه 3 سالم بودن همه‌ی افراد و کنترل بیماری‌ها 


الف 
کدامیک از گزینه‌های زیر از اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه نیست؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز) 
گزینه 1 آموزش بهداشت 

گزینه 2 بهداشت مادر و کودک 


گزینه 3 دسترسی به داروهای اساسی 


گزینه 4 مشارکت مردم و اتکاء به خود 


> 

میزان «امید به زندگی» در کدامیک از دوره‌های زندگی. بیش‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز) 
گزینه 1 بدو تولد 

گزینه 2 نوجوانی 


گزینه 3 جوانی 


سوال 70 


معیار «رسانیدن با سوادی Gly‏ مردان و زنان به GUL‏ ۷۰ درجه درصد جامعه» Gly‏ ارزیابی کدام شاخص مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب 
اهواز) 


کزینه 4 میزان مرگ و میر در جامعه 


( 


وال 72 


در زمینه‌ی کنترل بیماری‌های روده‌ای» کدامیک از موارد زیر نقش آموزش بهداشت است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز) 


گزینه 1 شناسایی منبع آلودگی 
گزینه 2 شناسایی تعداد موارد ابتلا 
گزینه 3 ارائه‌ی oh‏ حل در خصوص کنترل بیماری 


گزینه 4 درمان ابتلا به بیماری 


سوال 73 


کدامیک از ملاحظات زیر لزوماً برای بکارگیری روش‌های مناسب در مراقبت‌های بهداشتی اولیه کاربرد ندارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان) 


گزینه | مدرن و پیشرفته بودن 
گزینه 2 هزینه‌ی مناسب 
گزینه 3 برخورداری از کارایی 


گزینه 4 قابل پذیرش بودن 


لف 


وال 7 


کدام مورد زیر جزء اصول مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی PHC‏ نیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب شمال) 


گزینه 1 استفاده از تکنولوژی مناسب 


گزینه 2 توزیع عادلانه‌ی امکانات 


سوال 75 


کدامیک جزء اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه PHC‏ نیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور ٩۷‏ قطب مشهد) 


گزینه 1 yl‏ بخشی 
گزینه 2 روش‌های مناسب 
گزینه 3 هماهنگی با بخش‌های توسعه 


گزینه 4 جامعیت خدمات 


الف 


plas‏ مورد از موارد زیر جزء اصول مراقبت‌های بهداشتی (P. H.C)‏ است؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب اهواز/پزشکی اسفند AV‏ قطب کرمان و تهران و اصفهان) 


گزینه 1 بهسازی محیط 
گزینه 2 دسترسی به داروهای اساسی 


گزینه 3 جامعیت خدمات 


کزینه 4 بهبود تغذیه 


اصول مراقبت‌های بهداشتی شامل اصل ای مشارکت مردم روش‌های مناسب عدالت 9 جامعیت خدمات است. 
[ee ED re fe‏ 


seals‏ از موار زیر حرء اصلی lace‏ هداشتی وله است رش esl‏ ۰۱۷ فط اراد 


کزینه 2 واکسیناسیون 
گزینه 3 دسترسی به داروهای اساسی 


گزینه 4 بهداشت مادر و کودک 


الف. اصول مراقبت‌های بهداشتی old‏ اصل هماهنگی مشارکت مردم روش‌های مناسب عدالت و جامعیت خدمات (مداخلات ارتقایی و پیشگیری کننده) است. 


سوال 78 


همه‌ی موارد زیر از اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه (PHC)‏ می‌باشند. بچز:(پزشکی اسفند “AV‏ قطب شمال) 


گرین» 1 فاصله‌گذاری ow‏ موالید 
گزینه 2 دسترسی به داروهای اساسی 
گزینه 3 بهداشت حرفه‌ای 


گزینه 4 تغذیه‌ی سالم 


۱ 
1 
1 
3 


سوال 79 


کدامیک از گزینه‌های زیر جزء اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه نیست؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب شیراز) 


گزینه 1 دسترسی به داروهای اساسی 
گزینه 2 دسترسی ay‏ آب آشامیدنی سالم 
گزینه 3 عدالت در دسترس به خدمات 


گزینه 4 پیشگیری 9 کنترل بیماری‌ها 


| 
1 
1 


سوال 80 


کدامیک از موارد زیر از اجزاء PHC‏ نیست؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ٩۸‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 آموزش بهداشت 
گزینه 2 واکسیناسیون 
گزین» 3 دسترسی ay‏ آب آشامیدنی سالم 


گزینه 4 عدالت 


3 


سوال 81 


کدامیک از خدمات زیر علاوه‌بر اجزاء اصلی ay PHC‏ عنوان جزء مکمل در ایران اجراء می‌شود؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب اهواز) 


گزینه 1 درمان بیماری‌های معمول 9 جراحات 
گزینه 2 دسترسی به داروهای اساسی 
گزینه 3 بهبود تغذیه 


گزینه 4 بهداشت دهان و دندان 


> /اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه شامل آموزش بهداشت تغذیه‌ی مناسب آب کافی فاصله‌گذاری ow‏ موالید دسترسی به داروهای اساسی و واکسیناسیون است. در 
ایران بهداشت دهان و دندان و بهداشت روان هم اجراء می‌شود. 
las‏ مورد جزء اجزای PHC‏ است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب اهواز) 
گزینه 1 مشارکت مردم 
گزینه 2 عدالت اجتماعی 
گزینه 3 همکاری بین بخشی 
گزینه 4 بهداشت مادر و کودک 
نمایش پاسخ 
> / اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه شامل آموزش بهداشت تغذیه‌ی مناسب آب کافی فاصله‌گذاری بین موالید (بهداشت مادر و کودک) دسترسی به داروهای اساسی و 
واکسیناسیون است. 


کدامیک از موارد زیر جزء شاخص‌های جهانی برای پایش و ارزشیابی بهداشت ly‏ همه در تمام کشورها نیست؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور 2۹۸ قطب تبریز) 


گزینه 1 حداقل 96۵ تولید ناخالص ملی GNP‏ برای بهداشت صرف شود. 
گزینه 2 دسترسی آحاد جامعه ay‏ مراقبت‌های بهداشتی درمانی شامل حداقل دسترسی ay‏ ۲۰ قلم داروی اساسی 
کرینه 3 تأمین و پوشش بیمه‌ی همگانی 
گزینه 4 کاهش مرگ و مير کودکان زیر یک سال ay‏ کم‌تر از ۵۰ در هزار 
تمایش پاسخ 
ج / تأمین و پوشش بیمه‌ی همگانی و کاهش مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال و رساندن میزان باسوادی زنان 9 مردان به بیش از 96۹۰ کل افراد جامعه جزء شاخص‌های 
lee‏ برای پایش و ارزشیابی بهداشت برای همه در تمام کشورها نیست. 
کدامیک از موارد زیر جزء اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه در همه‌ی جوامع نیست؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب تبریز) 
گزینه 1 بهبود تغذیه 
گزینه 2 آموزش بهداشت 
گزینه 3 پیشگیری و کنترل بیماری‌های عفونی 
گزینه 4 بهداشت روان 
نمایش پاسخ 
> /اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه شامل آموزش بهداشت تغذیه‌ی مناسب آب کافی فاصله‌گذاری ow‏ موالید دسترسی به داروهای اساسی 9 واکسیناسیون است. در 
ایران بهداشت دهان و دندان و بهداشت روان هم اجراء می‌شود. 


سوال 85 


کدامیک از شاخص‌های مربوط ay‏ سلامت بیش از همه نشانگر وضعیت عدالت اجتماعی است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب زنجان) 


گزینه 1 امید به زندگی 
گزینه 2 مرگ کودکان زیر ۵ سال 
گزینه 3 دسترسی مردم به خدمات اولیه‌ی بهداشتی 
گزینه 4 کنترل فلج اطفال 
نمایش پاسخ 


ی سس 


گزینه 1 فراهم کردن دسترسی به آب سالم 
گزینه 2 کاهش مرگ و مير کودکان زیر ۵ سال 
گزینه 3 افزایش میزان باسوادی در زنان و مردان 
گزینه 4 افزایش dual‏ به زندگی در بدو تولد 
نمایش پاسخ 
ب / تأمین و پوشش بیمه‌ی همگانی و کاهش مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال جزء شاخص‌های جهانی برای پایش و ارزشیابی بهداشت برای همه در تمام کشورها نیست. 
کدامیک جزء اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه معرفی شده از طرف سازمان بهداشت جهانی نیست؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد) (پزشکی 
Sw lS‏ شهریور -9A‏ قطب همدان) 


کزینه 1 دسترسی به داروهای اساسی 


گزینه 2 درمان بیماری‌های معمول و جراحت‌ها 


گزینه 3 مراقبت‌های بهداشت روان 
گزینه 4 کنترل بیماری‌های عفونی بومی 

تمایش پاسخ 
ج / اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه old‏ آموزش بهداشت تغذیه‌ی مناسب آب کافی فاصله‌گذاری gw‏ موالید دسترسی a‏ داروهای اساسی و واکسیناسیون است. در 
ایران بهداشت دهان و دندان و بهداشت روان هم اجراء می‌شود. 
ری alls‏ راز در عرص سای که ال رت مر رس را ی را اش مر تن ای ne‏ ی 
حرفه‌ای است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد) 


گزینه 1 جایگزینی 
گزینه 7 محصور کردن 
گزینه 3 ترمیم و بهبود 
گزینه 4 تهویه 
نمایش پاسخ 
ب / محصور کردن a‏ معنای قرار دادن منابع خطرساز در محدوده‌ی بسته‌ای که تعداد افراد در معرض را به حداقل ممکن رسانده و يا حذف نماید است. 
مراقبت‌های بهداشتی اولیه (PHC)‏ شامل خدمات ارتقایی. پیشگیری و درمانی پایه در کدام سطح از سیستم سلامت ارائه می‌گردد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب 
اصفهان) 
گزینه 1 مراکز بهداشتی درمانی 
گزینه 2 سطح جامعه 
گزینه 3 بیمارستان‌های عمومی 
گزینه 4 همه‌ی سطوح سیستم سلامت 
نمایش پاسخ 
الف / مراقبت‌های بهداشتی اولیه در پایین‌ترین سطح نظام بهداشتی یعنی مراکز بهداشتی درمانی اجراء می‌شود. 


تمام موارد از شاخصه‌های جهانی پایش بهداشت برای selec‏ بجز: (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان) 
(.__ و 


گزینه 1 رساندن میزان باسوادی زنان و مردان به بیش از ۲۵۹۰ کل افراد جامعه 
گزینه 2 کاهش مرگ و مير کودکان زیر یک سال eS ay‏ از ۵۰ در هزار 
گزینه 3 صرف حداقل %O‏ از تولید ناخالص ملی برای بهبود بهداشت جامعه 
گزینه 4 برخورداری حداقل 7۵۹۰ کودکان از وزن مناسب برای سن 
نمایش پاسخ 
All‏ / تأمین و پوشش بیمه‌ی همگانی و کاهش مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال و رساندن میزان با سوادی زنان و مردان به بیش از ۶6۹۰ کل افراد جامعه جزء شاخص‌های 
lee‏ برای پایش و ارزشیابی بهداشت برای همه در تمام کشورها نیست. 


کدامیک از موارد زیر جزء اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه نیست؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز) 


A> 0 واری‌سه‎ ob 


گزینه 1 هماهنگی ow‏ بخشی 
گزینه 7 مشارکت مردم 
گزینه 3 جامعیت خدمات 
گزینه 4 بهبود تغذیه 
تمایش پاسخ 
صول مراقبت‌های بهداشتی شامل ایناست: اصل هماهنگی بخش‌های مختلف / مشارکت مردم / تکنولوژی و روش‌های مناسب / عدالت / جامعیت خدمات. 


ZN! ope طذ اب‎ Sine 


es‏ ار ای BES) Seed MAI eed‏ ی سر سر 
گزینه 1 رویکرد مبتنی بر شواهد 

گزینه 2 فناوری مناسب 

گزینه 3 تمرکز بر غربالگری 

گزینه 4 پیشگیری در سطح فردی 


ber 


سوال 93 


همه‌ی موارد زیر از اصول مراقبت بهداشتی اولیه است. بجز: (دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب شمال / دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب شمال) 


گزینه 1 برابری توزیع 
کزینه 3 تأمین آب کافی و سالم و بهسازی‌های اساسی 
گزینه 4 هماهنگی بین بخشی 
نمایش پاسخ 
چ. اصول مراقبت‌های بهداشتی شامل ایناست: هماهنگی بخش‌های مختلف / مشارکت مردم / تکنولوژی و روش‌های مناسب / عدالت / جامعیت خدمات. 


(inverse care Lav) قانون مراقبت معکوس‎ 


کدام‌یک از عبارات زیر توضیح مناسب‌تری بر 
کزینه 1 تنوع فرهنگی واضحی در نحوه‌ی تفسیر نتایج بیماری وجود دارد 
گزینه 2 بیماری‌هایی که به job‏ ناگهانی ظهور پیدا می‌کنند اغلب نیاز فوری به خدمات دارند 


ت؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب تبریز) 


گزینه 3 افرادی که نیاز بیشتری ay‏ کمک درمانی دارند اغلب دسترسی به خدمات بهداشتی پایین‌تر است. 
گرینه 4 تصمیم افراد به دسترسی a)‏ خدمات به درک آن‌ها از بیماری مربوط می‌شود. 


نمایش پاسخ 


so. >‏ 
خدمات بهداشتی دارند. یک سس بسح ۳4 i yf‏ = 
Fr‏ زیر انار g?‏ حاعالن ee, Rte lls‏ 

قانون مراقبت معکوس (Inverse law care)‏ در مورد کدام 0945 افراد حاکم است؟ (دندان‌پزشکی شهریور -9A‏ قطب تبریز) 


گزینه 1 افراد بی‌خانمان- افراد مبتلا ay‏ ایدز 


گزینه 2 افراد دارای درد و ناراحتی- افراد معلول 
گزینه 3 افراد معلول- مبتلایان ay‏ هپاتیت 


گزینه 4 افراد دارای مشکل یادگیری- افراد بی‌خانمان 


— ضی) 


fp‏ افراد با مشکل یادگیری صادق است. 


مفهوم «بدون همکاری 9 علاقه‌ی مردم به اهر و توسعه‌ی خدمات هیچ‌گونه موفقیتی برای آن حاصل نمی‌شود»» به plas‏ اصل مراقبت‌های بهداشتی اشاره درد ۶ 
(دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب اهواز) 
گزینه 1 توزیع عادلانه 
گزینه 3 جامعیت خدمات 
گزینه 4 نیازسنجی 
ی 
ب. فارسی بلد باشی جواب دادی! 


On iiss 


معادل مرحله‌ی «معاینه‌ی بالینی» خدمات بالینی, در فعالیت‌های سلامت دهان در سطح جامعه چیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور -9A‏ قطب تبریز) 


گزینه 1 نیازسنجی 
گزینه 2 تحلیل داده‌ها 
گزینه 3 برنامه ریزی 
گزینه 4 نقد و بازنگری 
نمایش پاسخ 
الف. سوّالای قطب تبریز توی این مبحث زیاده و کااملاً متفاوته با همه‌ی قطب‌ها و کشوری‌ها 


سوال 98 


ارائه‌ی خدمات» و «پاسخگویی» ay‏ ترتیب جزء کدامیک از مشخصه‌های نظام سلامت است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب تبریز) 
گرینه 7 اهداف- اهداف 

گزینه 2 کارکردها- اهداف 

گزینه 3 اهداف- کارکردها 


ب. بازم یه سوال متفاوت از قطب تبریز که احتمالا دیگه تکرار هم نمیشه. 


سوال 99 


کدامیک از موارد زیر از شاخص‌های ارزشیابی روند پیشرفت ay‏ سوی بهداشت برای همه تا سال ۲۰۰۰ است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب آزاد) 


گزینه 1 اختصاص حداقل ۳ درصد از تولید ناخالص ملی هر کشور برای مراقبت‌های بهداشتی 
گزینه 2 داشتن حداقل ۶۰ سال امید به زندگی در بدو تولد 
گزینه 3 رسیدن مرگ و میر شیرخواران به کم‌تر از ۲۰ مرگ از هر ۱۰۰۰ تولد زنده 
کزینه 4 ٩۰‏ درصد از نوزادان در هنگام تولد وزن حدود ۱.۵ کیلوگرم داشته باشند. 
نمایش پاسخ 
ب. بقیه گزینه‌ها اینجوری درست میشه: ysis‏ درضد از تولید ناخالص bo‏ / کاهش مرگ‌ومیر کودکان زیر یک سال به کمتر از Be‏ 52 هزار تولد / حداقل ٩۰‏ درصد 


نوزادان وزن GUL‏ ۲۰۵ کیلوگرم داشته باشند. 7 v.‏ : 


کدامیک جزء اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه (PHC)‏ نیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب شیراز) 


گزینه 1 آموزش بهداشت 
گزینه 2 ایمن‌سازی 
گزینه 3 مراقبت سلامت روان 
نمایش پاسخ 
ج. اصول مراقبت‌های بهداشتی شامل ایناست: هماهنگی بخش‌های مختلف / مشارکت مردم / تکنولوژی و روش‌های مناسب / عدالت / جامعیت خدمات. 
Y‏ رم ی 

۰ ۰ 3 ( = << _ ‘ 
Bool te he‏ ارب است ۰ Fimavy Hew, Gave PKG‏ 
کدامیک از اصول مراقبت‌های بهداشتی w (Primary Health Care) aol‏ کارآیی فناوری و قابل پذیرش بودن رویکرد هم برای جامعه‌ی هدف و هم ارائه کنندگان 


خدمات بهداشتی اشاره دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب مشهد) 


گزینه 1 عدالت (برابری) Equity‏ 
35« 2 جامعیت خدمات 
گزینه 3 کاربرد روش‌های مناسب Appropriate Methods‏ 
گزینه 4 مشارکت مردم و اتکاء a)‏ خود Community Participation‏ 
نمایش پاسخ 
3 


plas‏ گزینه جزء اصول مراقبت‌های بهداشتی PHC aol‏ است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب شیراز) 


گزینه 7 ایمن‌سازی در برابر بیماری‌های عفونی و غیره 
گزینه 3 برابری یا عادلانه بودن توزیع خدمات بهداشتی 
کزینه 4 تأمین OT‏ سالم و کافی 
07 
2 اصول مراقبت‌های بهداشتی شامل ایناست: هماهنگی بخش‌های مختلف / مشارکت مردم / تکنولوژی و روش‌های مناسب / عدالت / جامعیت خدمات. 


کرینه 1 اصول / سطوح PHC‏ 
گرینه 2 اصول / اجزاء PHC‏ 
کرینه 3 سطوح / منابع PHC‏ 
گزینه 4 سطوح / اصول PHC‏ 
Zl gles‏ 
ب. مشارکت جامعه یکی از اصول PHC‏ و آموزش بهداشت اولین جزء آن است. 


در خصوص نابرابری 9 wise‏ در سلامت plas‏ گزینه صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهر بور ۸/- قطب اهواز) 
جح 


گزینه 1 هر نابرابری در سلامت به معنای وجود بی‌عدالتی است 
گزینه 2 پوشش کم‌تر واکسیناسیون در دختران نسبت به پسران» هم نابرابری و هم بی‌عدالتی است 
گزینه 4 تفاوت‌های سلامت مربوط a‏ عوامل اقتصادی- اجتماعی pe‏ قابل اجتناب هستند. 


نمایش پاسخ 


۰٩۰۰‏ سصصپصپس////// سس 


سوال 105 


plas‏ گزینه در فعالیت‌های اجتماعی سلامت دهان معادل تشخیص در کار فردی کلینیکی است؟ (دندان‌پزشکی آذر -AV‏ میان‌دوره‌ی کشوری) 


گزینه 1 طراحی برنامه 
گزینه 2 ارزیابی نیاز 
گزینه 3 تحلیل داده‌ها 


گزینه 4 اجرای برنامه 


E 


کدامیک از موارد زیر جزء شاخص‌های جهانی پایش بهداشت برای همه است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب مشهد) 


گزینه 1 افزایش امید به زندگی در بدو تولد به پیش از ۸۰ سال 
گزینه 2 درصد قابل قبولی از بودجه بهداشتی کشور برای ارائه‌ی مراقبت‌ها در اولین سطح با جامعه استفاده شود. 
گزیته 3 آب تالم در سنرل با کر فاضله‌ای با تیم سافت رآفپیماین جر دسترمن بشید 


گزینه 4 تمامی کودکان از وزن مناسب با سن خود برخوردار باشند. 


نمایش پاسخ 
ب. شاخص‌ها رو بلدی دیگه؟ امید به زندگی بدو تولد حداقل »۶ سال. آب سالم با فاصله‌ی ۱۵ Ae tess‏ درصد کودکان | وزن مناسب سن و... 


با توجه به مرحله ارزیابی اموزشی و بوم شناختی الگوی پریسید plas‏ یک از گزینه های زير بیان کننده مفهوم عوامل dino;‏ ساز است؟(دندان پزشکی شهریور 99 


git ee eee ES 
——— ( کشوری‎ 


155 1 عواملی که سبب دلسردی و دلگرمی افراد برای ادامه رفتار میشوند 

کزینه 2 باورها ارزش ها و برداشت هایی که می توانند انگیزه فرد را برای انجام رفتار تقویت کنند 
گزینه 3 تشویق ها و پسخوراند هایی که پس از انجام رفتار جدید از دیگران دریافت می شود 
گزینه 4 منابع مهارت ها و عواملی که انجام رفتار را تسهیل می کنند 


f ۳‏ اجب OL) ues‏ عفر عهأآن, . 
٩ ۳ 7" 7 bf « © aie‏ 
a‏ نت oJ‏ 5 مرحب ۱ نو مرازب ادلی ashe‏ 
با در نظر گرفتن چارچوب خدمات مراقبتهای اولیه در بر خورد با مشکلات مرتبط با سلامت در کاهش شیوع و توقف پیشرفت بیماری کم خونی فقر اهن مبارزه با 
بیماریهای انگلی جز elas‏ دسته از اقدامات قرار میگیرد؟( پزشکی شهریور ٩۹_کشوری‏ ) 


oe‏ ۳ ۱ ار 
مس عمس هه 8 Se‏ باه رامعم YW Se Lo‏ س‌ 7 


= دز 
ها ow‏ 3 


گزینه 1 مدخلات ارتقایی 
گزینه 2 مداخلات باز توانی 
گزینه 3 مداخلات درمانی 


گزینه 4 مداخلات پیشگیری 


نمایش پاسخ 


د/مبارزه با بیماری انگلی مداخلات پیشگیری میباشد 


سوال 109 


کدامیک از عبارات زیر شاخص مناسبی hy‏ سنجش وضعیت مناسب تغذیه کودکان جامعه می باشد؟( پزشکی شهریور 99 - کشوری ) 


گزینه 7 تولد حداقل ۹6۹۰ نوزادان بیش از ۲۵۰۰ گرم 
گزینه 2 تولد بیش ازه‌۶۵ نوزادان بیش از ۳۰۰۰ گرم 
گزینه 3 کاهش مرگ و مير کودکان زیر یک سال ay‏ کمتر از»۵ در هزار 


گزینه 4 برخورداری از وزن متناسب با قد در همه دوره های زندگی 


الف/حداقل ۵۹۰ نوزادان باید a‏ هنگام تولد وزن GUL‏ »۲۵۰داشته باشند 


کدامیک از موارد زیر از اجزای مراقبت های بهداشتی اولیه بشمار نمی اید؟(پزشکی شهریور ۹٩‏ کشوری) 
گزینه 1 بهبود وضع تغذیه 
گزینه 2 گسترش برنامه ایمن سازی 
گزینه 3 عدالت 


گزینه 4 تامین 9 تدارکات داروهای اساسی 


ج/اين مورد جز اصول میباشد 


سوال 111 


مهمتر ین مفهوم ارتقای سلامت plas‏ گزینه زیر است؟(پزشکی شهر 392 ۹ _کشوری) 


گزینه 1 توانمندسازی مردم در تصمیم گیری برای سلامت خود 

گزینه 2 ارتقای اگاهی بهداشتی مردم ay‏ منظور تغییر رفتار 

گزینه 3 تغییر فرهنگ بهداشتی مردم جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی 
کزینه 4 ایجاد هماهنگی های درون بخشی برای توسعه سلامت جامعه 


یی بت 


۲ ۳ a =a 9 3 خی‎ - eae? 
“De ew Ue se eal ama aid Pitta آرروا یلا مت ء‎ 


منظور از جامعیت خدمات در مراقبت‌های اولیه بهداشتي چیست؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند -۹٩‏ کشوری) 


val 


گزینه 1 منابع و امکانات به گونه‌ای در اختیار مردم قرار گیرد aS‏ همه مردم جامعه صرف‌نظر از تفاوت‌ها به امکانات بهداشتی دسترسی داشته باشند. 
گررنه 2 همه امکانات ابزان روش‌ها و نيروي انساني مناسب و منطبق با شرایط جامعه در ارائه مراقبت‌های بهداشتي اولیه IS‏ گرفته شوند. 
گزینه 3 همه مردم جامعه در ایجاد. نگهداری و استفاده از خدمات بهداشتی و پیشگیری فعالیت داشته باشند. 


کریده 4 مراقبت‌های بهداشتي اولیه در برگیرنده مداخلات ارتقايي. پيشگيري کننده و باز تواني باشد. 


نمایش پاسخ 
د جامعیت خدمات در مراقبت‌های اولیه بهداشتي: مراقبت‌های بهداشتي اولیه در برگیرنده مداخلات ارتقايي. پیش پيشگيري کننده و بازتواني باشد. 


سس eee‏ سس 


1 


منظور از تشخیص اجتماعي چیست؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی اسفند -۹٩‏ کشوری) 
۰00 ((_ 


گزینه | مجموعه‌ای از اقدامات براي برآوردن نيازهاي جامعه با توجه a‏ منابع و خواست مردم 


گزینه 2 ارزيابي افراد a‏ منظور تشخیص باليني و سنجش نيازهاي بهداشتي آن‌ها 


گزینه 3 بررسي الگوي بیماری‌ها و عوامل مهم موّثر بر اين الگوي در جامعه 
گزینه 4 آموزش و برقراري ارتباط با افراد جامعه ay‏ منظور انتشار آگاهی‌ها در سطح جامعه 


تمایش پاسخ 
ciara wale‏ بررسي الگوي بیماری‌ها و عوامل مهم 3550 بر اين الگوي در جامعه 
اگر به عنوان عضوی از تیم سلامت جامعه a‏ منظور برنامه‌ریزی ارتقای سلامت دهان و دندان. اقدام به نیاز سنجی 03905 و توسط ارزیابی تیم تخصصی لیستی از 


کارهای افراد ان agi deal‏ رها اس ها پارها ر anor INS‏ فرار مرن (علوم اه Glass‏ رس رواد ۱۳۰۰ مان دوره کسوری) 
= سته 
گزینه 1 Comparative‏ هی کس/ 


4 
a be Expressed 2 au 55 
6 رم‎ fr _ ۳ 

گزینه 3 Felt‏ مه مه Loe‏ 


۲ om a A sh ( Normative 4 گزینه‎ 
رس‎ be gv eo ) لس حه رش اصرلی عاطهه‎ 


نمایش پاسخ 


نیازهای افراد آن جامعه تهیه کرده‌باشید این نیازها در دسته نیازها 


د/ اگر به عنوان عضوی از تیم سلامت جامعه به منظور برنامه‌ریزی ارتقا = دهان 9 دندان» اقدام به نیاز سنجی نموده و توسط ارزیابی تیم تخصصی لیستی از 


سطوح مراقبت‌های بهداشتی 
تعدادسوال: ۴۰ 
درج سختی: آسان 
نکات:۱-بیمارستان عمومی سطح دوم مراقبت gle‏ بهداشت است. 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


خودازمایی 
خانه‌های بهداشت. مراکز بهداشتی- درمانی شهری و پایگاه‌های بهداشتی به ترتیب در کدام سطح از سطوح خدمات بهداشتی قرار دارند؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب 
تبریز / دندان‌پزشکی اسفند -AV‏ قطب اصفهان, تهران و کرمان) 


گزینه 7 اول- دوم- سوم 
گزینه 2 دوم- اول- دوم 
گزینه 3 دوم- دوم- دوم 
گزینه 4 اول- اول- اول 


=) 


کدامیک از موارد زیر جزء مراقبت‌های سطح دوم بهداشتی به حساب می‌آید؟ (دندان‌پزشکی شهریور 90- قطب تبریز / دندان‌پزشکی اسفند -AV‏ قطب اهواز / 
دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب تهران) 
گزینه 1 خدمات بیمارستان‌های تخصصی 
گزینه 2 خدمات پیشگیری 
گزینه 3 خدمات ah‏ درمانی 


گزینه 4 خدمات بیمارستان‌های عمومی 


نمایش پاسخ 


=) 


گزینه 1 میانی 
گزینه 2 AVL‏ 
گزینه 3 ابتدایی 


گزینه 4 پایینی 


)> 
کدامیک از موارد زیر سطح دوم مراقبت در سیستم بهداشتی درمانی ایران است؟ (پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب شمال) 
گزینه 1 خانه‌ی بهداشت 
گزینه 2 مراکز بهداشتی درمانی 
گزینه 3 بیمارستان عمومی شهر 
گزینه 4 کلینیک‌های خصوصی 


ra 
/ میان‌دوره‌ی کشوری‎ -AV خدمات بیمارستان‌های عمومی در کدامیک از سطوح مراقبت‌های بهداشتی قرار می‌گیرد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال / دندان‌پزشکی آذر‎ 
قطب تبریز)‎ AW قطب اصفهان/ دندان پزشکی شهریور‎ ٩۵ دندان‌پزشکی آذر ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری/_پزشکی شهریور‎ 
گزینه 1 مقدماتی‎ 
گزینه 2 اول‎ 
گزینه 3 دوم‎ 


گزینه 4 سوم 


۹ 
محیطی‌ترین و ابتدایی‌ترین واحد ارائه‌ی خدمت در نظام شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور کدام است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب شمال / دندان‌پزشکی و پزشکی 
ریفرم شهریور ۹۸- مشترک کشوری / دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب اهواز) 

کزینه 1 پایگاه بهداشت 


گزینه 2 مرکز بهداشتی درمانی روستایی 


کررنه 4 واحد تسهیلات زایمانی 


تمایش پاسخ 
ج. محیطی‌ترین واحد ارائه‌ی خدمات 9 سطح اول خانه‌ی بهداشت لننتاه بیمارستان عمومی در سطح دوم و بیمارستان تخصصی در سطح سوم خدمات خود I‏ ارائه 


می‌دهد. 


مراقبت‌های سطح اولیه‌ی نظام سلامت در کشور شامل plas‏ مورد زیر است؟ (دندان‌پزشکی اسفند Gh ٩۶‏ شمال. اصفهان و کرمان) 
کزینه 1 بیمارستان‌های عمومی 

گزینه 2 بیمارستان‌های تخصصی 
گزینه 3 پایه درمانی» پیشگیری 


گزینه 1 سوم 
گزینه 2 دوم 
گزینه 3 Jol‏ 


گزینه 4 فوق تخصصی 


سوال 10 


گزینه 1 پایه‌درمانی 
گرینه 2 ارتقایی. پیشگیری 
گزینه 3 بیمارستان‌های عمومی 


سل 11 


گزینه 2 پایگاه بهداشتی 


گزینه 3 بیمارستان‌های عمومی شهرستان 


گزینه 4 مرکز بهداشتی درمانی 


ت 


گزینه 1 مرکز بهداشتی- درمانی روستایی 
گزینه 2 مرکز بهداشتی- درمانی شهری 
گزینه 3 پایگاه بهداشتی 

گزینه 4 بیمارستان شهرستان 


ج‌ 


گزینه 1 مرکز بهداشتی- درمانی روستایی 


گزینه 7 مرکز بهداشتی- درمانی شهری 
گزینه 3 مرکز بهداشت شهرستان 
گزینه 4 مرکز آموزش بهورزی 


af 


سوال 14 


خدمات سطح اول شبکه‌های بهداشتی درمانی شامل همه‌ی موارد زیر است, بجز: (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال) 


گزینه 1 ارتقایی 
گزینه 2 پیشگیری 
گزینه 3 al‏ درمانی 


گزینه 4 بیمارستان‌های عمومی 


ىا 


سوال 15 


کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی‌های ارائه‌ی خدمات شبکه‌های بهداشت و درمان نیستند؟ (دندان‌پزشکی اسفند 90- قطب همدان) 


گزینه 1 اولویت حاشیه‌ی شهرها 
گزینه 2 در نظر گرفتن جهت تعریف شده 
کزینه 3 ادغام خدمات 


سوال 16 


واحدهای ارائه کننده‌ی خدمات سطح Jol‏ کدام است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۵‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 خانه‌ی بهداشت و پایگاه‌های بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی 
گزینه 2 بیمارستان‌های عمومی شهرستان‌ها 
گزینه 3 بیمارستان‌های فوق تخصصی 


گزینه 4 مرکز بهداشت شهرستان‌ها 


ال 17 


کوچک‌ترین واحد مستقل نظام ارائه‌ی خدمات سلامت در کشور کدام است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شهیدبهشتی / دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب شمال /) 


گزینه 1 شبکه‌ی بهداشت و درمان شهرستان 
گزینه 2 خانه‌ی بهداشت روستایی 


گزینه 4 پایگاه‌های بهداشتی 


الف 


سوال 18 


اولین واحد ارائه دهنده‌ی خدمات سلامت در شهرستان کدام مورد است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز) 


گزینه 1 مرکز بهداشتی درمانی شهری 
گزینه 2 مرکز بهداشت شهرستان 
گزینه 3 بیمارستان شهرستان 


سوال 19 


خدمات ارائه شده در «بیمارستان‌های تخصصی» زیرمجموعه‌ی کدامیک از سطوح مراقبت‌های بهداشتی است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان) 


اولین سطح تماس 0 pr‏ با سیستم بهداشتی درمانی اولیه‌ی ضروری کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور -VWV‏ قطب شمال) 
گزینه 1 کلینیک‌های تخصصی 
ays‏ 2 خانه‌های بهدازشیت 
گزینه 3 بیمارستان‌های عمومی شهرستان 
گزینه 4 مراکز بهداشتی درمانی 


نمایش پاسخ 


اولین سطح Eley!‏ در نظام بهداشتی. ay‏ کدامیک از مراکز خدماتی زیر محول شده است؟ (دندان‌پزشکی شهریور -9V‏ قطب آزاد) 
گزینه 1 خانه‌ی بهداشت 
گزینه 2 بیمارستان‌های منطقه و مراکز بهداشتی مردم 
Pits Sans‏ تا ظ ای 


گزینه 4 مسسات مرکزی 


val 
عنوان سطح ۱ خدمات بهداشت دهان و دندان محسوب می‌شوند؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان)‎ ay کدامیک از گروه‌های ارائه کننده‌ی خدمت.‎ 
گزینه 1 دندان‌پزشکان‎ 
گزینه 2 بهداشت کاران دهان و دندان‎ 
گزینه 3 متخصصین دندان‌پزشکی‎ 


کزینه 4 بهورزان 


> 


خدمات بهداشت دهان و دندان توسط دندان‌پزشکان در نظام بهداشتی درمانی کشور؛ در کدام سطح انجام می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب شمال) 
گزینه 1 خانه‌ی بهداشت 
گزینه 2 بیمارستان عمومی 
گزینه 3 مرکز بهداشتی درمانی 


گزینه 4 مرکز بهداشت استان و بیمارستان تخصصی 


6۹ 

همه‌ی ملاحظات زیر برای بکارگیری روش‌های مناسب در مراقبت‌های بهداشتی اولیه Wb‏ در نظر گرفته شوند بچز:_(دندان‌پزشکی و پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب 
زنجان) 

گزینه 1 مدرن و پیشرفته بودن 

گزینه 2 هزینه‌ی مناسب 
گزینه 3 برخورداری از کارایی 
گزینه 4 قابل پذیرش بودن 

نمایش پاسخ 

الف / نیازی نیست که مراقبت‌های بهداشتی aol‏ مدرن و پیشرفته باشند ah‏ هزینه‌ی مناسب و قابل پذیرش بودن مهم‌تر می‌باشند. 

کدام گزینه a‏ سطح سوم ارائه‌ی مراقبت‌های سلامت اشاره دارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب زنجان) 


گزینه 1 بیمارستان تخصصی 
گزینه 2 بیمارستان عمومی شهرستان 
گزینه 3 مرکز جامع مراقبت سلامت شهری 
گزینه 4 مرکز Bole‏ مراقبت سلامت روستایی 
نمایش پاسخ 
الف / بیمارستان عمومی در سطح دوم و بیمارستان تخصصی در سطح سوم خدمات خود را ارائه می‌دهد. 


گزینه 1 اول 
کزینه 2 دوم 
گزینه 3 سوم 
گزینه 4 چهارم 
تمایش پاسخ 
ج / بیمارستان عمومی در سطح دوم و بیمارستان تخصصی در سطح سوم خدمات خود را ارائه می‌دهد. 
ترتیب صحیح واحدهای ارائه دهنده‌ی خدمت در سیستم ایران کدام است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد) (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب 
همدان) 
گزینه 1 روستاهای اقماری» روستای اصلی دانشگاهی مرکز استان مرکز بهداشت درمانی» بیمارستان عمومی شهر 
گزینه 2 روستاهای «Lol‏ مرکز بهداشتی درمانی. بیمارستان دانشگاهی مرکز استان 
گزینه 3 روستای «bol‏ مرکز بهداشتی درمانی» بیمارستان عمومی شهر بیمارستان دانشگاهی مرکز استان 
گزینه 4 روستای اقماری» روستای اصلی. مرکز بهداشتی درمانی» بیمارستان 
تمایش پاسخ 
ج / وتو مرکز بهداشتی درمانی» بیمارستان عمومی شهر بیمارستان دانشگاهی مرکز استان است. 
وتو > ام 
ری سای سس ی ص کل یا ار aye‏ سر رم رک را te‏ را 
میان‌دوره‌ی کشوری) 


کزینه 1 حساسیت و ویژگی 
2055 2 ویژگی و ارزش اخباری منفی 
گزینه 3 حساسیت و ارزش اخباری مثبت 
کزینه 4 ویژگی و ارزش اخباری مثبت 
نمایش پاسخ 


> 


کدامیک از موارد زیر از تفاوت‌های خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های بهداشتی است؟ (دندان‌پزشکی شهریور -9A‏ قطب آزاد) 
گزینه 7 جلب مشارکت مردم و تشکیل گروه‌های داوطلب 


گزینه 4 ایمن‌سازی و واکسیناسیون 


در مناطق روستایی. دندان‌پزشک عمومی در plas‏ واحد شبکه‌های بهداشت 9 درمان کشور فعالیت دارد؟ (دندان‌پزشکی شهر پور ۸/- قطب زنجان) 


نمایش پاسخ 


گزینه 1 خانه بهداشت 
گزینه 2 مرکز بهداشتی درمانی روستایی 
کزینه 3 مرکز آموزش بهورزی 


گزینه 4 مرکز بهداشت شهرستان 


تچ 


توجه ay‏ وظایف تعریف شده برای هر Spo‏ «دندان‌پزشک» در کدام‌یک از مراکز زیر حضور ندارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند -AV‏ قطب مشهد) 
گزینه 1 مرکز بهداشتی درمانی روستایی 
گزینه 2 مرکز بهداشتی درمانی شهری 
گزینه 3 پایگاه بهداشتی در شهر 
گزینه 4 ald‏ بهداشت 


وال 32 


مراقبت‌های بهداشتی اولیه (PHC)‏ شامل خدمات ارتقایی. پیشگیری و خدمات درمانی ab‏ در plas‏ سطح سیستم سلامت ارائه می‌گردد؟ (دندان‌پزشکی شهر یور ~AA‏ 
قطب اصفهان 9 همدان) 


گزینه 1 در سطح جامعه 
گزینه 3 بیمارستان‌های عمومی 


گزینه 4 همه‌ی سطوح سیستم سلامت 


تس 


در منطقه‌ای میزان بزرگی طحال در کودکان ۲ تا ٩‏ ساله بیشتر از ۵۰ درصد و در بالغین بیشتر از VO‏ درصد است. بر اساس طبقه‌بندی مالاریای‌بومی Endemic)‏ 
۷۵ توسط سازمان جهانی بهداشت. این منطقه در plas‏ طبقه قرار می‌گیرد؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 


گزینه 1 فرو بومی 
گزینه 2 تمام بومی 
گزینه 3 فرا بومی 
گزینه 4 نیمه بومی 
27 
ج / این منطقه بر اساس طبقه بندی مالاریای بومی در طبقه فرابومی قرار می‌گیرد. 
اگر دریک برنامه ترک سیگار. حمایت‌های لازم از طرف مراکز فرهنگی که فرد به آن‌ها تعلق دارد. در اين aio}‏ صورت بگیرد» بر اساس الگوی بوم شناختی- اجتماعی مک 
لیروی las (McLeroy.Et Al.)‏ سطح تاثیر در اين برنامه مورد توجه قرار گرفته است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 
کزینه 1 میان‌فردی 
گزینه 2 سازمانی 
گزینه 3 اجتماعی 
گزینه 4 سیاست‌ها و خط مشی‌ها 


ب / سطح سازمانی در اين برنامه مورد توجه قرار گرفته است. ee ۱ is‏ 
نات 
در جامعه‌ای با شیوع GUL‏ سرطان پوست. متخصصین در نظر دارند با استفاده از نظریه اشاعه نوآوری» رفتار استفاده از کرم ضد آفتاب را ترویج کنند. در فرآیند اجرای 
برنامه و طبقه بندی افراد. گروهی از آنان علاقه‌مند ay‏ انجام رفتار بوده ولی نیازمند انگیزه‌های بیرونی Gly‏ پذیرش رفتار بودند» اين گروه در چه طبقه‌ای قرار می‌گیرند؟ 
(علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 
کزینه 1 پیشگامان 
گزینه 2 زود پذیرندگان 
گزینه 3 اکثریت اولیه 
کزینه 4 واماندگان 
نمایش پاسخ 
ج / اين گروه در گروه اکثریت اولیه قرار می‌گيرند. 
در چارچوب خدمات مراقبتهای اولیه بهداشتی» کدام‌یک از مداخلات زیر برای "کم خونی" در گروه مداخلات درمانی قرار می‌گیرد؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- 
میان‌دوره کشوری) 


گزینه 1 تجویز آهن 
گزینه 2 غربالگری بیماران 
گزینه 3 خدمات تلفیقی 
گزینه 4 استفاده از مکمل تغذیه‌ای 
نمایش پاسخ 

> / استفاده از مکمل تغذیه ای جزء مراقبت های اولیه بهداشتی است. 

تسس سس تس 
کدام‌یک از گزینه‌های زیر در مورد مراقبت‌های اولیه بهداشتی. صحیح نیست؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 


کزینه 2 پیچیدگی مراقبت‌های مربوط a‏ سلامت در مراکز بهداشتی- درمانی کمتر از سطح جامعه است. 


tial فحنظر‎ ide درصراکیت‌های تدای اولیته 50586 علل اسای مشکلات‎ sles OSs خر‎ at 


نمایش پاسخ 
ب / در مورد مراقبت های بهداشتی اولیه پیچیدگی مراقبت‌های مربوط به سلامت در مراکز بهداشتی- درمانی» کمتر از سطح جامعه نیست. 
۳۳ ,اه 


اولین سطح مراقبت در سیستم ارائه مراقبت‌های بهداشتی اولیه کدام است؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی اسفند 99- کشوری) 
گزینه 1 خانواده و جامعه 
گزینه 2 خانه‌های بهداشت 


گزینه 4 بیمارستان‌های شهرستان 


Solos 


منظور از جامعیت خدمات در مراقبت‌های اولیه بهداشتي چیست؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند -۹٩‏ کشوری) 


گزینه 1 منابع و امکانات به گونه‌ای در اختیار مردم قرار گیرد که همه مردم anole‏ صرف‌نظر از تفاوت‌ها ay‏ امکانات بهداشتي دسترسي داشته باشند. 
گزینه 2 همه امکانات» ابزاره روش‌ها و نيروي انساني مناسب و منطبق با شرایط جامعه در ارائه مراقبت‌های بهداشتي اولیه بکار گرفته شوند. 
کزینه 3 همه مردم جامعه در ley!‏ نگهداري و استفاده از خدمات بهداشتي و پيشگيري فعالیت داشته باشند. 
گزینه 4 مراقبت‌های بهداشتي اولیه در برگیرنده مداخلات ارتقايي» پيشگيري کننده و باز تواني باشد. 

نمايش پاسخ 
> - مراقبت‌های بهداشتي aol‏ در برگیرنده مداخلات ارتقايي» پيشگيري کننده و باز تواني و خدمات پایه درمانی مثل تزریق آمپول و واکسن در خانه‌های بهداشت؛ 
پایگاه‌های بهداشتی و مراکز بهداشت درمانی است. 
ری ار ور ار ی در ری ار ی یر Goede esl Es)‏ 
کشوری) 


کزینه 1 تأمین امنیت غذايي 
گزینه 2 تغذیه با شیر مادر 
کزینه 3 مایع درماني خوراکي 
گزینه 4 آموزش بهداشت فردي 


نمایش پاسخ 
call‏ / تأمین امنیت غذایی» مداخله ارتقایی محسوب می‌شود. 


تاریخچه‌ی بهداشت حرفه‌ای در جهان» bel‏ و اصول بهداشت حرفه‌ای 


خودازمایی 


plas‏ گزینه مراحل اجرایی بهداشت حرفه‌ای را به ترتیب از راست به چپ صحیح نشان می‌دهد؟ (پزشکی شهریور 90- قطب مشهد) 


گرینه 1 ارزشیابی- شناسایی- اندازه‌گیری- کنترل 
گرینه 2 ارزشیابی- اندازهگیری- شناسایی- کنترل 
گرینه 9 شناسایی- اندازه‌گیری- ارزشیابی- کنترل 
گرینه 4 کنترل- ارزشیابی- اندازه‌گیری- شناسایی 
نمایش پاسخ 
۹ 


مراحل اقدامات Gabel‏ در بهداشت حرفه‌ای به ترتیب کدامند؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال) 


گزینه 1 شناسایی» ارزشیابی» اندازه‌گیری» کنترل 
گزینه 2 شناسایی» اندازه‌گیری» ارزشیابی» کنترل 
گزینه 3 اندازه‌گیری» ارزشیابی. شناسایی» کنترل 
گزینه 4 اندازه‌گیری» شناسایی» ارزشیابی» کنترل 


سول 9 


گزینه 1 اندازه‌گیری میزان خطر 

گزینه 2 تعیین استانداردهای بهداشت حرفه‌ای 
گزینه 3 شناساپی عوامل خطر 

کزینه 4 جایگیزینی منابع پر خطر با منابع کم خطر 


é 


وال 2 


گزینه 1 شناسایی 
گزینه 2 اندازه‌گیری 
گزینه 3 ارزشیابی 


گزینه 4 کنترل 


= 


5 lew 


کزینه 1 اندازه‌گیری 


گزینه 2 ارزشیابی 


کزینه 3 شناسایی 


سوال 6 


گزینه 1 اقدامات کنترل 
گزینه 7 شناسایی 
گزینه 3 تفسیر نتایج و تعیین خطر (ارزشیابی) 


گزینه 4 اندازه‌گیری 


> 


Tcl 


گزینه 1 شناسایی 
گزینه 2 ارزشیابی 
گزینه 3 اندازه‌گیری 


گزینه 4 اقدامات کنترلی 


Ww 
1 


گزینه 1 شناسایی 


گزینه 2 اندازه‌گیری 
گزینه 3 ارزشیابی 


گزینه 4 اقدامات کنترلی 


= 


کدام‌یک از تکنیک‌های شناسایی خطر در بهداشت حرفه‌ای» در مورد همه حوادث قابل اجرا است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 


گزینه 1 تجزیه و تحلیل خطاهای کاری 
گزینه 2 تجزیه و تحلیل علت - پیامد 
گزینه 3 تجزیه و تحلیل غفلت‌ها و فراموش‌کاری‌های مدیریتی 


گزینه 4 ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها و موانع 
ج تکنیک تجزیه و تحلیل غفلت‌ها و فراموش‌کاری‌های مدیریتی قابل Lol‏ می‌باشد. 


اهداف بهداشت حرفه‌ای 


خودازمایی 
کدامیک از گزینه‌های زیر جزء اهداف Lol‏ بهداشت lado‏ محسوب نمی‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب زنجان) 
گزینه 1 تأمین و ارتقای بهداشت و سلامت جسمی روانی و اجتماعی شاغلین 
گزینه 2 پیشگیری از بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار 
گزینه 3 تطابق شرایط کار با انسان به منظور کاهش IS]‏ در سلامت 
گزینه 4 تأمین شغل مناسب برای افراد به منظور کاهش بیماری‌های شغلی 


=] 


کدام‌یک از گزینه‌های زیر در مورد هدف برنامه کنترل سرخک در دنیا صحیح است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 
گزینه 1 کاهش موارد ابتلا ay‏ میزان »۱۰ درصد تا سال ۱۹۹۵ 
گزینه 2 کاهش مرگ ناشی از سرخک ay‏ میزان ٩۹۵‏ درصد تا سال ۱۹۹۵ 
گزینه 3 افزایش پوشش واکسیناسیون سرخک به بیش از Be‏ درصد 
گزینه 4 افزايش پوشش واکسیناسیون سرخک به بیش از ٩۹۰‏ درصد 
نمایش پاسخ 
ب کاهش مرگ ناشی از سرخک ay‏ میزان ٩۵‏ درصد تا سال ۱۹۹۵ جزء اهداف این برنامه می‌باشد. 


راه‌های دستیابی به اهداف بهداشت حرفه‌ای 


خودآزمایی 

همه‌ی موارد زیر جزء راه‌های دستیابی ay‏ اهداف بهداشت حرفه‌ایست بجز: (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب مشهد) 
گزینه 1 معاینات قبل از استخدام 
گزینه 2 تطبیق کار با کارگر 
گزینه 3 بررسی علل غیبت از کار 
گزینه 4 بازنشستگی زودهنگام در مشاغل پر مخاطره 

نمایش پاسخ 

> 

کدام گزینه مراحل اجرایی بهداشت حرفه‌ای را به ترتیب از راست به چپ صحیح نشان می‌دهد؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب مشهد) 
گزینه 1 شناسایی- اندازه‌گیری- ارزشیابی- کنترل 
گزینه 2 ارزشیابی- شناسایی- اندازه‌گیری- کنترل 

گزینه 3 ارزشیابی- اندازه‌گیری- شناسایی- کنترل 

گرینه 4 کنترل- ارزشیابی- اندازه‌گیری- شناسایی 


elas‏ گزینه مراحل اجرایی بهداشت حرفه‌ای را به ترتیب از راست به چپ ay‏ طور صحیح نشان می‌دهد؟ (پزشکی اردیبهشت -AV‏ میان‌دوره‌ی کشوری) 
گرینه 1 شناسایی- اندازه‌گیری- ارزشیابی- کنترل 
گزینه 2 ارزشیابی- شناسایی- کنترل- اندازه‌گیری 
گزینه 3 کنترل- ارزشیابی- شناسایی- اندازه‌گیری 
گزینه 4 شناسایی- کنترل- اندازه‌گیری- ارزشیابی 


پيشنهادها: ایمنی کار و خطرات و بیماری‌های ناشی از کار 


خودازمایی 
در خصوص اقدامات کنترلی در محیط کار جهت حفاظت کارگران, به ترتیب اولویت گزینه‌ی صحیح کدام است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب همدان) 
گزینه 1 جایگزینی» ایجاد فاصله و موانع» وسایل حفاظت فردی 
گزینه 2 وسایل حفاظت فردی» ایجاد فاصله و موانع جایگزینی 
aes sass‏ کرد سا نگویتی» lang‏ طفاقات قرو 
ee CBS ln ta‏ اگوی متسر iS‏ 


نمایش پاسخ 

val 

احداث فضای سبز در اطراف کارخانجات صنعتی در کدام حیطه از برنامه‌های کنترل خطرات شغلی قرار می‌گیرد؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب اصفهان) 
گزینه 1 حذف 

گزینه 2 محدودسازی 


گزینه 3 طرح‌های ایمنی 


روش‌های پیشگیری از بارداری 
تعدادسوال:۶۹ 
درجه سختی: متوسط 
0 موارد Bio‏ مصرف مطلق 
JMS‏ عملکرد aS‏ ۲- سرطان پستان ۳- خون ریزی jut‏ طبیعی دستگاه تناسلی با علت نامشخص. 


خودازمایی 


در کدامی ار روش‌های بیشگیری از بارداری مان شعست بر طي اولین سال استفاددی معموال برش Ss‏ است رش اسفند ۱۴ فطت کرمان ese‏ اند 
قطب کرمان) 


esi فزض‌هاین‎ tay 
گزینه 2 کاندوم مردانه‎ 
گزینه 3 قرص‌های پروژسترونی تنها‎ 


کزینه 4 آی یو دی حاوی مس 


سوال | Jlow‏ 3 
elas‏ روش پیشگیری از بارداری قابل برگشت. بهترین هزینه‌ی اثربخشی را دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب همدان) 
کزینه 1 آمپول‌های تزریقی ترکیبی 
گزینه 2 قرص‌های خوراکی پیشگیری از بارداری 
گزینه 3 دیومدروکسی پروژسترون 


گزینه 4 آی یو دی 


)> 
خانمی ۲۰ ساله که به تازگی ازدواج 03,5 است خواهان یک روش 380 پیشگیری از بارداری است. کدامیک را پيشنهاد می‌کنید؟ (پزشکی شهریور 90- قطب آزاد) 
کرینه 1 DMPA‏ 


گزینه 2 توبکتومی 


IUD 3 گزینه‎ 
OCP 4 گزینه‎ 

نمایش پاسخ 
)= 


زمان استفاده از آمپول DMPA‏ بعد از زایمان در مادران شیرده کدام است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب زنجان) 


گزینه 1 ۶ هفته بعد از زایمان 
گزینه 2 ۵ روز بعد از زایمان 
گزینه 3 ۲ هفته بعد از زایمان 


گزینه ۸ ۶ ماه بعد از زایمان 


val 


کدامیک جزء موارد منع مصرف قرص‌های ترکیبی پیشگیری از بارداری نیست؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب آزاد) 


کزینه 1 بیماری عروقی مغزی 
کزینه 2 کارسینوم پستان 
گزینه 3 چاقی 

گزینه 4 اختلال عملکرد کبدی 


E 


تمام موارد زیر از مزایای مصرف قرص‌های پیشگیری از بارداری هستند. بجز: (پزشکی شهریور 9- قطب مشهد) 


گزینه 1 کاهش بروز سرطان آندومتر 
گزینه 2 کاهش بروز آدنوم خوش‌خیم LS‏ 
گزینه 3 کاهش بروز بیماری‌های التهابی لگن 


گزینه 4 کاهش بروز سرطان تخمدان 


تس 


مصرف قرص‌های ترکیبی ضد بارداری در کدام مورد زیر منع مصرف مطلق دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان) 
گزینه 1 افسردگی بسیار شدید 
گزینه 2 دیابت بدون درگیری عروقی 
گزینه 3 بیماری فعال کیسه صفرا 
گزینه 4 اختلال عملکرد کبدی 


نمایش پاسخ 


=) 


کدام مکانیسم متعلق به روش‌های هورمونی (قرص) پیشگیری از بارداری است؟ (پزشکی شهریور -9F‏ قطب زنجان) 


گزینه 1 افزایش ترشح پرولاکتین 
گزینه 2 واکنش التهابی موضعی رحم 
گزینه 3 تغییر در تکامل طبیعی آندومتر 


گزینه 4 پیشگیری از رسیدن اسپرم ay‏ تخمک 


۹ 


در کدامیک از موارد زیر منع مصرف مطلق OCP‏ ترکیبی وجود دارد؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب اهواز) 


گزینه 1 خون‌ریزی غیر طبیعی واژن با دلایل نامشخص 
کزینه 3 بیماری فعال کیسه صفرا 


گزینه 4 دیابت بدون درگیری عروق 


الف 

آمپول‌های 919 مدروکسی پروژسترون استات چه مدتی اثر ضد بارداری ایجاد می‌کند؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب مشهد) 
گزینه 1 ۲ ماه 
گزینه 2 ۲ ماه 
گزینه 3 ۶ ماه 
گزینه 4 یک سال 

نمایش پاسخ 

ب 
کدامیک از گزینه‌های زیر از موارد منع مصرف نسبی قرص‌های ترکیبی پیشگیری از بارداری است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز) 
an 5‏ 1 کارسینوم ul‏ شده پا مشکوک پستان یا سابقه‌ی Ul‏ 
گزینه 2 بیماری‌های سیانوتیک و دریچه‌ای قلب توام با عارضه‌ی قلبی 
گزینه 3 خون‌ریزی غیر طبیعی واژن با علت نامشخص 
گزینه 4 سابقه‌ی پرقان انسدادی در حاملگی 


=) 


تمام گزینه‌های زیر از موارد gic‏ مصرف مطلق قرص‌های خوراکی پیشگیری کننده از حاملگی هستند. بجز: (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب شیراز) 


گزینه 1 بیماری عروق GIO‏ 
گزینه 2 هیپرلپیدمی مادرزادی 
گزینه 3 بیماری فعال کیسه صفرا 


گزینه 4 نتوپلازی کبد 


é 


کدامیک از مزایای هورمون‌های تزریقی پیشگیری از بارداری است؟ (پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب شیراز) 


کزینه 1 پیشگیری از سرطان آندومتر 
گزینه 2 پیشگیری از سرطان تخمدان 
گزینه 3 پیشگیری از سرطان گردن رحم 
گزینه 4 پیشگیری از سرطان پستان 
ی 
الف 


گزینه 7 کاهش بروز سرطان تخمدان 


گزینه 2 کاهش بروز سرطان سرویکس 


گزینه 3 کاهش بروز سرطان اندومتر 
گزینه 4 کاهش بروز بیماری‌های خوش‌خیم پستان 

تمایش پاسخ 
نب 


کاهش احتمال ابتلا a‏ کدامیک از موارد زیر از مزایای قرص‌های هورمونی پیشگیری از بارداری است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب تبریز) 


گزینه 7 سرطان سرویکس 
گزینه 2 پرولاکتینومای هیپوفیز 
گزینه 3 دیابت 


گزینه 4 بیماری‌های التهابی لگن 


=) 


تمام موارد زیر در مورد OCP‏ صحیح است. بجز: (پزشکی شهریور 90- قطب تهران) 


گزینه 1 هر دارویی باعث تحریک آنزیم‌های کبدی شود روی متابولیسم سریع قرص‌ها اثر می‌گذارد. 
گزینه 2 استفاده همزمان بعضی از داروها اثر پیشگیری قرص‌ها را کاهش می‌دهد. 
OCP 3 ais‏ تداخل شناخته شده‌ای با هیچ دارویی ندارد. 


گزینه 4 در مصرف همزمان بعضی از داروها باید از Barrier Sy‏ استفاده gw‏ 


كت 


موارد زیر از مزایای قرص‌های پیشگیری از بارداری هستند بجز: (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب همدان) 


کزینه 2 کاهش سرطان سرویکس 
گزینه 3 کاهش دیسمنوره 
گزینه 4 کاهش بیماری‌های التهابی (PID) oS‏ 
207 
WY‏ 


همه‌ی موارد زیر از عوارض قرص‌های پیشگیری از بارداری محسوب می‌شوند. بجز: (پزشکی شهریور -9F‏ قطب شمال) 


گزینه 1 افزایش موی صورت و بدن 
گزینه 2 ترومبوز وریدی 


گزینه 3 برقان کولستاتیک 


گزینه 4 کم‌خونی فقر آهن 


> 


خانم شیردهی از قرص‌های پیشگیری از بارداری پروژسترونی یا مینی پیل استفاده می‌کند. وی با نگرانی به دلیل فراموشی ۶ ساعته‌ی مصرف قرص مراجعه کرده است. 


کزینه 1 ضمن مصرف ۲ عدد قرص تا FA‏ ساعت از یک روش مطمئن دیگر استفاده کند. 
ی 9 میسن ها asl‏ دهد وق هاوگ Me den asd‏ 
Wipes ewes‏ ادا هه Sues ea de ped a SS‏ اه واه رک روش مظن فان کزه: 
گزینه 4 ضمن مصرف ۲ عدد قرص تا یک هفته از یک روش مطمئن دیگر استفاده کند. 
نمایش پاسخ 
الف 
OMG ye el one OD le ae ne mi ie) Saco ala inp enema ne wea nie‏ 


شهریور -IF‏ قطب تبریز) 


گزینه 1 دو DIE‏ قرص بخورد و FAG‏ ساعت از روش مطمین دیگری استفاده نماید. 


گزینه 2 قرص‌ها را قطع کند و تا آخر سیکل از روش دیگری استفاده کند. 


کزینه 3 قرص فراموش شده را نخورد و قرص همان روز را خورده تا FA‏ ساعت از روش دیگری استفاده کند. 
گزینه 4 aw‏ عدد قرص یک‌جا بخورد و تا آخر سیکل از روش دیگری استفاده کند. 
نمایش پاسخ 

الف 

برای زوجی که تازه ازدواج کرده‌اند. کدامیک از روش‌های زیر روش مناسبی برای پیشگیری از بارداری نیست؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب شیراز) 
گزینه 1 وسیله‌ی داخل رحمی (IUD)‏ 
گزینه 2 کاندوم 
tans‏ قرضی LD‏ 


گزینه 4 قرص تری فازیک 


al 


BE) dee 


کدامیک از قرص‌های زیر به عنوان قرص شیردهی (Minipill)‏ شناخته می‌شود؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب شمال) 


کزینه | پروژسترون 
گزینه 2 ترکیبی LD‏ 
گزینه 3 تری فازیک 


گزینه 4 ترکیبی HD‏ 


call 

همه‌ی موارد زیر جزء موارد منع مصرف مطلق OCP‏ می‌باشند. بچز: (پزشکی اسفند 90- قطب همدان) 
گزینه 1 افسردگی بسیار شدید 

گزینه 2 سیگاری PO GUL‏ سال 

گزینه 3 سابقه‌ی سرطان پستان 

کزینه 4 فشار خون بالای ۱۶۰/۱۰۰ 

نمایش پاسخ 

call 

کدامیک از موارد زیر جزء منع مصرف مطلق کنتراسپتیوهای خوراکی (OCP)‏ است؟ (پزشکی اسفند 90- قطب زنجان) 
گزینه | خون‌ریزی واژینال با le‏ نامشخص 
کزینه 2 سیگاری‌های زیر ۳۵ سال 
گزینه 3 افسردگی 


گزینه 4 میگرن بدون علائم عصبی 


الف و ب 


خانم PV‏ ساله‌ی سیگاری با سردردهای میگرنی خفیف جهت مشاوره‌ی باروری مراجعه کرده است. کدامیک از روش‌های پیشگیری از بارداری در مورد ایشان gio‏ مصرف 
مطلق دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اصفهان) 
گزینه 1 OCP‏ 
کزینه 2 IUD‏ 
کزینه 3 Mini Pill‏ 
گزینه 4 DMPA‏ 
5 

الف 

کدامیک از گزینه‌های زیر مهم‌ترین تعیین کننده‌ی خطر عوارض قلبی عروقی در مصرف کنندگان قرص‌های خوراکی پیشگیری از بارداری است؟ (پزشکی اسفند 90- قطب 
کرمان) 


ais‏ 1 میزان پروژسترون 


کزینه 7 مصرف سیگار 


گزینه 3 چاقی و اضافه وزن 
گزینه 4 سن پایین شروع مصرف 


نمایش پاسخ 


wo 
در مرکز مشاوره‌ی تنظیم خانواده خانم ۲۸ ساله‌ای مبتلا به لوپوس سیستمیک تحت درمان با سابقه‌ی خون‌ریزی‌های ماهانه‌ی شدید که یک فرزند شیرخوار ۵ ماهه دارد.‎ 
مراجعه کرده است. بهترین روش پیشگیری از بارداری برای دو تا چهار سال آینده برای ایشان, کدام مورد است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب مشهد)‎ 

گزینه 1 نورپلانت 

گزینه 2 تزریق مدروکسی پروژسترون استات 

گزینه 3 آی یو دی 


گزینه 4 توبکتومی 


ب 
اگر زوجین قصد داشته باشند فقط برای حدود ۶ ماه پیشگیری از بارداری داشته باشند همه‌ی روش‌های زیر برای آن‌ها مناسب است. بجز: (پزشکی اسفند ۹۵- قطب 
شمال) 


گزینه 1 قرص LD‏ 
گزینه 2 قرص HD‏ 
گزینه 3 آمپول DMPA‏ 


گزینه 4 قرص تریفازیک 


۹ 
تمام گزینه‌های زیر موارد gio‏ مطلق مصرف IUD‏ هستند. بجز: (پزشکی شهریور -٩۴‏ مشترک کشوری) 
گزینه 1 عفونت‌های GH‏ فعال» اخیر يا مکرر 
گزینه 2 بارداری (مشکوک يا شناخته نشده) 
گزینه 3 خون‌ریزی‌های غیر طبیعی» نامنظم (تشخیص داده نشده) 


ais‏ 4 نداشتن سابقه‌ی زایمان 


نمایش پاسخ 


=) 


همه‌ی مکانیسم‌های زیر در استفاده از آی یو دی باعث پیشگیری از بارداری می‌شوند بجز: (پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان) 
گزینه 1 واکنش التهابی موضعی 
گزینه 2 افزايش حرکات لوله‌های رحمی 
گزینه 3 آتروفی اندومتر 
گزینه 4 مهار تخمک‌گذاری 


نمایش پاسخ 


)= 
خانمی سابقه‌ی بارداری خارج Gory‏ دارد. کدام روش پیشگیری از بارداری زیر را توصیه نمی‌کنید؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تبریز/پزشکی شهریور ٩۳‏ _ قطب شیراز) 
گزینه  IUD‏ 


گزینه 2 قرص‌های ترکیبی 
گزینه 3 نوربلانت 


گزینه 4 تزریق 2600-0۲0۷6۲۵ 


call 


کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص روش‌های پیشگیری از بارداری به صورت اضطراری صحیح است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب شیراز) 


گزینه 1 تجویز دانازول روزانه به مدت ۸۵ روز 


گزینه 2 IUD‏ حاوی مس تا ۵ روز پس از نزدیکی 


گزینه 3 میفپریستون (Mifepristone)‏ دو روز به فاصله‌ی ۱۲ ساعت 
کزینه 4 لونورجسترل (Levonorgestrel)‏ روزانه به مدت ۲ روز 
نمایش پاسخ 
الف 
مصرف قرص‌های خوراکی پیشگیری از بارداری a‏ صورت اضطراری حداکثر تا چند ساعت پس از مقاربت با احتمال بارداری توصیه می‌شود؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب 
شمال) 
گزینه 1 ۱۲ 
گزینه 2 ۲۴ 
گزینه 3 FA‏ 


گزینه 4 ۷۲ 


> 


کدامیک از موارد زیر در ارتباط با روش تزریقی پیشگیری از بارداری دپومدروکسی صحیح است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تبریز) 
گزینه 1 استفاده از DMPA‏ باعث افزایش وزن در مصرف کنندگان می‌شود. 
کرینه 2 افسردگی یکی از Qe‏ شایع قطع مصرف DMPA‏ است. 
گزینه 3 بعد از cole aw‏ تقریباً نیمی از مصرف کنندگان دچار آمنوره می‌شوند. 
گزینه 4 استفاده از DMPA‏ تأثیر دائمی بر باروری دارد. 

نمایش پاسخ 
a‏ 
کدامیک از گزینه‌های زیر. جزء «روش‌های اورژانسی پیشگیری از بارداری» محسوب می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اهواز) 

گزینه 1 نورپلانت Norplant‏ 
کزینه 2 لوونورژسترول (Levonorgestrel)‏ 


گزینه 3 لاینسترول یا مینی پیل Minipill‏ 


Depo — Provera گزینه 4 دیوپروورا‎ 


= 


بین مصرف دو بسته قرص مینی پیل (لاینسترول) جهت پیشگیری از بارداری a>‏ فاصله‌ای bled‏ می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب مشهد) 
کزینه 1 هیچ فاصله‌ای 

گزینه 7 یک هفته 
گزینه 3 پنج روز 


گزینه 4 ay‏ فاصله‌ی یک دوره‌ی خون‌ریزی 


الف 

در خانمی با کم‌خونی شدید فقر آهن, کدامیک از روش‌های زیر نسبت a‏ سایر روش‌ها gio‏ مصرف دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تبریز) 
گزینه 1 IUD‏ 

گزینه 2 قرص ترکیبی با دوز پایین 
کرینه 3 آمپول DMPA‏ 
گزینه 4 کاندوم 

نمایش پاسخ 

الف 

استفاده از قرص‌های ترکیبی پیشگیری از بارداری به خاطر استروژن موجود در آن ریسک کدامیک از موارد زیر را افزایش می‌دهد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران) 
گزینه 1 سرطان آندومتر 
گزینه 2 سرطان تخمدان 


گزینه 3 ترومبوآمبولی 


کزینه 4 حاملگی خارج رحم 


a 


سوال 40 


کدامیک از موارد منع استفاده از DMPA‏ نیست؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب آزاد) 


گزینه 1 خون‌ریزی رحمی با دلایل نامشخص 
گزینه 2 شیردهی 
گزینه 3 بیماری يا اختلال عملکرد کبدی 


گزینه 4 سابقه‌ی ترومبو فلبیت 


ب 
کدامیک از گزینه‌های زیر جزء موارد منع مصرف مطلق قرص‌های ترکیبی پیشگیری از بارداری است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب مشهد) 
گزینه 1 سابقه‌ی یرقان انسدادی در بارداری 
گزینه 2 دوران شیردهی 
گزینه 3 ترومبو فلبیت 


گزینه 4 اختلال عملکردی MS‏ 


نمایش پاسخ 


)= 
تمام موارد زیر از موارد منع مصرف مطلق. قرص‌های ضد بارداری ترکیبی (OCP)‏ استبجز: (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شیراز 9 همدان) 


گزینه 1 سابقه‌ی ترومبوز وریدهای عمقی 
گزینه 2 اختلال عملمردی کبد 
گزینه 3 کارسینوم (سرطان) پستان 


گزینه 4 خون‌ریزی غیر طبیعی دستگاه تناسلی با علت نامشخص 


الف 
کم‌ترین میزان شکست در طی سال Jol‏ استفاده از روش‌های مختلف پیشگیری از بارداری مربوط به کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب «Slo‏ 
اصفهان و کرمان) 
گزینه 1 کاندوم 
گزینه 2 آ.یو.دی 
گزینه 3 قرص‌های خوراکی 
گزینه 4 نورپلانت 
tale‏ باس 
ra‏ 
elas‏ استروژن در اغلب کنتراسپتیوهای خوراکی بکار می‌رود؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب زنجان) 
گزینه 1 استروژن 
کزینه 2 اتینیل استرادیول 


گزینه 3 استریول 


گزینه 4 اکولین 


ب 
syans‏ مر ی ی ی سا رو رم سر ان بر لا ار ی در ال دار 
زیر کدام روش پیشگیری از بارداری مناسب‌تری Gly‏ وی است؟ (پزشکی اردیبهشت -AV‏ میان‌دوره‌ی کشوری) 
گزینه 1 توبکتومی 
گزینه 2 آی یو دی 


گزینه 3 قرص ترکیبی HD‏ 


گزینه 4 تزریق مدروکسی پروژسترون استات 


2 


تمام موارد زیر در مورد 0.0.۴ صحیح است بجز: (پزشکی شهریور -AV‏ مشترک کشوری) 
گزینه 1 0.0.۳ تداخل شناخته شده‌ای با هیچ دارویی ندارد. 
گزینه 2 استفاده همزمان بعضی از داروها اثر پیشگیری قرص‌ها را کاهش می‌دهد. 


گزینه 3 هر دارویی که Gch‏ تحریک آنزیم‌های کبدی شود روی متابولیسم سریع قرص‌ها اثر می‌گذارد. 
گزینه 4 در مصرف همزمان بعضی از داروها باید از یک Barrier‏ استفاده کرد. 


call 

کدامیک از علائم زیر موارد منع مصرف نسبی قرص‌های ترکیبی پیشگیری از بارداری است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز) 
گزینه 1 اختلال عملکرد یا نئوپلازی کبدی 

گزینه 2 میگرن بدون علائم عصبی 

گزینه 3 کارسینوم tui‏ شده يا مشکوک پستان یا سابقه‌ی Ol‏ 

گزینه 4 ترومبوفلبیت, اختلالات ترومبو آمبولیک 


نمایش پاسخ 


تپ 


کدامیک از روش‌های جلوگیری از بارداری اثربخشی زیادتری دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب آزاد) 


گزینه 7 قرص‌های ترکیبی 
گزینه 2 قرص‌های پروژسترونی 
گزینه 3 کاندوم مردانه 


گزینه 4 بستن لوله‌ها در مردان 


> 


سوال 49 


مصرف قرص‌های ترکیبی پیشگیری از بارداری با وقوع کدامیک از موارد زیر همراه است؟ (پزشکی شهریور ٩۷‏ قطب تبریز) 


گزینه 1 نامنظم شدن سیکل قاعدگی 
گزینه 2 افزایش بروز سرطان اندومتر 
گزینه 3 افزایش بیماری‌های التهابی لگن 


گزینه 4 کاهش بیماری‌های خوش‌خیم پستان 


> 


سوال 50 


تزریق آمپول دپومدروکسی پروژسترون استات DMPA‏ در کدامیک از شرایط زیر توصیه می‌شود؟ (پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب شمال) 


گزینه 1 خون‌ریزی رحمی با علت نامشخص 
گزینه 2 کیست فولیکولی تخمدانی 
گزینه 3 ترومبوفلبیت فعال 


گزینه 4 سرطان پستان 


a 


با وجود مصرف صحیح و مداوم مصرف قرص‌های تری فازیک, به کدام دلیل Wal‏ نوع قرص نسبت به قرص‌های مونوفازیک جلوگیری از بارداری» برتری ندارد؟ (پزشکی 
شهریور ۹۷- قطب مشهد) 


گزینه 1 بیش‌تر بودن میزان شکست 
گزینه 2 کاهش میزان پروژسترون دریافتی 
گزینه 3 بیش‌تر بودن احتمال رخداد لکه‌بینی 


گزینه 4 همه‌ی موارد 


(0 


سوال 52 


ate #۱‏ ی ۰ .5 7 4 ba‏ ۰ ۰ | 4 
کدامیک از گزینه‌های زیر از تأثیرات مصرف قرص‌های هورمونی ترکیبی پیشگیری از بارداری است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب همدان) 


گزینه 1 کاهش ابتلا ay‏ سرطان سرویکس 
گزینه 2 کاهش بروز سرطان اندومتر و تخمدان 
گزینه 3 کاهش ابتلا به آدنوم خوش‌خیم کبدی 


گزینه 4 افزایش بیماری‌های خوش‌خیم پستان 


{ 


سوال 53 


شایع‌ترین عارضه‌ی کیپسول‌های کاشتنی (نورپلانت) جهت پیشگیری از بارداری کدام گزینه‌ی زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شهیدبهشتی) 


گزینه 4 تغییر در خون‌ریزی قاعدگی 


یا 


سوال 54 


قرص‌های پیشگیری از بارداری» احتمال Mil‏ به کدام سرطان‌ها را کاهش می‌دهند؟ (پزشکی اسفند -AV‏ قطب زنجان) 


گزینه 1 اندومتر و تخمدان 
گزینه 2 اندومتر و سرویکس 


گزینه 3 پستان و سرویکس 


الف. قرص‌های پیشگیری از بارداری باعث کاهش سرطان‌های تخمدان و اندومتر و کاهش فیبروئیدهای رحم می‌شوند اما باعث کاهش سرطان پستان نمی‌شوند. 


سوال 55 


در elas‏ روش پیشگیری از بارداری. برگشت باروری با تأخیر بیش‌تری همراه است؟ (پزشکی اسفند -AV‏ قطب همدان) 


گزینه 1 آمپول ترکیبی 
DMPA 2 «55‏ 


OCP 3 گزینه‎ 


IUD 4 گزینه‎ 


ب. قرص OCP‏ کوتاه اثر بوده اما آمپول DMPA‏ سه ماه اثر دارد. 


سوال 56 


قا ار رای ضرف فرص‌های یی ار را نس ی ات ۱۷ فص (BI)‏ 


گزینه 1 کاهش دیس‌منوره 
گزینه 2 کاهش خون‌ریزی قاعدگی 
گزینه 3 کاهش احتمال ابتلا به بیماری‌های مقاربتی 


ج. قرص‌های پیشگیری از بارداری باعث کاهش سرطان‌های تخمدان و اندومتر و کاهش فیبروئیدهای رحم و کاهش دیس‌منوره و خون‌ریزی قاعدگی می‌شوند. 


خانم ۲۰ ساله‌ای به کم‌خونی فقر آهن 9 دیس‌منوره شدید جهت مشاوره برای پیشگیری از بارداری به مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کرده است. کدام روش پیشگیری را 
برای 59 مناسب می‌دانید؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب شمال) 


گزینه 4 قرص پیشگیری از بارداری 


د. قرص‌های پیشگیری از بارداری باعث کاهش سرطان‌های تخمدان و کاهش دیس‌منوره و خون‌ریزی قاعدگی می‌شوند. 
alas‏ مورد مهم‌ترین تعیین کننده‌ی خطر در افزایش وقوع بیماری ایسکمیک قلبی در YL}‏ مصرف کننده‌ی قرص‌های هورمونی ضد بارداری است؟ (پزشکی اسفند “AV‏ 
قط : * : (s‏ 


گزینه 1 مصرف سیگار و الکل 
گزینه 2 سن کم‌تر سابقه‌ی مصرف در گذشته 
گزینه 3 مصرف الکل» سن کم‌تر 
گزینه 4 سن Vl‏ مصرف سیگار 
نمایش پاسخ 
yw / >‏ بالاو مصرف سیگار مهم‌ترین تعیین کننده‌ی خطر در افزایش وقوع بیماری ایسکمیک قلبی در زنان مصرف کننده‌ی قرص‌های هورمونی ضد بارداری است. 
یک خانم ۳۲ ساله که از قرص هورمون ترکیبی برای پیشگیری از بارداری استفاده می‌کند با نگرانی از اختلال در تست‌های تیروئیدی مراجعه نموده است این دارو چه 


تآثیری بر تست‌های تیروئیدی دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب تبریز) 


گزینه 1 افزایش TA‏ 
گزین» 2 کاهش تیروکسین آزاد 
گزینه 3 افزایش rt3‏ 
گزینه 4 کاهش TSH‏ 
نمایش پاسخ 
الف. قرص‌های ضد بارداری باعث هایپرتیروئیدی به صورت افزایش 4 می‌شوند. همچنین بر روی متابولیسم چربی و تحمل گلوکز هم اثر می‌گذارند. 
موارد gio‏ مطلق IUD‏ تمام موارد زیر است. بجز: (پزشکی اسفند AV‏ مشترک کشوری) 
گزینه 1 اختلالات انعقادی 
گزینه 2 عفونت‌های لگنی فعال, اخیر یا مکرر 
aut‏ هون ری هی رضم غیر pace bali eal‏ داز sat‏ 
گزینه 4 سابقه‌ی دیس‌منوره 
77 
د. موارد gic‏ مطلق IUD‏ شامل شک به حاملگی بیماری التهابی لگن خون‌ریزی رحمی سرطان سرویکس و اختلالات انعقادی است. 


51 (lies 


elas‏ عارضه‌ی جانبی زیر در افراد استفاده کننده از IUD‏ بیش‌تر دیده می‌شود؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب شیراز) 


گزینه 1 نازایی 
گزینه 2 عفونت داخل لگنی 
گزینه 3 بارداری TIF‏ رحمی 
گزینه 4 HL‏ رحم حین کارگذاری 
نمایش پاسخ 
ب. عوارض جانبی IUD‏ شامل عفونت داخل GH‏ نازایی بارداری خارج رحمی و GL‏ رحم است. 


در کدامیک از موارد زیر مصرف قرص‌های ترکیبی پیشگیری از حاملگی (OCP)‏ منعی ندارد؟ (دندان‌پزشکی و پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- مشترک کشوری) 


گزینه 1 بیماری عروقی مغزی 
کزینه 2 سن بالای ۳۵ سال 
کزینه 3 کارسینوم پستان 
گزینه 4 نئوپلازی کبدی 
نمایش پاسخ 
ب / موارد gio‏ مصرف قرص‌های ترکیبی پیشگیری از حاملگی: بارداری- سیگار- نتوپلازی کبدی- کارسینوم پستان- بیماری عروقی مغزی- هایپرلیپیدمی مادرزادی 


کدامیک از روش‌های پیشگیری از بارداری» موقت نیست؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب آزاد) 


کزینه 1 عقیم‌سازی مردان 

گزینه 2 قرص‌های جلوگیری از بارداری 
گزینه 3 وسیله‌ی داخل رحمی 

گزینه 4 روش‌های ایجاد مانع 


الف / عقیم‌سازی مردان برای هميشه آن‌ها l‏ نابارور aS ye‏ 


در مورد روش اورژانسی بیشگیری از بارداری کدام گزینه صحیح است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اهواز) 
tae‏ مر HD ya 8 Pica‏ انیت فصو تا san‏ ۲۴ سامت هد 
SUD yo Pa pas Ses‏ آرلین فرصت و۷ PF ssn‏ وراعت شعاد 
lel SID 58 ose Fee Sans‏ فرصت و۴ Aes ala Ste‏ 
gill SMD yas sae Peas eas‏ فص و مک Al‏ اش Ser‏ 
27 
ج / در مورد روش اورژانسی بیشگیری از بارداری که به قرص AHO‏ روز بعد معروف است مصرف ۴ عدد قرص LD‏ در اولین فرصت و ۴ عدد ۱۲ ساعت بعد توصیه می‌شود. 


از Ube‏ روش‌های پیشگیری از بارداری ...۰.۰.۰.۰۰۰۰ موّثرترین روش پیشگیری قابل برگشت است. (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب زنجان) 


گزینه 7 روش‌های هورمونی 
گزینه 2 روش‌های ایجاد Blo‏ 
گزینه 3 وسیله‌ی داخل رحمی 


گزینه 4 روش‌های طولانی اثر مدرن 


الف / روش‌های هورمونی موّثرترین روش پیشگیری قابل برگشت هستند. 


هیال 66 


کدامیک از انواع ای یو دی موجود در بازاره مدت اثربخشی حداکثر ۵ ساله دارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب کرمان) 
گزینه 1 ۲380 Copper‏ 
گزینه 2 Progestasert‏ 
گزینه 3 Lippes Loop‏ 
گزینه 4 Levonorgestrel‏ 
نمایش پاسخ 
د/ای یو دی Levonorgestrel‏ موجود در بازار. مدت آثربخشی حداکثر ۵ ساله دارد. 
در مورد قرص مینی پیل کدام گزینه صحیح است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد) 
گزینه 1 هر بسته ۲۱ قرص و یک هفته عدم استفاده دارد. 
گزینه 7 مهم‌ترین مکانیسم عمل این قرص‌ها جلوگیری از تخمک‌گذاری است. 
گزینه 3 بیش‌ترین شکست آن در زنان جوان است. 
گرینه 4 در صورت فراموشی بیش از ۳ ساعت از زمان مصرف بایستی مصرف قطع 9 روش کمکی استفاده شود. 
نمایش پاسخ 
ج / بین استفاده از دو بسته قرص مینی پیل نباید هیچ فاصله‌ی زمانی‌ای وجود داشته باشد و از طریق نامناسب کردن آندومتر برای لانه‌گزینی تخم عمل می‌کند. 


کدامیک از موارد لزوم استفاده از پیشگیری اورژانسی از بارداری نیست؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب همدان) 


گزینه 1 تجاوز جنسی 
گزینه 2 فراموشی خوردن قرص ترکیبی برای ۳ نوبت 
گزینه 3 فراموشی خوردن قرص شیردهی به مدت بیش از ۳ ساعت 
گزینه 4 استفاده از روش طبیعی پیشگیری از GIDL‏ 
نمایش پاسخ 
ج / اندیکاسیون‌های استفاده از پیشگیری اورژانسی از بارداری: تجاوز جنسی و فراموشی خوردن قرص ترکیبی برای ۳ نوبت و استفاده از روش طبیعی پیشگیری از بارداری 
مثل روش تقویمی 


مصرف قرص‌های پیشگیری از بارداری (OCP)‏ باعث کاهش کدامیک از موارد زیر نمی‌شود؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز) 


گزینه 7 بروز سرطان تخمدان 
گزینه 2 بروز سرطان اندومتر 
x55‏ 3 حاملگی GE‏ رحمی 
گزینه 4 بیماری بدخیم پستان 
تمایش پاسخ 
all‏ و ب / قرص‌های پیشگیری از بارداری Geb‏ کاهش سرطان‌های تخمدان و اندومتر و کاهش فیبروئیدهای رحم می‌شوند اما باعث کاهش سرطان پستان نمی‌شوند. 


تعداد سوال :۳۱ 


درجه سختی: آسان 
نکات:۱-ازمایش اعتیاد و تالاسمی و سفلیس قبل از ازدواج برای زوجین در ایران 


ضروری است 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


گزینه 1 ۱۵-۲۵ سال 
گزینه 2 ۱۸-۲۵ سال 
گزینه 3 ۲۰-۳۵ سال 


گزینه 1 کوررنگی 
گزینه 2 کم‌خونی داسی‌شکل 
گزینه 3 هموفیلی 


گزینه 4 سندرم‌داون 


=) 


گزینه 7 اعتیاد- سیفلیس- سرخجه 
گرینه 2 اعتیاد- تالاسمی- سرخجه 

گزینه 3 اعتیاد- سیفلیس- هپاتیت 
گزینه 4 اعتیاد- تالاسمی- سیفلیس 


> 


کیت ٩‏ سیقال سر HY <Sliel‏ 
گزینه 3 اعتیاد- HIV‏ هپاتیت ب 
گزینه 4 سیفلیس- تالاسمی- اعتیاد 


>) 


ال 5 


گزینه 1 شیرینی‌جات 
کزینه 2 مواد پرچرب 


hid 3 گزینه‎ 


در حال حاضر در ایران کدامیک از آزمایش‌های زیر قبل از ازدواج» به صورت رایگان و همگانی انجام می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز) 


گزینه 1 سیفلیس- اعتیاد 

گزینه 2 تالاسمی- HIV‏ 

گزینه 3 سیفلیس- تالاسمی- اعتیاد 
گزینه 4 اعتیاد- -HIV‏ هپاتیت 


a 


aw‏ ماهه‌ی دوم بارداری از a>‏ هفته‌ای شروع و در چه هفته‌ای پایان می‌یابد؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب شمال) 


گزینه 1 ابتدای هفته‌ی دوازدهم تا انتهای هفته‌ی بیست و ششم 
گزینه 2 ابتدای هفته‌ی چهاردهم تا پایان هفته‌ی بیست و هشتم 
گزینه 3 انتهای هفته‌ی دوازدهم تا انتهای هفته‌ی بیست و هفتم 


گزینه 4 انتهای هفته‌ی چهاردهم تا پایان هفته‌ی بیست و هشتم 


> 


به طور معمول در ۲۰۱ هفته‌ی آخر بارداری» تنگی نفس و تکرر ادرار مادر چه تغییری می‌یابد؟ (پزشکی اسفند -AF‏ قطب مشهد) 


گزینه 1 کاهش - کاهش 
گزینه 2 افزايش — کاهش 
گزینه 3 کاهش - افزایش 


گرینه 4 افزایش - افزایش 


> 


برای درمان یبوست در دوران بارداری کدامیک را توصیه نمی‌کنید؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 مصرف مایعات Buty‏ 
گزینه 2 مصرف‌ملین 
گزینه 3 مصرف غذاهای گیاهی 
گزینه 4 پیاده‌روی روزانه 
نمایش پاسخ 
VY‏ 
یک خانم باردار به محض مشاهده‌ی هر یک از علائم زیر لازم است فورا به مرکز بهداشتی- درمانی» پزشک يا ماما مراجعه MS‏ بجز: (پزشکی اسفند AF‏ مشترک 
کشوری) 
گزینه 1 اختلالات بینایی و تاری دید 
گزینه 2 افزایش ناگهانی وزن بدن 
گزینه 3 گرفتگی پاها 
گزینه 4 سردردهای شدید 
نمایش پاسخ 
۹ 


کات y=‏ لاتم ح دوران اردرای ری یر AF‏ فا انوا ) 


گزینه 1 خون‌ریزی تناسلی 
گزینه 2 تاری‌دید 
گزینه 3 ضعف و سرگیجه 
گزینه 4 دردهای منظم شکمی 
نمایش پاسخ 
۹ 


کدامیک جزء علائم خطر در بارداری نیست؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب اصفهان) 


گزینه 2 درد سر دل 
2 


گزینه 3 سوزش سر دل 


گرینه 4 آبریزش ناگهانی 


a 


خانم باردار با مشاهده‌ی کدامیک از علائم زیر باید به صورت اورژانس به مرکز بهداشتی درمانی» پزشک یا ماما مراجعه کند؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب اهواز) 


کزینه 1 خطوط صورتی رنگ بر روی (eS‏ ران‌ها و پستان‌ها 
گزینه 2 واریس رگ‌های پا و پرخونی رگ‌های اطراف مقعد 
گزینه 3 آبریزش و هر نوع ترشح بدبو و چرکی از ناحیه‌ی تناسلی 
گزینه 4 ورم در ناحیه‌ی قوزک پا و کمردرد 
نمایش پاسخ 
E‏ 


کدامیک از موارد زیر جزء مشکلات شایع دوران بارداری محسوب می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اهواز) 


گزینه 1 دردهای منظم شکمی 
گزینه 2 افزایش ناگهانی وزن 
گزینه 3 تهوع و استفراغ مداوم 


گزینه 4 سوزش سر دل 


=) 


خانمی با سن بارداری ۱۲ هفته که اولین بارداری خود را می‌گذراند با شکایت تهوع و استفراغ بارداری (ویار حاملگی) به خانه‌ی بهداشت مراجعه 03,5 است. بهورز 
آموزش‌های لازم را به شرح زیر به او ارائه می‌کند. در توصیه‌ها و آموزش‌های بهورز چند جمله صحیح وجود دارد؟ «علت ویار کاملاً مشخص نیست و با گذشت زمان کم‌تر 
می‌شود.» «نیم ساعت قبل از بلند شدن از رختخواب یک ASG‏ نان برشته مصرف کنید.» «غذای چرب و پر ادویه مصرف نکنید.» «همراه با غذا مایعات SS‏ بنوشید.» 


(پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب تبریز) 


گزینه 1 ۱ 
گزینه 2 ۲ 
گزینه 3 ۴ 
گزینه 4 ۳ 
نمایش پاسخ 
> 


افزایش وزن مناسب برای خانمی با قد ۱۷۰ سانتی‌متر و وزن قبل از بارداری ۷۰ کیلوگرم» در طول دوران بارداری چند کیلوگرم است؟ (پزشکی شهریور ۹۵ و اسفند “AF‏ 
قطب همدان) 
گزینه 1 ۶ الی ٩‏ 
گزینه 2 SIV‏ ۱۱/۵ 
گزینه 3 ۱۱/۵ الی ۱۶ 
گزینه 4 ۱۳/۵ الی ۱۸ 

نمایش پاسخ 

=) 

در ویزیت آمادگی برای بارداری خانمی متوجه می‌شوید که شاخص توده‌ی بدنی وی .....است. مقدار افزایش وزن توصیه شده برای ایشان در کل دوران بارداری چند 
کیلوگرم است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب اهواز) 
گزینه 1 ۶ کیلوگرم 
گزینه 2 ۱۲ کیلوگرم 
گزینه 3 ۱۶ کیلوگرم 
گزینه 4 ۱۸ کیلوگرم 


نمایش پاسخ 


سوال 18 


گزینه 1 تکرار ادراری 
گزینه 2 تهوع صبحگاهی 
گزینه 3 ورم انگشتان دست 


گزینه 4 سوزش سردل 


گزینه 1 | تا ۲ کیلوگرم 

گزینه 2 هفته‌ای ۴۰۰ گرم 

گزینه 3 ۴ OU‏ کیلوگرم 

گزینه 4 هر ماه یک و نیم کیلوگرم 


الف 


گزینه 1 ۱۵-۴۰ 


گزینه 2 ۱۸-۳۸ 
گزینه 3 ۱۵-۰۳۸ 


گزینه 4 ۱۸-۰۳۵ 


>) 


کزینه 2 اولین روز آخرین قاعدگی 
گزینه 3 ۷ روز پس از پایان آخرین قاعدگی 


گزینه 4 چهارده روز پس از پایان آخرین قاعدگی 


گزینه 4 ۱۳-۱۴ 


سك 


وال 201 


گزینه 1 اختلال رشد جنین و جدا شدن جفت- عقب‌ماندگی ذهنی 


کزینه 2 آریتمی‌های قلبی- نارسایی عروق رحم و سقط جنین 
گزینه 3 بیش فعالی در سن مدرسه- زایمان زودرس 


گزینه 4 Cubs‏ بارداری- عقب‌ماندگی ذهنی و زایمان زودرس 


الف 


2 


کدامیک از آزمایشات زیر جزء آزمایشات روتین زوجین قبل از ازدواج نیست؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شمال) 


گزینه 1 تالاسمی 
گزینه 2 اعتیاد 
گزینه 3 سیفیلیس 


گزینه 4 ایدز 


> 


خانم بارداری p>‏ مراقبت در ماه سوم بادرای مراجعه کرده cowl‏ وجود plas‏ عامل زیر نیازمند بررسی پزشکی و رد بیماری خطرناک است؟ (پزشکی اسفند “VV‏ قطب 
مشهد) 


گزینه 1 گرفتگی و ورم lal‏ 
گزینه 2 سردرد مداوم 
گزینه 3 تنگی نفس فعالیتی 
گزینه 4 تکرر ادرار 
نمایش پاسخ 
ب. گرفتگی 9 ورم lol‏ و تنگی نفس فعالیتی و تکرر ادرار و سوزش سر دل از موارد BLS‏ در بارداری است اما Yb‏ به سردردهای مداوم و تب و لرزها توجه کرد. 


همه‌ی موارد زیر از شکایات شایع دوران بارداری است. بچز: (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب زنجان) 


گزینه 1 سوزش سر دل 
گزینه 2 تنگی نفس 
گزینه 3 تب و لرز 
کزینه 4 گرفتگی lol‏ 
نمایش پاسخ 
ج. گرفتگی و ورم lol‏ و تنگی نفس فعالیتی و تکرر ادرار و سوزش سر دل از موارد BLS‏ در بارداری است اما Yb‏ به سردردهای مداوم و تب و لرزها توجه کرد. 


کدامیک از آزمایشات قبل از ازدواج نیست؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب آزاد) 


گزینه 1 CBC‏ برای تشخیص تالاسمی 
کزینه 2 تشخیص مبتلایان به سیفلیس 
ais‏ 9 تشخیص ناقلین HIV‏ 


a5‏ 4 آزمایشات ادرار برای تشخیص اعتیاد 


ج / آزمایش‌های قبل از ازدواج: سیفلیس / اعتیاد / تالاسمی 


وال 29 


کدامیک از علائم خطر حاملگی در خانم‌های باردار است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور -9A‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 حالت تهوع و استفراغ 
گزینه 2 سردرد و سرگیجه 
گزینه 3 اختلال بینایی 
گزینه 4 ورم اندام‌ها 
ارس بانیم 
ج / گرفتگی و ورم پاها و تنگی نفس فعالیتی و تکرر ادرار و سوزش سر دل از موارد شایع در بارداری است اما Wb‏ به سردردهای مداوم و تب و لرزها و اختلال بینایی توجه 
کرد. 
در صورت بروز کدامیک از علائم بالینی زیر در یک خانم باردار مراجعه‌ی فوری به مراکز بهداشتی» پزشک یا ماما توصیه می‌شود؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب 
اهواز) 
cll CUES dani‏ وتازی دید 
گزینه 2 ضعف و سرگیجه 
گزینه 3 واریس اندام تحتانی 


گزینه 4 سوزش سردل 


الف / گرفتگی و ورم پاها و تنگی نفس فعالیتی و تکرر ادرار و سوزش سر دل از موارد شایع در بارداری است اما باید به سردردهای مداوم و تب و لرزها و اختلال بینایی 
توجه کرد. 
کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد تهوع و استفراغ بارداری درست است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب کرمان) 
گزینه 1 با پیشرفت بارداری, شدت آن افزایش می‌یابد. 
گزییه 2 ضیح‌ها شدیذثر است ولن همکن است فر طول روز اذامه داشته باشد. 
گزینه 3 برای کاهش cyl‏ نوشیدن مایعات SS‏ همراه با غذا توصیه می‌گردد. 
گزینه 4 توصیه می‌شود تعداد وعده‌های غذایی روزانه کاهش WL‏ 
نمایش پاسخ 
ب / تهوع و استفراغ بارداری صبح‌ها شدیدتر است ولی ممکن است در طول روز ادامه داشته باشد. توصیه می‌شود تعداد وعده‌های غذایی روزانه افزایش YL‏ و با 
پیشرفت بارداری» شدت yl‏ کاهش می‌یابد. 
خانمی در هفته‌ی PV‏ بارداری با شکایت اجابت مزاج دردناک همراه با سوزش و خارش مقعد مراجعه کرده است. جهت بهبود علائم a>‏ توصیه‌ای به او می‌کنید؟ (پزشکی 
کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان) 
گزینه 1 کمپرس آب گرم 
گزینه 2 نوشیدن آب زیاد 
گزینه 3 مصرف داروی ملین 
گزینه 4 مصرف غذای گوشتی 
27 
ب / برای درمان یبوست در دوران بارداری مصرف داروی ملین ممنوع بوده و بهترین ol‏ حل نوشیدن OT‏ زیاد است. 


تغذیه با شیر مادر 
تعداد سوال: ۷۷ 
درجه سختی:آسان 
نکات:۱-لاکتوز در شیر مادر و پروتین و کازین و مواد معدنی در شیر خشک بیشتر است 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


خودآزمایی 
شروع رفلکس شیر با کدامیک از موارد زیر پیش می‌آید؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب شیراز) 
گزینه 1 تولید لاکتوباسیلوس 
گزینه 2 ترشح پرولاکتین 
گزینه 3 ترشح اکسی‌توسین 
گزینه 4 مکیدن نوک‌پستان 


نمایش پاسخ 
)= 


خانمی که 99 روز پیش زایمان 0355 است. از بی‌شیری و نرم و SE‏ بودن پستان شاکی است. a>‏ توصیه‌ای دارید؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد) 
گزینه 1 مطمتن نمودن مادر از طبیعی بودن این حالت 
گزینه 2 توصیه ay‏ مصرف شیرخشک برای دو روز و با قاشق چای‌خوری 
گزینه 3 توصیه ay‏ مصرف سرم قندی برای دو روز و با قاشق چای‌خوری 


گزینه 4 توصیه به مصرف سرم قندی- نمکی برای دو روز و با قاشق چای‌خوری 


call 

در مقایسه‌ی شیر مادر و شیر گاو plas‏ عبارت صحیح است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب اهواز) 
گزینه 1 شیرهای حیوانی پروتئین کم‌تری نسبت ay‏ شیر مادر دارند. 
گزینه 2 قسمت اعظم شیر گاو آلفا لاکتالبومین است. 


35 3 قسمت اعظم شیر مادر کازئین است. 


کزینه 4 اسیدهای چرب ضروری در شیر مادر بیش از شیر glS‏ است. 


کدام گزینه در خصوص شیر مادر صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان) 


گزینه 1 شیر مادر بیش‌ترین مقدار لاکتوز ly‏ نسبت به pol‏ شیرها دارد. 
گزینه 2 joy‏ در آب 9 هوای گرم. شیر مادرخواران در ۴-۶ ماه اول نیاز GT a‏ اضافی ندارند. 
گزینه 3 digo‏ معدنی موجود در شیر مادر نسبت ay‏ شیر گاو بیش‌تر است. 


گزینه 4 تغذیه‌ی شیرخوار با شیر مادر سبب افزایش کم‌خونی در مادر می‌گردد. 


لف 


گزینه 1 شیرهای حیوانی پروتئین کم‌تری نسبت ay‏ شیر مادر دارند. 
گزینه 2 شیرهای حیوانی اسید فولیک بیش‌تری نسبت ay‏ شیر مادر دارند. 
گزینه 3 شیرهای حیوانی لاکتوز کم‌تری نسبت ay‏ شیر مادر دارند. 


۵ 


مهم‌ترین پروتئین و چربی شیر مادر ay‏ ترتیب کدامند؟ (پزشکی شهریور 90- قطب شیراز) 


کزینه 1 کازئین- تریگلیسیرید 
گزینه 2 آلفالاکتالبومین- تریگلیسیرید 


در مورد شیر مادر کدام گزینه درست است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب شیراز) 


گزینه 1 کازئین» پروتئین عمده‌ی شیر مادر است. 
گزینه 2 لاکتوز شیر مادر کم است. 
گزینه 3 مقدار ویتامین دا شیر مادر زیاد است. 


گزینه 4 تری گلیسیرید مهم‌ترین چربی شیر مادر است. 


همه‌ی عبارات ذیل در مورد پروتئین شیر مادر صحیح است. بچز: (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب شمال) 


گزینه 1 قسمت اعظم Yl‏ کازئین است. 


گزینه 2 مقدار yl‏ نسبت ay‏ شیرهای حیوانی کم‌تر است. 


کدامیک در شیر مادر نسبت ay‏ سایر شیرها (شیرهای حیوانی) بیش‌تر است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب آزاد) 


سوال 10 


Folic Acid 1 گزینه‎ 


گزینه 1 کالری و آهن 
گزینه 2 کازئین و املاح 
گزینه 3 روی و لاکتالبومین 


گزینه 4 ویتامین A‏ و آهن 


= 


سل 12 


کزینه 1 WT‏ لاکتالبومین 


گزینه 2 کازئتین 


گزینه 3 آنزیم لیپاز 


گزینه 4 اسید فولیک 


گزینه 1 کلستروم یا آغوز 
Hind Milk 2 «35‏ 
گزینه 3 Fore Milk‏ 


Mature Milk 4 کزینه‎ 


سوال 14 


سوال 15 


گزینه 1 در شیر مادر پروتئین کازئین وجود ندارد. 


گزینه 2 پروتئین عمده‌ی شیر مادر آلفا لاکتالیومین است. 
گزینه 3 شیر مادر کم‌ترین لاکتوز را در بین شیرها دارد. 


گزینه 4 مقدار ویتامین‌های شیر مادر از شیر گاو بیش‌تر است. 


سوال 16 


گزینه 1 نیاسین 

گزینه 2 اسید فولیک 
گزینه 3 ویتامین 912 
گزینه 4 اسید اسکوربیک 


ج 


گزینه 1 بی‌رنگ و آبکی 


گزینه 2 غنی از انرژی 


گزینه 3 حاوی مقادیر زیادی پروتئین 


گزینه 4 حاوی مقادیر زیادی لاکتوز 


Ww 
1 


سوال 19 


گزینه 1 چربی بیش‌تر- پروتئین کم‌تر 
گزینه 2 پروتئین بیش‌تر- چربی FS‏ 
گزینه 3 پروتئین و چربی POW‏ 


گزینه 4 پروتئین و چربی BS‏ 


Ww 
1 


20 Jlow 


گزینه 1 کلستروم نسبت dy‏ شیر معمولی مادر دارای چربی بیش‌تری است. 
Pau‏ گنیر مادر خارای لیووزيم کفتدهی باکتری sisal‏ 
گزینه 3 شیر مادر کم‌تر از شیر گاو دارای مواد معدنی است. 


گزینه 4 در طول زمان ترکیبات شیر مادر متغیر است. 


الف 


سل 21 


گزینه 7 لاکتوز 
گزینه 2 پروتئین 
گزینه 3 اسیدهای چرب ضروری 


گزینه 4 عوامل دفاعی 


= 


elas‏ ایمنوگلوبولین در شیر مادر در پیشگیری از عفونت‌ها نقش مهم‌تری دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور -۹٩۴‏ قطب اصفهان/پزشکی اسفند ٩۴‏ _قطب دانشگاه آزاد) 


IgE 1 گزینه‎ 

IgG 2 گزینه‎ 

IgM 3 گزینه‎ 

IGA 4 گزینه‎ 

27 

>) 

کدامیک از ورود باکتری‌ها و ویروس‌ها به بافت روده‌ی شیرخوار جلوگیری می‌کند؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب کرمان) 
گزینه 1 IgG‏ 

IGA 2 گزینه‎ 

IgM 3 گزینه‎ 


گزینه 4 فاکتور بیفیدوس 


تچ 


کدامیک از فاکتورهای موجود در شیر مادر از طریق اتصال ay‏ آهن از رشد باکتری‌ها پیشگیری می‌نماید؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب کرمان) 
گزینه 1 ایمنوگلوبولین A‏ 

گزینه 2 لیزوزیم 

کزینه 3 فاکتور بیفیدوس 


گزینه 4 لاکتوفرین 


=) 


255 1 ویتامین‌های C‏ و ۸ در شیر مادر بیش‌تر از شیر گاو است. 
گزینه 2 آهن موجود در شیر مادر بیش‌تر از شیر گاو است. 


گزینه 4 میزان انرژی تولید شده توسط شیر مادر بسیار بالاتر از شیرگاو است. 


الف 

همه‌ی موارد زیر در مورد شیر مادر صحیح است. بچز: (پزشکی اسفند ۹۵ و دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب همدان) 
کزینه 1 میزان املاح آن بیش‌تر از شیر گاو است. 

گزینه 2 نسبت کلسیم به فسفر در آن ۲ به ۱ است. 

Gish در 61 تشر‎ Gadling Sense 


گزینه 4 قند آن لاکتوز است که بیش‌تر از شیر گاو است. 


call 
شیر مادر همه‌ی جنبه‌های ایمونولوژیک زیر را دارا است. بجز: (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز)‎ 
گزینه 7 لاکتوفرین‎ 
گزینه 2 لاکتالبومین‎ 
گزینه 3 فاکتور پیفیدوس‎ 


IgA 4 گزینه‎ 


نمایش پاسخ 


> 


Darien 


50928( شیردهی مادران در زمان مصرف داروها چگونه است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان) 


گزینه 1 در زمان مصرف همه‌ی داروها. ممنوع است. 
کزینه 2 در زمان مصرف مسکن‌های ساده و اکثر آنتی‌بیوتیک‌ها» مشکلی ندارد. 
and‏ کر olay‏ فضترک دا روهانی فد سرطان زربلا مان Gul‏ 
گزینه 4 در زمان مصرف داروهای ضد سرطان و آنتی‌بیوتیک با نظر پزشک. بلامانع است. 
نمایش پاسخ 
ب 
کی دار ری alls‏ رل aes‏ تا ی sng‏ اس و سر ری ی pe pS‏ اس ری و را GST‏ 
میان‌دوره‌ی کشوری) 


گزینه 1 کلسیم 
گزینه 2 کازئین 
گزینه 3 پروتئین 
گزینه 4 لاکتوز 


نمایش پاسخ 


=) 


سوال 30 


کدامیک از مزایای تغذیه با شیر مادر نیست؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب مشهد) 


گزینه 1 ترکیب شیر مادر همراه با رشد شیرخوار تغییر می‌کند. 
ae‏ تال بر اسمال فرش ew‏ نان oil Bas‏ 


۹ 

کدامیک از گزینه‌های زیر sly‏ تداوم تغذیه با شیر مادر بیش‌تر موّثر است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تهران) 
گزینه 1 بهتر است مادر از اشتغال در خارج از خانه خودداری نماید. 

گزینه 2 تنظیم برنامه هر PF‏ ساعت یک بار توصیه می‌شود. 

گزینه 3 بعد از هر sl‏ شیردهی. پستان مادر با آب ساده شسته gab‏ 


گزینه 4 طول Go‏ شیرخواری wb‏ مطابق میل شیرخوار باشد. 


> 


تا وان را تا اش ار یا رش اف نا فا را رنه انس ۱ فا اه اراد 
155 1 تغذیه‌ی انحصاری با شیر مادر از لحظه‌ی تولد تا پایان یک سالگی plod‏ نیازهای شیرخوار را a‏ تنهایی تأمین می‌کند. 
گزینه 2 ترکیب شیر مادر همراه با رشد شیرخوار تغییر می‌کند. 
گزینه 3 چربی و پروتئین شیر مادر بهتر از چربی و پروتئین شیرهای دیگر هضم و جذب می‌شود. 
گزینه 4 در تغذیه‌ی انحصاری و مکرر شیر cole‏ حاملگی‌های زودرس کم‌تر اتفاق می‌افتد. 

نمایش پاسخ 

call 

تمام موارد زیر درباره‌ی تغذیه‌ی کودک با شیر مادر صحیح است بجز: (پزشکی شهریور ٩۳‏ و -9F‏ قطب آزاد) 
گزینه 1 برگشت رحم a‏ حالت طبیعی را سرعت می‌بخشد. 
گزینه 2 از دست دادن وزن اضافی مادر را تسریع می‌نماید. 
گزینه 3 ترکیب شیر مادر با رشد شیرخوار تغییر می‌یابد. 


نمایش پاسخ 


=) 


0 


تمام موارد زیر در باره‌ی مزایای شیر مادر صحیح است» بچز: (پزشکی شهریور و اسفند -٩۳‏ قطب تهران) 


گزینه 3 شیر مادر ay‏ تنهایی نیازهای شیرخوار را در ۱۲ ماه نخست زندگی pol‏ می‌کند. 


E 


در تغذیه‌ی کمکی» شروع مصرف تکه‌های کوچک میوه و نان برای شیرخواران طبیعی از اواخر کدام ماه توصیه شده است؟ (پزشکی اردیبهشت -AV‏ میان‌دوره‌ی کشوری) 


گزینه 1 ماه ششم 
گزینه 2 ماه هفتم 
گزینه 3 ماه هشتم 
گزینه 4 ماه نهم 
نمایش پاسخ 
۹ 


همه‌ی موارد جزء مزایای شیر مادر است بجز: (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب مشهد) 


گرینه 1 شیر مادر به تنهایی تا پایان ۸ plod Sale‏ نیازهای غذایی شیرخوار را Yell‏ می‌کند. 
گزینه 2 شیرخوار پرخوری نمی‌کند و کم‌تر چاق می‌شود 
گزینه 4 نسبت july ay‏ شیرها جذب چربی و پروتئین شیر مادر sigs‏ انجام می‌شود. 
نمایش پاسخ 

call 

(Ges) LEAP Woe) رس ری‎ dS lls مرک را‎ Guyane 

گزینه 2 تغذیه‌ی مناسب مادر 

گزینه 3 تنظیم برنامه‌ی شیردهی 


al 


علت اصلی شروع تغذیه با شیر مادر در اولین ساعت زندگی چیست؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب اهواز) 
گزینه 1 نیاز تغذیه‌ای نوزاد 
گزینه 2 گرم کردن نوزاد 
گزینه 3 هوشیار بودن نوزاد 
گزینه 4 تحریک تولید شیر 
نمایش پاسخ 
اد 


کدامیک از موارد زیر a)‏ عنوان نکته‌ی کلیدی و مهم در تغذیه با شیر مادر محسوب نمی‌شود؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب همدان) 


کزینه 1 تغذیه از هر دو پستان در هفته‌های اول تولد در هر وعده‌ی شیردهی توصیه می‌شود. 

کرده 2 تنظیم برنامه‌ی دقیق he)‏ هر ۳۰۴ ساعت) شیردهی موجب افزایش شیر مادر و بهبود شیردهی می‌شود. 

گزینه 3 طول مدت و فواصل شیر خوردن شیرخوار 2b‏ مطابق میل و دلخواه او تنظیم شود. 

گزین» 4 پس از خاتمه‌ی شیردهی بهتر است یک قطره شیر مادر روی نوک پستان مادر گذاشته شود و نیازی به شستشوی پستان نیست. 
نمایش پاسخ 

تس 


شاخص قضاوت در مورد کافی بودن شیر مادر کدام است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب اصفهان) 
گزینه 7 شیردهی موفق خویشاوندان 
گزینه 2 گریه و بی‌قراری نوزاد 


گزینه 3 وزن‌گیری مطلوب نوزاد 


کزینه 4 مکیدن انگشت توسط نوزاد 


é 


گزینه 1 گریه و بی‌قراری شیرخوار 

گزینه 2 تقاضای مکرر برای شیر خوردن 
گزینه 3 وزن‌گیری کم شیرخوار 

گزینه 4 مکیدن انگشتان 


ت 


سوال 42 


گزینه 1 ثابت ماندن وزن نسبت ay‏ ماه قبل 


گزینه 2 تقاضای مکرر برای شیر خوردن 
گزینه 3 کم‌خوابی 


گزینه 4 بی‌قراری 


الف 


سوال 43 


گزینه 1 معاینه‌ی مادر از نظر سایز پستان 

گزینه 2 معاینه‌ی کودک از نظر مشکلات آناتومیکی 
گزینه 3 توزین کودک 

گزینه 4 تجویز شیر کمکی 

ح 


سوال 44 


سوال 45 


سوال 46 


گزینه 1 مصرف شیر مادر در ۶ ماه Jol‏ همراه آب جوشانده 


گزینه 7 مصرف شیر مادر ۶ ماه Jol‏ (فقط شیر مادر و داروها) 


گزینه 3 مصرف شیر مادر ۲ ماه اول همراه آب جوشانده 


گزینه 4 مصرف شیر مادر ۲ ماه اول (فقط شیر مادر 9 داروها) 


=) 


وال 27 


کدامیک از جملات زیر در مورد مصرف داروها در زمان شیردهی صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهر پور ۹۵ قطب کرمان) 


گزینه 1 مصرف داروهای مسکن در زمان شیردهی در هر حالتی برای مادر ممنوع است. 

گزینه 2 اگر مصرف داروهای مسکن برای مادر ضروری است شیردهی باید متوقف شود. 

گزینه 3 مصرف داروهای ضد سرطان در زمان شیردهی به دلیل اهمیت بیماری مادر مانعی ندارد. 

گزینه 4 مصرف داروهای مسکن در صورت ضرورت با نظر پزشک ay‏ مقدار معمولی مانعی ندارد. 
نمایش پاسخ 

é 


بهترین معیار برای کافی بودن شیر مادر چیست؟ (پزشکی اسفند 90- قطب تبریز) 


گزینه 1 بیدار نشدن کودک ۲ ساعت پس از خوردن شیر 
گزینه 2 چاق بودن کودک 
گزینه 3 سیر پیشرونده‌ی منحنی رشد موازی با محور صدک‌ها 
گزینه 4 بیمار نشدن کودک طی ۶ ماه اول 
نمایش پاسخ 
3 


مطالعات نشان داده‌اند که شیر مادر حاوی فاکتورهای رشد است. کدام گزینه در مورد این فاکتور صحیح است؟ (پزشکی شهریور -9F‏ قطب مشهد) 


گزینه 7 در تکامل نوزاد موّثر است و با افزایش سن افزایش می‌یابد 
کزینه 2 موجب تکامل مخاط روده‌ی شیرخوار می‌شود و در آغوز بیش‌ترین غلظت را دارد 
گزینه 4 در کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های متابولیکی و قلبی عروقی در بزرگسالی نقش دارد 


نمايش پاسخ 


rs 


سوال 50 


شیر انسان در مقایسه با شیر گاو کدام مزیت را دارد؟ (پزشکی اسفند IF‏ و دندان‌پزشکی اسفند ۹۷-- قطب اهواز) 


کزینه 1 چربی بیش‌تر 
کزینه 2 پروتئین POW‏ 
گزینه 3 املاح بیش‌تر 


گزینه 4 لاکتوز بیش‌تر 


=) 


کدامیک از مزایای شیر مادر نیست؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب آزاد) 

گزینه 1 افزایش جذب آهن در نوزادانی که شیر مادر خورده‌انده نسبت ay‏ نوزادان تغذیه شده با شیرخشک 

گزینه 2 افزایش وزن نوزادانی که شیر مادر خورده‌اند. نسبت ay‏ نوزادان تغذیه شده با شیرخشک 

کزینه 3 کاهش اگزما در نوزادانی که شیر مادر خورده‌انده نسبت به نوزادان تغذیه شده با شیرخشک 

گرینه 4 کاهش جمع شدن گاز و استفراغ در نوزدانی که شیر مادر خورده‌اند. نسبت به نوزادان تغذیه شده با شیرخشک 
نمایش پاسخ 

ب 


جمله‌ی صحیح کدام است؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب تبریز) 


گزینه 1 جذب کلسیم شیر مادر به دلیل کمبود میزان روی در شیر مادر بالاتر است 


گزینه 3 جذب کلسیم شیر مادر به دلیل نسبت بالای کلسیم به فسفر بیش‌تر از شیر plo‏ پستانداران است 


نمایش پاسخ 


ra 

تمام موارد زیر در شیر گاو از شیر مادر بیش‌تر است_بچز: (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران) 
گزینه 1 ترکیبات معدنی 

گزینه 2 پروتئین‌ها 

گزینه 3 کازئین 


گزینه ۸ کربوهیدرات‌ها 


نمایش پاسخ 
> 
کدامیک جزء مزایای شیر مادر نیست؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب آزاد) 
گزینه 1 کاهش ابتلا به آسم در نوزاد 
گزینه 2 کاهش امکان تخمک‌گذاری 9 حاملگی زودرس 
گزینه 3 کاهش وزن در کودک 
گزینه 4 افزایش دلبستگی مادر و فرزند 
نمایش پاسخ 


a 


از گزینه‌های زیر کدام مورد در شیرخوارانی که از شیر مادر استفاده می‌کنند در مقایسه با شیرخواران مصرف کننده‌ی شیرخشک. کم‌تر گزارش شده است؟ (پزشکی اسفند 
۶- قطب مشهد) 


- راش و سوختگی تناسلی ۲- Gis‏ آهن ۳- چاقی ۴- اگزما 
گزینه 1 او ۲ و۴ 
گزینه 2 ۲ ۴9 


گزینه 4 ۲ 9و۱و۴ 


الف 
سا سر خی ری ار را رل ARG‏ رت ار ار 
گزینه 1 افزایش ترشح شیر مادر 
گزینه 2 هوشیاری نوزاد در بدو تولد 
گزینه 3 استحکام رابطه‌ی عاطفی روانی 


گزینه 4 کاهش خون‌ریزی در مادر 


call 
(Slo شما مراجعه می‌کند چه توصیه‌ای می‌نمایید؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب‎ ay بعد از زایمان با شکایت حجم کم شیر و خالی بودن پستان‎ Jal به مادری که در روزهای‎ 
اصفهان و کرمان)‎ 

گزینه 1 ارجاع به متخصص جهت بررسی بیش‌تر 

گزینه 2 آزمایش جهت بررسی رفلکس‌های شیردهی 

گزینه 3 توصیه ay‏ تغذیه با شیر مصنوعی تا رفع مشکل 

گزینه 4 توضیح طبیعی بودن این حالت و رفع نگرانی 


=) 


در مورد تغذیه با شیر مادر همه‌ی گزینه‌ها صحیح است بجز: (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان) 
گزینه 1 شیر مادرخواران در ۴-۶ ماه اول نیاز به آب اضافی حتی در آب و هوای گرم ندارند 

کرینه 2 غلظت نیاسین» اسید فولیک و اسید اسکوربیک غالباً در شیر انسان بیش‌تر از سایر پستانداران است 
گزینه 3 شیر مادر پروتئین بیش‌تری نسبت ay‏ شیرهای حیوانی دارد 


گزینه 4 هم اتاقی مادر و نوزاد بروز عفونت و همه‌گیر شدن Ul‏ در سن نوزادی را کم‌تر می‌کند 


سوال 59 


کدامیک از موارد زیر از مزایای مربوط به تغذیه‌ی کودک با شیر مادر نیست؟ (پزشکی شهریور -AV‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 ایمنی بیش‌تری در کودک نسبت ay‏ شیر مصنوعی ایجاد می‌کند 
گزینه 2 ابتلا به آسم و آلرژی نسبت ay‏ شیر مصنوعی کم‌تر است 
گزینه 3 چاقی و اضافه وزن نسبت ay‏ شیر مصنوعی بیش‌تر است 


Cv 


سوال 60 


در مقایسه‌ی شیر مادر با شیر گاوء کدام گزینه درست است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان) 


گزینه 1 digo‏ معدنی در شیر مادر بیش‌تر از شیر گاو است 
گزینه 2 لاکتوز شیر مادر بیش‌تر از شیر گاو است 


گزینه 3 شیر مادر حاوی آنزیم لیپاز است 


سوال 61 


کدامیک از موارد زیر در مقایسه‌ی ترکیب شیر مادر با شیر گاو صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان) 


گزینه 1 بخش عمده‌ی پروتئین شیر مادر» کازئین است. 
گزینه 2 مقدار پروتئین شیر مادر از شیر گاو بیش‌تر است. 


گزینه 4 کربوهیدرات‌های شیر مادر از شیر گاو بیش‌تر است. 


یا 


سوال 62 


کدامیک از مواد موجود در شیر مادر برای رشد مغز و سلامت عروق خونی نوزاد اهمیت بیش‌تری دارد؟ (پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب مشهد) 


گزینه 3 لاکتوز 


سوال 63 


گزینه 2 بیمار نشدن کودک طی ۶ ماه 


گزینه 3 سیر پیشرونده‌ی منحنی رشد با محور صدک‌ها 


۳ 


سوال 64 


plas‏ مورد جزء مزایای ثابت شده شیردهی. برای مادران است؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب مشهد) 


گزینه 7 کاهش حوادث قلبی عروقی. کاهش سوءتغذیه 
گزینه 2 جلوگیری از کم‌خونی. ابتلا کم‌تر a‏ سرطان تخمدان 
گزینه 3 ابتلا کم‌تر a‏ سرطان پستان» جلوگیری از دیابت 


گرینه 4 ابتلا کم‌تر ay‏ سرطان رحم و آندمتر جلوگیری از کم‌خونی 


ب. شیردهی ریسک ابتلا a eS‏ سرطان تخمدان و همچنین سرطان پستان را کم می‌کند و از کم‌خونی مادر جلوگیری می‌کند. 


کدام نوع شیر مادر دارای چربی کم‌تر و فاکتور رشد بیش‌تر است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب اصفهان. تهران و اصفهان) 
گزینه 1 Fore milk‏ 
گزینه 2 کلس 
گزینه 3 Hind milk‏ 
گزینه 4 شیر رسیده 
نمایش پاسخ 
ب. کلستروم نسبت به شیر عادی چربی HES‏ و پروتئگین بیش‌تری دارد اما ply aw Hind milk‏ بیش‌تر از Fore milk‏ چربی دارد. 


گزینه 1 تولید و ترشح شیر 
گزینه 2 جهش و جاری شدن شیر 
گزینه 3 انقباض عضله‌ی رحم و کنترل خون‌ریزی 


گزینه 4 آزادسازی جفت 


برای یک مادر ۲۸ ساله‌ای که We‏ هفته باردار است در یک جلسه در مورد شیردهی با شیر مادر آموزش می‌دهید. کدام مورد را توصیه می‌کنید؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب 


تبریز) 


گزینه 1 شستن پستان با صابون و الکل 

گزینه 2 شیردهی ay‏ صورت متناوب از پستان‌ها 

گزینه 3 شروع شیردهی بلافاصله بعد از ترخیص از بیمارستان 
گزینه 4 دادن GT‏ به نوزاد در مناطق بسیار گرم 


در مقایسه‌ی ارزش غذایی شیر مادر با شیر سایر پستانداران کدام گزینه صحیح است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اهواز) 


گزینه 1 بالاتر بودن میزان ویتامین C‏ شیر مادر 
گزینه 2 کم‌تر بودن میزان لاکتوز شیر مادر 
گزینه 3 بالاتر بودن کازئین شیر مادر 
گزینه 4 بالاتر بودن میزان پروتئین شیر مادر 
نمایش پاسخ 
الف / شیر سایر پستانداران پروتئین بیش‌تری دارد اما شیر مادر لاکتوز و ویتامین © بیش‌تری دارد. 


کدام عبارت جنبه‌ی تغذیه‌ای شیر مادر را در مقایسه با شیر گاو به درستی بیان می‌کند؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تبریز) 


کزینه 1 بیش‌تر بودن قابلیت جذب ویتامین D‏ شیر گاو نسبت ay‏ شیر polo‏ 
گزینه 2 بیش‌تر بودن پروتئین شیر گاو نسبت به شیر مادر 
گزینه 3 بیش‌تر بودن اسید چرب اشباع نشده‌ی شیر گاو نسبت ay‏ شیر مادر 
کزینه 4 بیش‌تر بودن لاکتوز شیر گاو نسبت به شیر مادر 
نمایش پاسخ 
ب / شیر سایر پستانداران پروتئین بیش‌تری دارد اما شیر مادر لاکتوز و ویتامین C‏ بیش‌تری دارد. 


orien 


گزینه 1 ویتامین 
گزینه 2 اسیدهای چرب ضروری 
گزینه 3 پروتئین 
گزینه 4 لاکتوز 
نمایش پاسخ 


ج / شیر pls‏ پستانداران پروتئین بیش‌تری دارد اما شیر مادر لاکتوز و ویتامین ) بیش‌تری دارد. 


ieee 


اولین تغذیه‌ی نوزاد ترم و سالم که به روش سزارین متولد شده است. باید با ...۰.۰.۰.۰ باشد. (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب زنجان) 
گزینه 1 سایر مایعات و بعد از بهبود درد با شیر مادر 
گزینه 2 شیر مادر و بعد از به هوش آمدن مادر 
گزینه 3 شیرخشک و بعد از ۶- ۴ ساعت با شیر pole‏ 
گزینه 4 شیر مادر و بلافاصله بعد از سزارین 
=e‏ 
ب / مادر باید بلافاصله بعد از به هوش آمدن به نوزاد خود شیر بدهد. 
خانم کارمندی جهت تغذیه‌ی کودک شیرخوار. شیر خود را می‌دوشد. شیر دوشیده شده حداکثر تا چه مدت در یخچال قابل نگهداری است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 
۸- قطب شمال) 
گزینه 1 A‏ ساعت 
گزینه 2 ۱ روز 
گزینه 3 ۱ هفته 
گزینه 4 ۲ ماه 
077 
ب / شیر دوشیده شده حداکثر تا یک روز در یخچال و ۳ ماه در فریزرهای خانگی قابل نگهداری است. 


کدامیک از عوامل ایمنولوژیک شیر مادر» پرزهای روده‌ی شیرخوار را پوشانده و از ورود باکتری‌ها و ویروس‌ها به بافت جلوگیری می‌نماید؟ (پزشکی کلاسیک شهریور “AA‏ 
قطب کرمان) 


گزینه 1 فاکتور بیفیدوس 
گزینه 2 لاکتوفرین 
گزینه 3 ایمنوگلوبولین A‏ 
گزینه 4 لیزوزیم 
تمایش پاسخ 
ج / ایمنوگلوبولین A‏ پرزهای روده‌ی شیرخوار را پوشانده و از ورود باکتری‌ها و ویروس‌ها به بافت جلوگیری می‌نماید. 


گزینه 2 باعث کاهش بروز سرطان پستان در مادر می‌شود. 
گزینه 3 لاکتوفرین موجود در آن باعث کاهش بروز عفونت در نوزادان می‌شود. 


> / شیردهی می‌تواند باعث استئوپروز شود. 
کدام ترکیب در شیر مادر کم‌تر از شیر گاو وجود دارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان) 
گزینه 1 لاکتوز 
گزینه 2 پروتئین 
گزینه 3 لیپاز 
گزینه 4 ویتامین ‏ 
نمایش پاسخ 
ب / شیر سایر پستانداران پروتئین بیش‌تری دارد اما شیر مادر لاکتوز و ویتامین © بیش‌تری دارد. 
تمام موارد زیر در شیر مادر بیش‌تر از شیر گاو است. بجز: (دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ مشترک کشوری) 
کزینه 1 کازئین 
گزینه 2 لاکتالبومین 
گزینه 3 لاکتوز 


گزینه 4 ایمونوگلوبولین 


0 


گزینه 1 اسیدهای چرب ضروری 
کزینه 2 کازئین 
گزینه 3 نياسین 


گزینه 4 ویتامین C‏ 


تعدادسوال :۱۰۹ 


درجه سختی : متوسط 
نکات:۱-در ۱۱-۰ما هگی شیر خوار بدون کمک می |= بستد 
یف انا Sa‏ افیا را اد رن سر بت اس سک ice‏ 


۳- موارد لزوم مراجعه به پزشک در رابطه با بلوغ بسیار پر تکرار است 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


گزینه 1 راست نگهداشتن سر- سه ماهگی 
گزینه 2 سینه‌خیز رفتن- سه ماهگی 

گزینه 3 با کمک نشستن- چهار تا ay‏ ماهگی 
گزینه 4 چرخاندن سر دو ماهگی 


گزینه 1 A‏ -۶ ماهگی 

ais‏ 2 ۱۰-۱۱ ماهگی 
گزینه 3 ۱۲-۱۴ ماهگی 
گزینه 4 ۲۱ -۱۸ ماهگی 


aus‏ 1 ۱۳۲-۱۴ ماهه 
گزینه 2 ۱۶-۱۱ ماهه 
گزینه 3 ٩-۱۰‏ ماهه 


گزینه 4 ۱۱-۱۳ ماهه 


A سل‎ 


گزینه 1 ۱۳-۱۴ ماهه 


گزینه 2 ۱۱-۱۲ ماهه 


گزینه 3 ٩-۱۰‏ ماهه 


گزینه 4 ۱۰-۱۱ ماهه 


=) 


ات Cro ged po SES Sees‏ ای ار leslie‏ تا ار وا so‏ ار 
گزینه 1 ایستادن بدون کم 
گزینه 2 رها کردن اشیاء 


کزینه 3 گذاشتن دو مکعب روی هم 
گزینه 4 بلند کردن اشیاء با استفاده از شصت و انگشت اشاره 


> 


گزینه 1 ۱۶-۱۱ 
گزینه 2 ۱۱-۱۳ 
گزینه 3 ۱۲-۱۳ 
گزینه 4 ۱۲-۱۴ 
5 
val‏ 


در a>‏ سنی کودک از بیگانه‌ها غریبی می‌کند؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب شیراز) 


گزینه 1 ۴-۵ 
گزینه 2 ۶-۸ 
گزینه 3 ٩-۱۰‏ 
گزینه 4 ۱۰-۱۱ 
Ae‏ 
۹ 


کودکی که اشیاء را از wel‏ دست به آن دست می‌کند 9 می‌تواند اشیاء Ly‏ رها (GS‏ از بیگانه‌ها غریبی می‌کند و سینه‌خیز می‌رود چند ماهه است؟ (پزشکی شهریور —9P‏ 


گزینه 1 ۴-۵ 
گزینه 2 ٩-۱۰‏ 
گزینه 3 ۲-۳ 
گزینه 4 ۶-۸ 
aM‏ 
ba‏ 


از نظر مراحل تکاملی 5395« کودکی که بدون کمک می‌ایستد» نخستین کلمات را بر زبان جاری می‌کند و برای بلند کردن اشیاء از شصت و انگشت نشانه استفاده 
می‌کند. حداقل در چه سنی قرار دارد؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شهیدبهشتی) 
گزینه 1 ۱۸-۲۱ ماهگی 
گزینه 2 ۱۳۲-۰۱۴ ماهگی 
گزینه 3 ۶-۸ ماهگی 
گزینه 4 ۱۶-۱۱ ماهگی 


> 
کودکی قادر است بدود. و تیله‌ای را از داخل شيشه مرباخوری خارج US‏ و دستورات دو مرحله‌ی آب را بفهمد. این S395‏ در چه سنی است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب 
تبریز) 


گزینه 1 ۳۴ تا ۳۶ ماهگی 
گزینه 2 ۱۲ تا ۱۸ ماهگی 


گزینه 3 ۲۱ تا ۳۰ ماهگی 
گزینه 4 ۱۸ تا ۲۱ ماهگی 


=) 


سل 1 


گزینه 1 ۴-۸۵ 
گزینه 2 ۶-۸ 


٩-۱۰ 3 گزینه‎ 


گزینه 4 ۱۱-۱۲ 


۱۳-۱۴ 4 گزینه‎ 
é 


سوال 13 


گزینه 1 رشد طبیعی داشته است. 
گزینه 2 رشد کم‌تر از حد انتظار داشته است. 
گزینه 3 رشد او بیش از حد طبیعی بوده است. 


گزینه 4 نمی‌توان اظهار نظر کرد. 


گزینه 1 وزن به سن 


گزینه 72 قد به سن 
گزینه 3 دورکمر ay‏ قد 


گزینه 4 دورسر ay‏ قد 


الف 


سوال 16 


گزینه 1 ۶- ۱۰/۵ 
گزینه 2 ۱۴ - ۶ 
گزینه 3 ۷ - ۱۰/۵ 


گزینه 4 ۷-۱۴ 


سوال 19 


گزینه 1 وزن 


گزینه 2 دور بازو 


گزینه 3 قد 


گزینه 4 وزن برای قد 


> 


گزینه 1 قد برای سن 
گزینه 2 قد Gly‏ وزن 
گزینه 3 وزن برای سن 


گزینه 4 قد ay‏ تنهایی 


الف 


21 Jlow 


گزینه 1 نمونه‌ای از کودکان کل دنیا- صرف نظر از وضعیت تغذیه 
گزینه 2 نمونه‌ای از کودکان اروپایی- صرف نظر از وج عیت تغذیه 


ج‌ 


گزینه 1 ۳۵ سانتی‌متر 


گزینه 7 ۴۰ سانتی‌متر 
گزینه 3 ۴۵ سانتی‌متر 


Bo 4 ain 35‏ سانتی‌متر 


23 Jlow 


گزینه 1 ۷ -۱۶-۱۰۰۵ 
گزینه 2 ۵-۵-۱۰۰۷ 


گزینه 3 ۷ - ۱۴-۱۰۰۵ 


گزینه 4 ۵- ۱۵-۷ 


سوال 24 


سوال 25 


گزینه 1 aw‏ ماهگی 
گزینه 2 دو ماهگی 
گزینه 3 یک و نیم ماهگی 
گزینه 4 یک ماهگی 


گزینه 1 وزن be‏ سن 
گزینه 72 قد Gly‏ سن 
گزینه 3 وزن برای قد 


گزینه 4 دور سر برای سن 


الف 


گزینه 1 صدک سوم دختران 


گزینه 3 صدک سوم بدون توجه به جنس 


گزینه 4 میانگین صدک سوم دختران و پسران 


الف 


گزینه 1 صدک سوم دختران 


گزینه 2 صدک پنجم پسران 
گزینه 3 میانگین صدک پنجاهم پسران و دختران 


گزینه 4 میانگین صدک پنجم پسران و دختران 


الف 


همه‌ی گزینه‌های زیر در خصوص شاخص‌های رشد کودکان صحیح Cul‏ بجز: (پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان) 
گزینه 1 برای اطلاع از لاغری وزن با سن سنجیده می‌شود. 
گزینه 7 کم وزنی بازتاب سوءتغذیه حاد و مزمن» هر دو است. 
کزینه 3 لاغری پدیده‌ای حاد حاصل Glow‏ و یا بحران در گذشته نزدیک است. 


گزینه 4 شاخص توده‌ی بدنی ترکیبی از قد و وزن she‏ سن است. 


call 
منحنی رشد رسم نشده است. اگر‎ S395 دختربچه‌ی ۱۱ ماهه‌ای را برای پایش رشد به مرکز بهداشتی درمانی آورده‌اند. وزن او در حال حاضر ۹/۵ کیلوگرم است. برای این‎ 
قطب اصفهان)‎ -٩۴ کیلوگرم باشد. وضعیت رشد این کودک را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ (پزشکی اسفند‎ ۱۰ Soleo ۱۱ صدک ۵۰ منحنی وزن برای سن‎ 

Has‏ رش pods‏ وا مقانسیت: آست: 

Suh طور فامتاسیی کم‎ ay رقف قیرکوار‎ Paes 

گزینه 3 وزن‌گیری کودک a‏ طور نامناسبی زیاد است. 


call 
منحنی رشد کودک ۸ ماهه‌ای در زیر صدک سوم رشد قرار دارد. کدامیک از اقدامات زیر ضروری است؟ (پزشکی شهریور 9- قطب شمال)‎ 
گزینه 1 هرچه سریع‌تر علت تخیر رشد کودک باید بررسی شود.‎ 
بلافاصله مکمل‌های غذایی تجویز شود.‎ sub 2 گرینه‎ 
گزینه 3 با توجه به اطلاعات داده شده نمی‌توان اظهار نمود.‎ 


کزینه 4 در مورد تغذیه‌ی تکمیلی مناسب ay‏ مادر آموزش داده شود. 


é 


Cyaan 


کدامیک از شاخص‌های اختلال رشد کودکان» عمدتاً بازتابی از هر دو وضعیت سوءتغذیه‌ی حاد و مزمن است؟ (پزشکی شهریور 90- قطب شیراز) 


گزینه 1 کوتاه قدی تغذیه‌ای 
گزینه 2 لاغری 
گزینه 3 کم وزنی 
گزینه 4 بحران کم غذایی 
نمایش پاسخ 
۹ 


کدامیک از شاخص‌های تن سنجی کودکان نسبت به تغییرات اخیر در وضعیت تغذیه و سلامت حساس‌تر است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب اهواز) 


گزینه 1 وزن برای قد 
گزینه 2 وزن برای سن 


گزینه 4 قد Ugly‏ سن 


= 


جهت تعیین وضعیت لاغری (Wasting)‏ در کودکان» کدام شاخص زیر مناسب است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شیراز) 
گزینه 7 وزن برای سن 
گزینه 2 قد برای سن 
گزینه 3 وزن ly‏ قد 


گزینه 4 شاخص توده‌ی بدنی 


سوال 35 


کدام گزینه در مورد تعریف کوتاه قدی تغذیه‌ای (Stunting)‏ صحیح نیست؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب کرمان) 


گزینه 1 معرف کاهش وزن نسبت ay‏ قد است و به دنبال بحران‌های حاد کم غذایی اتفاق می‌افتد. 
گزینه 2 نوعی سوءتغذیه مزمن است که باعث می‌شود کودک ay‏ قد متناسب سن خود نرسد. 
گزینه 3 نشانه‌ای از فرصت‌های از دست رفته و pre‏ قابل جبران در تغذیه‌ی کودک است. 
گزینه 4 ابتلا به عفوت‌های مکرر یکی از مهم‌ترین علل آن است. 

نمایش پاسخ 
Y‏ 


کدام گزینه‌ی زیر مهم‌ترین معرف سوءتغذیه‌ی مزمن و غفلت در گذشته‌ی کودک است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تهران) 


گزینه 1 کم وزنی (underweight)‏ 
گزینه 2 کوتاهی قدی تغذیه‌ای (stunting)‏ 
کزینه 3 کاهش (BMI (body mass index‏ 


گزینه 4 لاغری (wasting)‏ 


- 


شیرخوار ۶ ماهه دختر دارای وزن ۷ کیلوگرم در منحنی رشد وزن به سن» روی صدک ۵۰ است. رشد wal‏ کودک را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب 
اصفهان) 
گزینه 1 با توجه به اطلاعات نمی‌توان اظهارنظر کرد. 
گزینه 2 با توجه به سن کودک, ay‏ صورت غیر طبیعی بالاست. 
گزینه 3 با توجه ay‏ سن کودک» ay‏ صورت yu‏ طبیعی پایین است. 
گزینه 4 با توجه ay‏ سن کودک. مناسب است. 
ae‏ 

=) 

نوزادی با وزن ۳۰۵ کیلوگرم. قد ۵۰ سانتی‌متر و دور سر ۳۵ سانتی‌متر ay‏ دنیا آمده است. اگر رشد وی در سال اول عمر طبیعی باشد در یک سالگی وزن» 38 و دور سر او 


چگونه خواهد بود؟ (یزشکی شهریور ۳ قظب شهیدبهشتی) 


گزینه 1 وزن ٩‏ کیلوگرم. قد VA‏ سانتی‌متر. دور FA‏ سانتی‌متر 
گزینه 2 وزن ۰.۵ اکیلوگرم. قد ۶۰ سانتی‌متر. دو سر FV‏ سانتی‌متر 
گزینه 3 وزن ٩‏ کیلوگرم. قد Fe‏ سانتی‌متر» دور سر FA‏ سانتی‌متر 


گزینه 4 وزن ۱۰۰۵ کیلوگرم. قد VO‏ سانتی‌متر» دور سر ۴۷ سانتی‌متر 


نمایش پاسخ 
)> 
متوسط سن بلوغ دختران چند سال است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شمال) 
گزینه 1 ٩‏ تا۱۳ 
گزینه 2 ۱۰ تا ۱۶ 
گزینه 3 ۱۱ تا ۱۵ 
گزینه 4 ۸ تا ۱۸ 
نمایش پاسخ 
)> 


AO وال‎ 


بهترین گزینه در خصوص اظهار نظر و قضاوت درباره‌ی چگونگی رشد کودکان یک منطقه کدام است؟ (پزشکی شهریور 90- قطب اصفهان) 


گزینه 2 اندازه‌گیری شاخص‌های رشد در فواصل منظم 


گزینه 4 مقایسه‌ی روند منحنی رشد با منحنی استاندارد 


Agia 


شکل منحنی رخداد بیماری نسبت ay‏ سن چگونه است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب تبریز) 
گزینه 1 J-shape‏ 
گزینه 2 U-shape‏ 
گزینه 3 5-9206 
گزینه 4 V-shape‏ 
نمایش پاسخ 
الف 
چنانچه کودکی از مراقبت ایده‌آل دوران کودکی برخوردار شده db‏ انتظار داریم تا پایان Solo PF‏ چند بار توسط پرسنل بهداشت خانواده مورد مراقبت قرار گرفته 
باشد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شیراز) 


گزینه 1 ۱۲ 
گزینه 2 ۱۸ 
گزینه 3 ۲۲ 
گزینه 4 Pe‏ 
0 
WY‏ 


سوال 43 


کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص فرآیند Gil‏ رشد کودکان صحیح است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان) 


گزینه 1 واژه‌ی «کم وزنی» به وزن نامناسب کودک برای قد اطلاق می‌گردد. 

گزینه 2 کوتاه قدی تغذیه‌ای بازتاب سوءتغذیه حاد در کودک است. 

گزینه 3 در نمودار رشد. پنجاه درصد جمعیت کودکان مرجع» وزنی بین صدک ۳ و صدک ۹۵ دارند. 

گزینه 4 در نمودار رشد. جهت منحنی بیش از وضعیت نقاط ثبت شده مربوط به وزن اهمیت دارد. 
نمایش پاسخ 

د‌ 

در نمودار رشدی که مقیاس وزن برای سن کودکان را می‌سنجد. حد بالایی و پایینی کدام هستند؟ (دندان‌پزشکی اردیبهشت -AV‏ میان‌دوره‌ی کشوری) 

گزینه 1 صدک ۱۰ و ٩۰‏ 

گزینه 2 صدک ۳ و QV‏ 

کزینه 3 منها و مثبت یک انحراف معیار از میانگین 

گرینه 4 منها و مثبت aw‏ انحراف معیار از میانگین 


نمایش پاسخ 


ِ 
همه‌ی گزینه‌های زیر شاخص‌های خوبی برای شروع بلوغ یک دختر نوجوان است. بچز: (دندان‌پزشکی اردیبهشت -AV‏ میان‌دوره‌ی کشوری) 


کزینه 1 زمان اولین خون‌ریزی قاعدگی (منارک) 
گزینه 3 سن تقویمی 


گزینه 4 joy‏ صفات ثانویه‌ی جنسی 


md 
شمار می‌روند. بجز: (پزشکی شهریور 9- قطب آزاد)‎ a تمام گزینه‌های زیر از موارد استفاده از منحنی رشد کودکان در ایران‎ 
گزینه 7 وسیله‌ی با ارزشی برای پایش رشد کودکان است.‎ 


گزینه 2 ابزار تشخیصی برای شناسایی کودکان پرمخاطره است. 


گزینه 4 تمام نشانگرهای مربوط به رشد 9 تکامل کودکان را پوشش می‌دهد. 


> 


کدامیک از عوامل زیر باعث SE‏ سن بلوغ در دختران می‌شود؟ (پزشکی اردیبهشت ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری) 


گزینه 2 افزايش مصرف چربی 
گزینه 3 ورزشکاری و فعالیت مداوم 


الف و ب و ج 


2 


تحت a>‏ شرایطی شیر مادر در دوره‌ی زمانی۶ ماهه‌ی اول عمر کودک کافی قلمداد می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شیراز و همدان) 


گزینه 1 کودک بیش‌تر از ۲۵۰ گرم در دو هفته وزن اضافه کند. 
گزینه 2 کودک بیش‌تر از ۱۵۰ گرم در دو هفته وزن اضافه کند 
کزینه 3 کودک بیش‌تر از ۱۵۰ گرم در هفته وزن اضافه MS‏ 


گرین» 4 کودک بیش‌تر از ۲۵۰ گرم وزن در هفته اضافه کند. 


چنانچه کودک هنگام تولد دارای قدی معادل ۵۰ سانتی‌متر dL‏ انتظار می‌رود قد کودک در چهارده IF)‏ ماهگی) چند سانتی‌متر باشد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شیراز 


9 همدان) 


گزینه 1 VO‏ 
گزینه 2 ۸۰ 
گزینه 3 ٩۰‏ 


leo 4 گزینه‎ 


تس 


سوال 50 


اولین زمان راست نگهداشتن سر در کودکان و توانایی کودک برای جابجایی اشیاء از یک دست به دست دیگر به ترتیب از سمت راست به چپ از چند ماهگی آغاز 
می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شمال. اصفهان و کرمان) 
گزینه 1 ۰۳ ۴ تا ۵ 
گزینه 2 ۴ تا هه ۶ ۸۱ 
گزینه 3 ۳ AGS‏ 
گزینه 4 ALF‏ ۴ تاه 
27 
E‏ 
نوزادی در بررسی دقیقه‌ی اول بعد از تولد. به شدت گریه می‌کند. ضربان قلبش ٩۰‏ بار در دقیقه» سیانوز و کبودی در انتهاها دارد. با تحریک بینی عطسه می‌کند و در 


۶ 1 گزینه‎ 
۷ 2 گزینه‎ 
A 3 گزینه‎ 
٩ 4 گزینه‎ 
ees 
WY 


افزایش رشد قدی در زمان بلوغ با کدامیک از دوره‌های کودکی همخوانی دارد؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب اهواز) 
گزینه 1 رشد قدی دوره‌ی دبستان 
گزینه 3 رشد قدی در سال اول زندگی 


نمایش پاسخ 


سوال 53 


بلوغ در دختران ay‏ ترتیب. شامل: (پزشکی شهریور ۹۶- قطب آزاد/پزشکی اسفند ٩۳‏ _قطب اهواز) 
گزینه 1 منارک» پوبارک» تلارک 
گزینه 2 پوبارک» تلارک» منارک 
گزینه 3 منارک SMG‏ پوبارک 
گزینه 4 تلارک» پوبارک» منارک 


نمایش پاسخ 


> 
دختر خانم ۱۶ ساله‌ای هنوز قاعده نشده است. در سابقه‌ی صفات ثانویه جنسی از ۱۴ سالگی شروع شده است. BMI‏ وی ۲۹ بوده و والدین وی دچار اضطراب گشته‌اند. 
چند دلیل برای لزوم مراجعه‌ی او به پزشک وجود دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تبریز) 

گزینه 1 یک 

گزینه 2 دو 

گزینه 3 سه 


گزینه 4 چهار 


bo 


کدامیک از موارد زیر لزوم مراجعه به پزشک را برای دختران در سنین بلوغ مطرح نمی‌نماید؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شیراز و همدان) 
گزینه 1 اگر قاعدگی تا yw‏ ۱۵ سالگی شروع نشده باشد. 
گزینه 2 اگر سه سال پس از جوانه زدن پستان. قاعدگی رخ نداده باشد. 
کزینه 3 صفات ثانویه‌ی جنسی تا سن ۱۴ سالگی شروع نشده باشد. 
گزینه 4 اگر ۵ سال از شروع اولین علائم بلوغ بگذرد» ولی هنوز قاعدگی اتفاق نیفتاده باشد. 
نمایش پاسخ 
الف 
در خصوص بهداشت بلوغ» در همه‌ی موارد مراجعه به پزشک لازم است بجز: (پزشکی اسفند ۹۶- قطب زنجان) 
کزینه 1 pre‏ شروع قاعدگی تا ۱۴ سالگی 
گزینه 2 اضطراب و سوالات نوجوان و یا والدین 
گزینه 3 وجود اختلاف زیاد بین قد و وزن با سن همزمان 
کزینه 4 عدم شروع قاعدگی علی‌رغم گذشت ۲ سال از جوانه زدن پستان 
نمایش پاسخ 
الف 
در کدامیک از موارد زیر یک دختر در سنین بلوغ Ub‏ به پزشک مراجعه کند؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب تبریز) 
گزینه 1 اگر قاعدگی تا سن ۱۴ سالگی شروع نشده باشد. 
گزینه 2 اگر پستان‌ها تا سن ۱۳ سالگی جوانه نزده باشند. 
گویته 3 pl‏ سه سال پس از جوانه زدن پستان قاعدگی اتفاق نیفتد. 


گزینه 4 اگر پستان‌ها تا سن ۱۲ سالگی جوانه نزده باشد. 


۹ 
در معاینات دوره‌ای یک دختر نوجوان چه زمانی نیاز ay‏ ارجاع به پزشک وجود دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۵ قطب تبریز) 
گزینه 1 pre‏ شروع قاعدگی تا ۱۵ سالگی 
گزینه 2 pre‏ شروع قاعدگی تا ۴ سال بعد از جوانه زدن پستان 
کزینه 3 pre‏ شروع صفات ثانویه جنسی تا ۱۳ سالگی 


گزینه 4 pre‏ شروع قاعدگی بعد از ۴ سال از شروع اولین علائم بلوغ 


سوال 59 


las‏ گزینه در خصوص بلوغ دختران صحیح نیست؟ (پزشکی شهریور 90- قطب همدان) 


گزینه 1 سن بلوغ دختران نسبت ay‏ دهه‌های گذشته مختصری افزایش یافته است. 
گزینه 2 بلوغ دختران Kaas Ble‏ زودتر شروع می‌شود. 
گزینه 3 زندگی در مناطق کوهستانی می‌تواند بلوغ دختران را به تعویق بياندازد. 


گزینه 4 سن متوسط بلوغ دختران بین ۸ تا ۱۸ سال است. 


al 
در مورد بلوغ دختران کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز)‎ 
گزینه 1 شروع سن بلوغ زیر ۸ سالگی را بلوغ زودرس می‌گویند.‎ 
گزینه 2 سن اولین قاعدگی (منارک) معمولاً در ۱۰ سالگی است.‎ 
گزینه 3 افزایش قد در دوران بلوغ در دختران ۴۵ سانتی‌متر است.‎ 


گزینه 4 بلوغ در دختران sles‏ سوءتغذیه زودتر شروع می‌شود. 


الف 

مراجعه ay‏ پزشک در دختری که در سنین بلوغ است در کدامیک از موارد زیر ضروری است؟ (پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب زنجان) 
گزینه 1 اگر سه سال بعد از جوائه زدن پستان قاعدگی BUI‏ نيفشد. 
کزینه 2 اگر قاعدگی تا سن چهارده lw‏ شروع نشود. 
گرینه 3 اگر aw‏ سال از شروع اولین علامت بلوغ بگذرد ولی هنوز قاعدگی اتفاق نیفتد. 
کزینه 4 اگر صفات ثانویه‌ی جنسی تا سن دوازده سالگی شروع نشده باشد. 

نمایش پاسخ 

الف 


در کدامیک از موارد زیر مراجعه ay‏ پزشک الزامی است؟ (پزشکی اسفند -۹٩۴‏ قطب زنجان) 


گزینه 1 چنانچه صفات ثانویه‌ی جنسی تا سن ۱۴ سالگی شروع نشده باشد. 
گزینه 2 اگر قاعدگی تا سن ۱۵ سالگی شروع نشده باشد. 
کزینه 3 اگر ۴ سال از شروع اولین علامت بلوغ گذشته باشد ولی قاعدگی اتفاق نیفتاده باشد. 


گزینه 4 چنانچه ۲ سال بعد از جوانه زدن پستان قاعدگی اتفاق نیفتد. 


الف 
در همه‌ی موارد زیر مراجعه یک دختر نوجوان ay‏ پزشک لازم است. بچز: (پزشکی اسفند -AF‏ قطب کرمان) 
گزینه 1 pre‏ شروع قاعدگی تا سن ۱۶ سالگی 
گزینه 2 اضطراب و سوالات نوجوان و یا والدین 
گزینه 3 pre‏ شروع صفات ثانویه‌ی جنسی تا سن ۱۲ سالگی 


گرینه 4 pre‏ شروع قاعدگی ۵ سال بعد از شروع اولین علامت بلوغ 


2 

به طور معمول آخرین علامت بلوغ در دختران کدام است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان/پزشکی شهریور ۹۵ _زنجان) 

گزینه 1 رشد پستان‌ها 

کزینه 2 جهش قد و وزن 
گزینه 3 قاعدگی 

گزینه 4 پیدایش موهای تناسلی 

نمایش پاسخ 

re 

دختر ۱۲ ساله‌ای با شکایت این که 99 سال از جوانه زدن پستان می‌گذرد ولی قاعدگی اتفاق نیافتاده است به پزشک مراجعه 03905 است. در مورد توصیه‌ی پزشک 
کدامیک صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان) 


کزینه 1 می‌توان یک سال دیگر صبر کرد و اگر قاعدگی رخ ندهد Eloy!‏ داده شود. 


گزینه 2 مشکل خاصی یست و به خانواده اطمینان می‌دهد. 
گزینه 3 بیمار از یک JUS!‏ هورمونی By‏ می‌برد و به متخصص Eley]‏ داده شود. 


گزینه 4 تا سن ۱۸ سالگی می‌توان صبر کرد و اگر قاعدگی رخ ندهد Eley!‏ داده شود. 


val 


آخرین مرحله‌ی دوران بلوغ در دختران کدام مرحله است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان) 
گزینه 1 رشد پستان 
گزینه 2 پیدایش loge‏ ناحیه‌ی تناسلی و زیربغل 
گزینه 3 رشد و جهش سریع در قد و وزن 
گزینه 4 قاعدگی 
نمایش پاسخ 

> 

در کدامیک از شرایط زیر سیر بلوغ یک دختر نیاز به پیگیری دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال) 
گزینه 1 اگر قاعدگی تا سن ۱۴ سالگی اتفاق نیفتد. 
گزینه 2 اگر رویش موهای تناسلی تا ۱۶ سالگی شروع نشود. 
گرینه 3 اگر بلافاصله بعد از برقراری منارک» قاعدگی منظم نباشد 
کزینه 4 اگر aw‏ سال بعد از جوانه زدن پستان قاعدگی اتفاق نیفتد. 


نمایش پاسخ 


= 


واضح‌ترین و ملموس‌ترین علامت Egh‏ در دختران کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور 9- قطب اهواز) 


گزینه 1 بروز اولین خون‌ریزی قاعدگی 
گزینه 3 بزرگی پستان‌ها 


گزینه 4 افزایش سن تقویمی 


al 


سوال 69 


کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص تغییرات دوران بلوغ صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان) 


گزینه 1 جهش رشد در پسران زودتر از دختران اتفاق می‌افتد. 
گزینه 2 طول مدت رشد در پسران طولانی‌تر از دختران است. 
گزینه 3 حداکثر جهش رشد در دختران یک سال بعد از شروع Sole‏ ماهیانه است. 
گزینه 4 هورمون جنسی استروژن سبب تسریع رشد استخوان‌ها می‌گردد. 

نمایش پاسخ 
ب 


توا 70 


مزایای فیزیولوژیک ورزش در دوران بلوغ تمام موارد زیر است بجز: (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب مشهد) 


گزینه 1 کارایی بافت عضلانی را برای تولید انرژی افزایش می‌دهد. 
گزینه 2 امکان کاهش وزن را از طریق کاهش اشتها فراهم می‌سازد. 
گزینه 3 باعث تقویت قلب و ریه و گردش خون می‌شود. 


گزینه 4 مقدار چربی‌های خون را کاهش می‌دهد. 


ro) 
جمله در خصوص بلوغ دختران صحیح است؟ (پزشکی اسفند 90- قطب همدان)‎ las 
گزینه 1 در سوءتغذیه‌ی شدید بلوغ زودتر اتفاق می‌افتد.‎ 

گزینه 2 زندگی در ارتفاعات بالا بلوغ را تسریع می‌کند. 


کزینه 4 در چاقی بلوغ به تأخیر می‌افتد. 


۹ 


اولین قاعدگی در دختران ایرانی معمولاً در a>‏ سنی اتفاق می‌افتد؟ (پزشکی اسفند 90- قطب زنجان) 


گزینه 1 ۱۳ سالگی 
گزینه 2 ۱۴ سالگی 
گزینه 3 ۱۳ سالگی 
گزینه 4 ۱۱ سالگی 
نمایش پاسخ 
الف 


Folios 


las‏ مورد زیر در دوران نوجوانی نیاز به مراجعه پزشک ندارد؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب مشهد) 
گزینه 1 بین قد و وزن با سن همزمان اختلاف زیادی وجود داشته باشد. 
گزینه 2 pre‏ شروع قاعدگی تا ۱۴ سال 
کزینه 3 ۵ سال از شروع اولین علامت بلوغ گذشته اما هنوز قاعدگی اتفاق نیفتاده 
گزینه 4 رویش موهای زبر زیرچانه به طور ناگهانی بعد از شروع قاعدگی منظم 
تمایش پاسخ 
Y‏ 


در تشخیص مشکل رشد قدی در کودکان کدامیک از موارد زیر از اهمیت بیش‌تری برخوردار است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز) 


کزینه 1 کمبود هورمون رشد در اندازه‌گیری آزمایشگاهی 
گزینه 2 نحوه‌ی حرکت کودک بر روی منحنی رشد قدی 
گزینه 3 قرار گرفتن کودک روی صدک ۳۲ منحنی رشد قدی 


گزینه 4 فاصله داشتن قد کودک از قد هدف 


ar 


Polen 


در مورد «رشد و تکامل کودکان» همه‌ی گزینه‌ها صحیح است بجز: (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان) 


گزینه 1 کودکان در سال سوم حداقل هر ۳ ماه یک بار UL‏ مراقبت شوند 
گزینه 2 به کوتاهی قد براساس سن Stunting‏ اطلاق می‌شود 


گزینه 3 دور سر در ۶ ماهه نخست حدود A‏ و در ۶ ماهه‌ی دوم حدود ۳ سانتی‌متر افزایش می‌یابد 


[sla ga das‏ تکامل 2 daly Bale Vol Asses‏ تتواند god‏ کمک تارستد 


> 


مراقبت ایده‌آل برای کودک در سال اول هر چند ماه یک بار است؟ (پزشکی شهریور -9V‏ قطب آزاد) 
گزینه 1 هر ماه یک بار 
گزینه 2 هر دو ماه یک بار 


گزینه 4 هر چهار ماه یک بار 


call 
یک دختر نوجوان همراه با مادرش به علت نگرانی از عدم شروع قاعدگی مراجعه نموده است. بعد از گرفتن شرح حال و معاینه در صورت عدم وقوع کدامیک از موارد زیر‎ 
اقدامات تشخیصی وجود نخواهد داشت؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز)‎ ay نیاز‎ 

گزینه 1 قاعدگی ۷ سال از شروع اولین علامت بلوغ 

گزینه 2 صفات ثانویه‌ی جنسی تا سن ۱۴ سالگی 

گزینه 3 قاعدگی تا ۳ سال بعد از جوانه زدن پستان 


گزینه 4 قاعدگی تا سن ۱۶ سالگی 


لش نم 
call‏ 
سن بلوغ در یک دختر نوجوان ورزشکار مصرف زیاد چربی و پروتئین را در رژیم غذایی >99 ذکر می‌کند. نسبت به هم سن‌های خودش aS‏ این عامل را ندارند چگونه 
خواهد بود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز) 
گزینه 1 فرقی نخواهد داشت 
کزینه 4 بستگی ay‏ عوامل ژنتیکی دارد 
27 
Y‏ 


کوتاه قدی تغذیه‌ای sly Stunting‏ چیست؟ (پزشکی شهریور -VV‏ قطب تبریز) 


گزینه 1 سوعءتغذیه مزمن 
گزینه 3 عفونت pel‏ 


گزینه 4 بحران حاد کم غذایی 


al 


سوال 80 


در مورد لاغری کودکان کدامیک از موارد صحیح است؟ (پزشکی شهریور -AV‏ قطب زنجان) 


گزینه 1 لاغری کودکان پدیده‌ای مزمن است 
گزینه 2 کم وزنی برای سن می‌تواند سوءتغذیه‌ی حاد را مزمن جدا کند 
گزینه 3 برای بررسی از شاخص «قد یا وزن» استفاده می‌شود 


گزینه 4 لاغری به تنهایی وضع کودکان یک منطقه را نشان می‌دهد 


۹ 

نوزادی در بررسی دقیقه‌ی اول بعد از تولد. تنفس ضعیفی دارد. ضربان قلبش ٩۰‏ در دقیقه است و سیانوز و کبودی انتهاها را دارد. با تحریک بینی واکنش نشان 
نمی‌دهد و در بررسی تون عضلانی اندام‌هایش قدری خمیده است. آپگار Gel‏ نوزاد را محاسبه SIGS‏ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان) 

گزینه 1 ۶ 

گزینه 2 ۵ 

گزینه 3 ۳ 


گزینه 4 ۴ 


=) 


کدامیک از عبارات زیر در مورد سوءتغذیه‌ی حاد (دریافت ناکافی موادغذایی) صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۷- قطب شمال) 
گزینه 1 افت منحنی وزن به سن 
گزینه 3 طبیعی بودن منحنی وزن به قد 


گزینه 4 افت منحنی دور سر برای سن 


الف 
کدامیک از موارد زیر جهت انجام اقدامات تشخیص بیش‌تر در بلوغ دختران نیازمند ارجاع به پزشک است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز) 
کزینه 1 چنانچه قاعدگی تا سن ۱۴ سالگی شروع نشده باشد 
گرینه 2 چنانچه یک سال بعد از جوانه زدن پستان» قاعدگی GLI‏ نیفتد 
کرینه 3 اگر ۳ سال از شروع wal‏ علامت بلوغ بگذرد ولی هنوز قاعدگی اتفاق نیفتد 


گزینه 4 اگر Cw‏ قد و وزن با سن همزمان اختلاف زیادی وجود داشته باشد 


سوال 84 


کدامیک از موارد زیر جهت بررسی اختلال در روند بلوغ دختران مراجعه به پزشک ضروری است؟ (پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب همدان) 


کرنه 1 عدم رخ دادن قاعدگی بیش از ۵ سال از شروع اولین علامت بلوغ 
گزینه 2 pre‏ رخ دادن قاعدگی تا سن ۱۴ سالگی 
گزینه 3 pre‏ ظهور صفات gil‏ جنسی نظیر رویش موهای ناحیه‌ی تناسلی تا سن ۱۲ سالگی 


گزینه 4 pre‏ رخداد قاعدگی همزمان با جوانه زدن پستان‌ها 


سوال 85 


کودکی به وسیله‌ی مادر خود جهت Gaul‏ رشد ay‏ مرکز بهداشتی درمانی آورده شده است. چنانچه کودک بدون کمک بایستد و برای بلند کردن اشیاء از شست و انگشت 
نشانه استفاده کند انتظار حداقل سن کودک ay‏ ماه چند خواهد بود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شهیدبهشتی) 


سوال 86 


اولین و آخرین تغییرات ناشی از بلوغ در دختران به ترتیب از راست به چپ در کدامیک از گزینه‌های زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شهیدبهشتی) 


گزینه 1 پوبارک- منارک 


گزینه 2 رشد قدی جسمی (جهش رشدی)- منارک 
گزینه 3 تلارک- پوبارک 


گزینه 4 رشد قدی جسمی (جهش رشدی)- پوبارک 


ال 87 


تعریف سن درست ay‏ کدامیک از موارد زیر اطلاق می‌یابد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز) 


کرینه 1 تعداد سال‌هایی که از طول زندگی یک شخص می‌گذرد 


گزینه 2 سنی که در یک لحظه مصداق می‌یابد 


سوال 88 


در کدامیک از موارد زیر مشاوره‌ی ژنتیک توصیه می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب مشهد) 


گزینه 1 نازایی 


سوال 89 


کدام مورد زیر معرف سوءتغذیه‌ی حاد در کودکان است؟ (پزشکی اسفند ٩۷‏ قطب همدان) 


گزینه 4 کم بودن نمایه توده‌ی بدنی 


ج. کوتاهی 39 به سن برای سوءتغذیه مزمن و وزن کم نسبت به سن برای سوءتغذیه حاد در کودکان است. 
کدامیک از شاخص‌های Gus‏ می‌تواند هر aw‏ اختلال رشد کم وزنی «(Underweight)‏ لاغری (Wasting)‏ و يا بیش وزنی (Overweight)‏ کودکان را مشخص کند؟ (پزشکی 
اسفند -٩۷‏ قطب کرمان» تهران و اصفهان) 


گزینه 1 شاخص قد برای سن 
گزینه 2 شاخص توده‌ی بدنی Ow be‏ 
گزینه 3 شاخص وزن برای ow‏ 
گزینه 4 شاخص وزن she‏ قد 
تمایش پاسخ 
gd‏ رای فک یی has yw ds‏ 3 وم ly S058 ig els) le EV alg‏ مشعمی BGS‏ 


bs‏ منحنی پایین کارت رشد کشوری» معرف کدام صدک است؟ (پزشکی اسفند -VV‏ مشترک کشوری) 


گزینه 1 صدک سوم پسران 
گزینه 2 صدک سوم دختران 
گزینه 3 صدک سوم بدون توجه به جنس 


گزینه 4 میانگین صدک سوم پسران و دختران 


نمایش پاسخ 
با نمودار رشد ۲ منحنی دارد. بالایی یعنی صدک Qo‏ میانه‌ی وزن پسر و پایینی هم صدک سوم دختر. 


Orion 


مراقبت ایده‌ال از کودکان در سال اول زندگی هر چند ماه یک بار است؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب شمال) 


گزینه 1 یک 
گزینه 2 دو 
گزینه 3 سه 
گزینه 4 چهار 
نمایش پاسخ 
الف. در سال اول زندگی هر یک ماه یک بار و به ترتیب کمتر میشود تا به سالی یک بار برسد. 
در کدامیک از موارد زیر جهت بررسی اختلال در روند بلوغ دختران ay lL‏ پزشکی مراجعه کرد؟ (پزشکی اسفند 4۷- قطب همدان) 
کزینه 1 اگر قاعدگی ۱۴ سالگی شروع نشده باشد. 
گزینه 2 چنانچه ۵ سال از شروع اولین علامت بلوغ بگذرد ولی هنوز قاعدگی رخ نداده باشد. 
کزینه 3 چنانچه همزمان با جوانه زدن پستان‌ها قاعدگی رخ ندهد. 
کرینه 4 در صورتی که صفات ثانویه‌ی جنسی نظیر جوانه زدن پستان‌ها تا سن ۱۲ سالگی رخ نداده باشد. 
نمایش پاسخ 
ب. لزوم مراجعه به پزشک: اگر قاعدگی تا ۱۶ سالگی رخ ندهد و یا صفات ثانویه تا ۱۴ سالگی ایجاد نشود یا ۵ سال بعد از yal‏ علامت بلوغ قاعدگی اتفاق نیفتد. 
مادر دختر نوجوانی نگران وضعیت بلوغ و قاعدگی فرزند خود است. تحت کدام شرایط این دختر نوجوان باید به پزشک مراجعه نماید؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شمال) 
گزینه 1 اگر قاعدگی تا ۱۵ سالگی آغاز نشده SL‏ 
گزینه 2 یک سال پس از اولین علائم بلوغ منارک اتفاق نیفتد. 
کزینه 3 جوانه زدن پستان تا ۱۴ سالگی شروع نشده باشد. 
گزینه ۸ اگر یک سال پس از جوانه زدن پستان قاعدگی اتفاق نیفتد. 


نمایش پاسخ 
ج. لزوم مراجعه به پزشک: اگر قاعدگی تا ۱۶ سالگی رخ ندهد و یا صفات ثانویه تا ۱۴ سالگی ایجاد نشود یا ۵ سال بعد از اولین علامت بلوغ قاعدگی اتفاق نیفتد. 


سوال 95 


کودک در a>‏ سنی از بیگانگان غریبی می‌کند؟ (پزشکی کلاسیک شهریور -9A‏ قطب آزاد) 


کزینه | aw‏ ماهگی 
گزینه 2 ۱۰-۹ ماهگی 
گزینه 3 ۲۱-۱۸ ماهگی 
گزینه 4 ۲۴ ماهگی 


نمایش پاسخ 
ب / کودک در ۹1 ماهگی از بیگانگان غریبی می‌کند و در سن ۱۰-۱ ماهگی بدون کمک می‌ایستد 9 نخستین کلمات ly‏ بر زبان جاری می‌کند. 


با استفاده از کدامیک شاخص‌های زیر می‌توان کودکان و نوجوانان را به گروه‌های کم 59« دارای وزن زیاد و در معرض خطر اضافه وزن طبقه‌بندی SYS‏ (پزشکی 
کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اهواز) 


گزینه 1 وزن برای سن 
گزینه 72 شاخص توده‌ی بدنی برای سن 
گزینه 3 قد Ugly‏ سن 
گزینه 4 وزن برای قد 
نمایش پاسخ 
ب / با کمک شاخص توده‌ی بدنی برای سن می‌توان کودکان و نوجوانان را به گروه‌های کم وزن» دارای وزن زیاد و در معرض خطر اضافه وزن طبقه‌بندی کرد. 
در پایش رشد کودک ۷ ماهه از نظر تکامل حرکتی می‌تواند سینه‌خیز رود و از نظر تکامل اجتماعی از بیگانه‌ها غریبی می‌کند. از نظر رشدی این کودک در چه مرحله‌ای 
است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تبریز) 
Lol Bl pens‏ کر سم ay Cease sb‏ راکمه ارس 
گزینه 2 رشد کودک منطبق بر رشد کودکان هم سن خود است. 
گزینه 3 از لحاظ تکاملی در سن پایین‌تری نسبت ay‏ همسالان خود قرار دارد. 
گزینه 4 از bled‏ تکاملی اجتماعی منطبق و از bled‏ حرکتی جلوتر از همسالان خود است. 
نمایش پاسخ 
الق زیت در Sale‏ آشت‌یسی از Biel‏ تکاملی در سن‌بالاشی تسیک به jy Wena‏ خود ial‏ 


براساس شاخص‌های پایش و ارزشیابی برنامه‌ی «بهداشت برای همه» ارائه‌ی خدمات مراقبت از کودکان حداقل تا a>‏ سنی باید ادامه یابد؟ (پزشکی ریفرم شهریور “VA‏ 
قطب تهران) 


گزینه 1 ay‏ سالگی 
کزینه 2 یک سالگی 
گزینه 3 دو سالگی 
گزینه 4 aw‏ سالگی 


ب / ارائه‌ی خدمات مراقبت از کودکان باید حداقل تا یک سالگی ادامه یابد. 
کدامیک a‏ عنوان آخرین علامت بلوغ در دختران است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تهران) 
گزینه 1 منارک 
airs‏ 2 پوبارک 
گزینه 3 رشد قوی 
گزینه 4 تلارک 
نمایش پاسخ 
الف / ترتیب مراحل بلوغ: تلارک / آدرنارک / پوبارک / منارک (واضح‌ترین علامت) 


گزینه 7 وزن sly‏ سن 
گزینه 2 قد برای سن 
گزینه 3 وزن برای قد 
گزینه 4 BMI‏ برای سن 
نمایش پاسخ 
ج / وزن برای قد ربطی به سن ندارد و می‌تواند لاغری یا اضافه وزن کودکان را مشخص کند. 
واضح‌ترین علامت بلوغ دختران چیست؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب (Ula‏ 
گزینه 1 منارک 
گزینه 2 سن استخوانی 


گزینه 3 رویش مو در ناحیه‌ی پوبیس 


کزینه 4 پر رنگ شدن ارئول پستان 


الف / ترتیب مراحل بلوغ: تلارک / آدرنارک / پوبارک / منارک (واضح‌ترین علامت) 


تال 2[ 


کودکی که بدون کمک می‌ایستد و نخستین کلمات را بر زبان جاری می‌کند. حدوداً چند ماهه است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شمال) 


گزینه 1 ٩-۸‏ 
گزینه 2 ۱۱-۱۰ 
گزینه 3 ۱۴-۱۲ 
گزینه 4 ۲۱-۱۸ 
نمایش پاسخ 
ب / کودک در ۹۰۱۰ ماهگی از بیگانگان غریبی می‌کند و در سن ۱۰-۱۱ ماهگی بدون کمک می‌ایستد و نخستین GLAS‏ را بر زبان جاری می‌کند. 


کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص بلوغ دختران صحیح است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب کرمان) 


کرینه 1 در دختران Ble‏ نسبتاً زودتر شروع می‌شود. 
گزینه 2 در دختران ورزشکار زودتر اتفاق می‌افتد. 
گزینه 3 سکونت در مناطق دور از استواء بلوغ را تسریع می‌کند. 
گزینه 4 دختران ساکن ارتفاعات «oS‏ بلوغ را دیرتر تجربه می‌کنند. 
نمایش پاسخ 
الف / بلوغ در دختران دچار سوءتغذیه و ورزشکار و ساکن در مناطق دور از استوا دیرتر شروع می‌شود. 
کدامیک از موارد زیر در مراحل بلوغ و نوجوانی نیاز a‏ مراجعه به پزشک ندارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد) 
گزینه 1 اضطراب و سوالات نوجوان یا والدین او 
گزینه 2 اگر ۵ سال بعد از شروع اولین علامت بلوغ» قاعدگی اتفاق نيافتد. 
کرینه 3 اگر ۳ سال بعد از جوانه زدن پستان» قاعدگی اتفاق نيافتد. 
گزینه ۸ اگر رویش موهای ناحیه‌ی زهار تا سن ۱۳ سالگی شروع نشده باشد. 


نمایش پاسخ 
د / لزوم مراجعه به پزشک: اگر قاعدگی تا ۱۶ سالگی رخ ندهد و یا صفات ثانویه تا ۱۴ سالگی ایجاد نشود یا ۵ سال بعد از اولین علامت بلوغ قاعدگی اتفاق نیفتد. 


تغییرات بلوغ در پسران در مقایسه با دختران معمولاً a>‏ تفاوتی از نظر زمان شروع 9 طول مدت تحولات دارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد) 
گزینه 7 چهار سال دیرتر- کوتاه‌تر 
گزینه 2 دو سال زودتر- کوتاه‌تر 

گزینه 3 چهار سال دیرتر- طولانی‌تر 

گزینه 4 دو سال دیرتر- طولانی‌تر 

نمایش پاسخ 

> / تغییرات بلوغ در پسران در مقایسه با دختران معمولاً دو سال دیرتر آغاز می‌شود و طولانی‌تر است. 

مناسب‌ترین سن شروع تغذیه‌ی تکمیلی در شیرخواران چند Sole‏ است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب همدان) 
گزینه 1 چهار تا شش ماهگی 
گزینه 2 پایان چهار ماهگی 
گزینه 3 پایان شش ماهگی 
گزینه 4 پایان پنج ماهگی 


ج / تا ۶ wb Sob‏ تنها تغذیه‌ی انسان شیر مادر باشد. 


توا 107 


در چند ماهگی کودک برای بلند کردن اشیاء از انگشت شست و نشانه استفاده می‌کند؟ (پزشکی کلاسیک شهریور -9A‏ قطب شیراز) 


گزینه 1 ۶ ۸۱ 
گزینه 2 ٩‏ تاهء۱ 
کزینه 3 ۱۰ WG‏ 


گزینه 4 ۱۳ تا ۱۴ 


نمایش پاسخ 


سوال 108 


گزینه 1 ۲ تا۴ 


گزینه 2 ۴ تا۶ 
گزینه 3 AGF‏ 


۱۰ GA 4 گزینه‎ 


الف / معمولاً ۳ تا ۴ سال پس از بلوغ جسمی, دختر يا پسر آمادگی ازدواج خواهند داشت. 


سوال 109 


گزینه 1 کم وزنی 
گزینه 3 میکروسفالی 
گزینه 4 اندازه‌ی کم دور بازو 


د. سوّال بی‌ربط از مبحث بی‌ربط! 


تعداد سوال :۲۵ 
نکات: -اختلال as 2 ‘= ve‏ شحصیت حجز بیماری روانی عمومی نید نیست 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


سل 2 


کزینه 1 خشمگین شدن و سپس پشیمانی 
گزینه 2 احترام به خود 
کزینه 3 جلب احترام دیگران 


گزینه 4 ارزیابی توانایی خود در حد واقعی 


سل 2 


گزینه 1 افسردگی Sy‏ قطبی, مهم‌ترین علت ناتوانی در میان اختلالات روان است. 


کزینه 2 اختلالات شخصیتی از اختلالات ماژور (عمده) محسوب می‌گردند. 


گزینه 3 اسکیزوفرنی» وخیم‌ترین بیماری روانی است. 
گزینه 4 96۹۵ از افرادی که اقدام ay‏ خودکشی می‌کنند مبتلا به اختلالات روان هستند. 


کدامیک از ویژگی‌های افراد از نظر روانی سالم محسوب می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شیراز) 


گزینه 1 نسبت به زمان» مکان و اشخاص از بینش و آگاهی طبیعی برخوردار باشد. 
گزینه 2 بتواند توانایی‌های خود را در حد واقعی ارزیابی کند. 
گزینه 3 بتواند عواطف و احساسات دیگران را تشخیص داده و مدیریت کند. 
گزینه 4 با غم یا شادی دیگران. غمگین یا خوشحال شده و حس همدردی داشته باشد. 
نمایش پاسخ 
ب 


تنش‌های عاطفی جزء plas‏ دسته از Ue‏ بیماری‌های روانی هستند؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان) 


گزینه 1 ورائت 
گزینه 2 بیماری‌های عضوی 
گزینه 3 عوامل محیطی- اجتماعی 
گزینه 4 حوادث 
Ee‏ 
کدامیک از اختلالات روانی زیر بیش‌ترین سهم را در بار کل بیماری‌ها به 395 اختصاص می‌دهد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شیراز) 
گزینه 1 اسکیزوفرنی 
کزینه 2 خودکشی 
گزینه 3 سوءمصرف مواد مخدر 


گزینه 4 افسردگی تک قطبی 


=) 


کدامیک از نشانه‌های زیر هشدار دهنده برای ضعف روانی نیست؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب مشهد) 


گزینه 1 بی‌خوابی مکرر 
گزینه 2 ere‏ تحمل فرزندان به صورت گهگاهی 
گزینه 3 ترس بی‌جهت داتمی 


SIS gull dang‏ داقضی 


a 


کی رس رسای ve‏ ات ROS Sed) ed‏ ی jpop‏ ماه ان 
گزینه 1 بیماریابی به منظور تشخیص و درمان به موقع 

گزینه 2 ارائه‌ی مشاوره‌های خانوادگی و فردی و گروهی 

گزینه 3 انجام تحقیقات سبب‌شناسی عوامل خطر در جامعه 


گزینه 4 تاسیس واحدهای نوتوانی در بخش‌های روان‌پزشکی 


val 


توجه به باورهای معنوی در کدامیک از سطوح پیشگیری از بیماری‌های روانی نقش اساسی دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران) 


گزینه 1 سطح نخستین 
کزینه 2 سطح اول 
گزینه 3 سطح دوم 
گزینه 4 سطح سوم 
نمایش پاسخ 
r=)‏ 


کدام عبارت در 2990 پیشگیری از بیماری‌های روانی صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب تهران) 


گزینه 1 پیشگیری ثالثیه یعنی پیشگیری از تداوم تداخلات اختلالات روانی مزمن 
گزینه 2 پیشگیری اولیه یعنی جلوگیری از عوارض اختلالات روانی در افراد جامعه 
گزینه 3 پیشگیری ثانویه یعنی پیشگیری از تداوم اختلالات روانی مزمن 


کزینه 4 پیشگیری agi‏ یعنی مقاوم نمودن افراد azole‏ در برابر اختلالات روانی 


الف 

کدامیک از اقدامات زیر جزء پیشگیری سطح سوم بیماری‌های روانی در جامعه است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال) 
گزینه 1 بیماریابی در سطح جامعه 
گزینه 2 پیشگیری از بروز علائم شدید در افراد مبتلا 


گزینه 3 جلوگیری از عود بیماری و دفعات بستری 
کزینه 4 شناسایی بیماران دچار اختلال روانی مزمن 


5 


نحوه‌ی رویارویی با عوامل اضطراب‌انگیز محیطی و اجتماعی از اهداف plas‏ سطح پیشگیری از بیماری‌های روانی است؟ (دندان‌پزشکی شهریور 90- قطب شیراز) 
گزینه 1 پیشگیری اولیه (سطح (Jol‏ 
کزینه 2 پیشگیری ثانویه (سطح دوم) 
گزینه 3 پیشگیری ثالثیه (سطح سوم) 
gals‏ نج 
الف 


کدامیک از موارد زیر در مورد اختلالات روان غلط است؟ (پزشکی اسفند 90- قطب شیراز) 


کزینه 1 افسردگی تک قطبی» مهم‌ترین علت ایجاد ناتوانی در بین اختلالات روان است. 
گزینه 2 خودکشی شایع‌ترین علت مرگ در افراد ۱۵-۳۰ سال است. 
گزینه 3 اسکیزوفرنی شدیدترین اختلال روان محسوب می‌شود. 


> 


مشاوره‌ی قبل از ازدواج کدام نوع پیشگیری برای بیماری‌های روانی محسوب می‌شود؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب آزاد) 
گزینه 1 پیشگیری اولیه (سطح (Jol‏ 
کزینه 2 پیشگیری ثانویه (سطح دوم) 
گزینه 3 پیشگیری ثالثیه (سطح سوم) 


گزینه 4 پیشگیری محسوب نمی‌شود. 


الف 
alas‏ ار ار زیر سار هی خر esac‏ را اراس تست ات و das‏ اراد 


۳ 


گزینه 1 روان گسیختگی 


گزینه 2 اختلال شخصیت 
گزینه 3 افسردگی- سرخوشی 
گزینه 4 سوءظن شدید و هذیان 


نمایش پاسخ 


= 


سوال 16 


کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد سلامت روان صحیح است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران) 


135 میزان شیوع اختلالات روانی در ایران در مناطق مختلف بین BEV‏ گزارش شده است. 


گزینه 2 برحسب برآورد سازمان جهانی بهداشت 6۰ مردم جهان دچار نوعی از اختلالات روانی- عصبی- رفتاری هستند. 


Sans‏ تاقواتی jl edit‏ بیماری‌هان روان بین۵ i‏ از بار گلی بیماری‌ها asl‏ خود اختضاض می‌ دهد 
گزینه 4 از ده بیماری عمده‌ای که سبب ناتوانی می‌شوند ۴ بیماری مربوط به اختلالات عصبی- روانی است. 


نمایش پاسخ 


> 


در پیشگیری اولیه بیماری‌های روانی کدامیک از اقدامات زیر انجام می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان) 
گزینه 1 مقاوم نمودن افراد جامعه و اقشار آسیب‌پذیر 


گزینه 2 پیشگیری از VL‏ رفتن میزان عود و دفعات بستری 
گزینه 3 شناسایی مبتلایان ay‏ اختلالات روانی مزمن 
گزینه 4 حمایت از مبتلایان شناخته شده 


val 


کدامیک نشان دهنده‌ی اهمیت مشارکت پزشکان عمومی در برنامه‌های کشوری بهداشت روان است؟ (پزشکی شهریور ٩۷‏ قطب زنجان) 


گزینه 3 پزشکان عمومی به خوبی افراد دارای اختلال روان‌پزشکی را درمان می‌کنند 


گزینه 4 معمولاً بیماران با اختلال روان‌پزشکی با شکایات جسمی به پزشکان عمومی مراجعه می‌کنند 


د. عدم پوشش در سیب سبز 


شایع‌ترین بیماری روانی عمده که سبب ناتوانی می‌شود. در سطح جهان plas‏ است؟ (پزشکی اسفند “VV‏ قطب شیراز) 


گزینه 1 افسردگی دو قطبی 
گزینه 2 اسکیزوفرنی 
گزینه 3 وسواس 
گزینه 4 افسردگی یک قطبی 
نمایش پاسخ 
د. افسردگی شایع‌ترین بیماری روانی است و اسکیزوفرنی هم به معنای روان‌پریشی یا جنون است. 
کدامیک از شاخص‌های تعیین Croll‏ در انسان بیش‌تر جنبه‌ی ذهنی دارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اهواز) 
گزینه 1 میزان حمایت اجتماعی 
گزینه 2 امید به زندگی 
Sass‏ فا کت در plans‏ سارت 
گزینه 4 رفتارهای بهداشتی 
نمایش پاسخ 
all‏ سای مایت gles, fee‏ شاک ها gas‏ سامت در Glad)‏ ات Gots lamest ihe a Cus‏ هی هی دارگ 
براساس بررسی‌های بالینی. شکایت اولیه‌ی اکثر بیماران روانی چیست و بیش‌تر به چه گروهی از ارائه دهندگان خدمت مراجعه می‌نمایند؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 
۸- قطب تهران) 
گزینه 7 اضطراب مشاوران و روان‌شناسان 
گزینه 2 اضطراب؛ روان‌پزشکان 
گرین» 3 افسردگی» پزشکان عمومی 
گزینه 4 شکایت بدنی» پزشکان عمومی 
نمایش پاسخ 
د/ اکثر بیماران روانی در مرحله‌ی اول به پزشکان عمومی مراجعه می‌کنند و از یک مشکل بدنی شکایت دارند و بعداً به مشکل اصلی خود پی می‌برند. 


تمام موارد زیر جزء بیماری‌های روانی عمده محسوب می‌گردند» بچز: (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب کرمان) 
کزینه 1 روان گسیختگی 
گزینه 2 افسردگی- سرخوشی 


گزینه 3 اختلالات شخصیتی 


گزینه 4 سوءظن شدید و هذیان 


نمایش پاسخ 
ج / افسردگی شایع‌ترین بیماری روانی است و اسکیزوفرنی هم به معنای روان‌پریشی b‏ جنون است. اختلالات شخصیتی جزء بیماری‌های روانی عمده محسوب نمی‌گردد. 


Donon 


کدامیک از موارد زیر در مورد اختلال‌های روان صحیح است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز) 


گرینه 1 اختلال افسردگی» وخیم‌ترین بیماری روانی محسوب می‌شود. 
گزینه 2 خودکشی شایع‌ترین علت مرگ در افراد ۱۵ تا ۳۰ ساله است. 
a, 35‏ 3 دمانس» شایع‌ترین JMS!‏ روان در افراد میانسال است. 


گزینه 4 اسکیزوفرنی از سنین نوجوانی و جوانی آغاز می‌گردد. 


> 
کدام‌یک از گزينه‌هاي زیر درباره بيماري‌هاي رواني صحیح نمي‌باشد؟(علوم‌پایه پزشکی دی 99 - میان‌دوره) 
گزیده 1 عدم اطلاع افرادي که ناراحتي رواني دارند از وضع نامتعادل خود 
ره 2 pre‏ اطلاع خانواده و نزدیکان فرد از وجود بيماري رواني 
گرینه 3 ede‏ اقدام به‌موقع براي درمان بيماري رواني 


گزینه 4 عدم وجود عود مکرر در بيماري رواني 


نمایش پاسخ 
د در بیماری روانی ممکن Cul‏ عود مکرر وجود داشته باشد. 


2 


تمام موارد زیر درباره بیماری‌های روانی صحیح است. به‌جز: (علوم‌پایه دندان‌پزشکی دی ۹٩‏ - میان‌دوره) 


گزینه 1 بیماری‌های روانی عود مکرر دارند. 
گزینه 2 بسیاری از افراد از اختلالات روانی خود اطلاع ندارند. 
گزینه 3 بیماری‌های Gilg)‏ در مقایسه با بیماری‌های جسمانی کشندگی بالایی دارند. 


واکسیناسیون 
تعدادسوال :99 
درجه سختی: متوسط 
نکات:۱-جدول واکسیناسیون بر حسب سن پر تکرار است 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


خودازمایی 


plas‏ یک از واکسن‌های مورد مصرف زیر در انسان شامل وبروس تخفیف حدت یافته (ضعیف شده) است؟ (پزشکی شهر 392 ۹۴ قطب آزاد/پزشکی شهر پور ۳ قطب 
دانشگاه آزاد) 


گزینه 1 هپاتیت 89 


35« 2 فلج‌اطفال تزریقی 


گزینه 3 هاری 
نمایش پاسخ 
> 


تمام واکسن‌های زیر از ویروس زنده‌ی ضعیف شده تهیه شده‌اند بجز. (پزشکی شهر پور ۹۴ قطب آزاد) 
کزینه 1 اریون 


گزینه 3 هاری 


3 
۵ A 


شیرحوار شش ماهه‌ای همرمان با تحویر واکسن پولیو حورایی دار اسهال شدید است. az‏ اقدامی در مورد آن لارم است" (پرشتی شهریور ٩۴‏ قطب همدان) 


1.2535 دریافت یک دوز اضافی یک ماه بعد 
کرینه 2 دریافت یک دوز اضافی دو ماه بعد 
کرینه 9 دریافت یک دوز اضافی شش ماه بعد 


کزینه 4 اقدام دیگری نیاز ندارد. 


واکسن BCC‏ جزء کدامیک از واکسن‌های زیر است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب اهواز) 


Synthetic Vaccines 1 گزینه‎ 
DNA Vaccines 2 گزینه‎ 
Attenuated Vaccines 3 گزینه‎ 


Subunit Vaccines 4 گزینه‎ 


ال 5 


در خصوص برنامه‌ی کشوری واکسیناسیون کدام گزینه صحیح نیست؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب همدان) 


گزینه 1 واکسن‌های LoS‏ دوست باید در طبقه‌ی میانی یخچال زنجیره‌ی سرد خانه‌ی بهداشت نگهداری شود. 
گزینه 2 دمای مناسب نگهداری واکسن‌ها در یخچال GAL‏ بهداشت Ub‏ بین ۲+ تا ۸+ درجه‌ی سانتی‌گراد باشد. 
یه موی واکسن قراشت prey‏ ا فاد مهالای ه ال سای Mie St Sl‏ تال ات 


گزینه 4 روش صحیح تزریق واکسن ب.ت.ژ تزریق زیرجلدی است. 


ىا 


تمام واکسن‌های زیر براساس برنامه‌ی ایمن‌سازی کشوری در بدو تولد تجویز می‌شود. بجز: (پزشکی شهریور 9- قطب مشهد) 


گزینه 1 ب.ث.ز (سل) 
گزینه 2 پولیو (فلج اطفال) 
گزینه 3 واکسن سه‌گانه (DPT)‏ 


طبق برنامه‌ی واکسیناسیون روتین کشور. همه‌ی واکسن‌های زیر در بدو تولد تجویز می‌شوند. بجز: (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب کرمان) 


بر طبق برنامه‌ی کشوری واکسیناسیون, کدامیک از واکسن‌های زیر در یک سالگی تجویز می‌گردد؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شمال/پزشکی شهریور ٩۴‏ _ قطب کرمان) 


گزینه 1 سه‌گانه - هپاتیت ب 
گزینه 2 ay MMR‏ تنهایی 
کزینه 3 فلج اطفال MMR-—‏ 
گرینه ۸ سه‌گانه - فلج اطفال 


a 


براساس برنامه‌ی کشوری واکسیناسیون در سن ۱۸ ماهگی کدام واکسن‌های زیر Wh‏ تجویز گردد؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شهیدبهشتی) 
کرینه 1 سه‌گانه, فلج اطفال» MMR‏ 
کرینه 2 سه‌گانه» فلج اطفال 
گزینه 3 سه‌گانه, MMR‏ 


الف 
اگر شروع واکسیناسیون ثلاث sly (DPT)‏ کودکی در ۵ سال و »۱ ماهگی بوده باشد. Geb‏ جدول واکسیناسیون. یادآور دوم او را در چه زمانی تزریق می‌کنید؟ (پزشکی 
شهریور -٩۳‏ قطب اصفهان) 
گزینه 1 یادآور دوم نیاز ندارد. 
Goer se‏ نکسا وان بخ ایا 
گزینه 3 ۶ ماه تا یک سال بعد از نوبت سوم 
Sebi? Jes owes das‏ شا اد ای ار 


val 


Ties 


در صورتی که واکسن‌های زنده ویروسی به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرند. فاصله‌ی بین آن‌ها حداقل باید چند روز باشد؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب اصفهان) 


گزینه 1 Pe‏ 
گزینه 2 FO‏ 
گزینه 3 ۶۰ 
گزینه 4 VO‏ 
Sa‏ 
الف 


واکسیناسیون کودکان HIV‏ مثبت فاقد علامت چگونه است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب تهران) 


گزینه 1 فقط BCG‏ را دریافت نمی‌کنند. 
گزینه 2 طبق برنامه‌ی ایمن‌سازی انجام می‌شود. 
گزینه 3 MMR‏ و OPV‏ را دریافت نمی‌کنند. 
گزینه 4 اصلاً واکسیناسیون انجام نمی‌شود. 
تمایش پاسخ 
ب‌ 
خانم بارداری سابقه‌ی هیچ‌گونه واکسیناسیون کزاز ندارد. در ماه ششم بارداری جهت مراقبت به مرکز بهداشتی درمانی مراجعه نموده است. توصیه‌ی شما جهت 
ایمن‌سازی این خانم علیه بیماری کزاز چیست؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب تبریز) 


کزینه 1 تزریق بعد از زایمان 
گزینه 2 یک gb‏ تزریق 
گزینه 3 دو بار تزریق 


گزینه 4 aw‏ بار تزریق 


۹ 
کودک ۶ ساله‌ای به دنبال یک مشکل پزشکی, گاماگلوبولین وریدی دریافت می‌کند از سویی در شش سالگی باید قطره‌ی فلج اطفال دریافت کند. برنامه‌ی واکسیناسیون 
وی چگونه خواهد بود؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب اهواز) 
گزینه 7 با فاصله‌ی ۳ ماه بعد از تزریق گاماگلوبولین» واکسیناسیون انجام شود. 
گرینه 2 با فاصله‌ی ۶ ماه بعد از تزریق گاماگلوبولین» واکسیناسیون انجام شود. 
گزینه 3 بدون تغییر زمانی اما باید از فرم تزریقی ۱۳۷ استفاده شود. 


گزینه 4 نیازی ay‏ تغییر برنامه‌ی زمانی واکسیناسیون وجود ندارد. 


نمایش پاسخ 
ب 
استفاده از کدامیک از واکسن‌های زیر در زنان باردار مجاز نیست؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شیراز/پزشکی شهریور۹۵ _ قطب زنجان) 
گزینه 1 هپاتیت ب 
گزینه 2 پولیو خوراکی 
گزینه 3 دوگانه بزرگسالان 


گزینه 4 سرخک 


> 
اگر در هنگام درمان فرد مشکوک a)‏ هپاتیت 8 سوزنی به دست دندان‌پزشک فرو رود و دندان‌پزشک سابقه‌ی واکسیناسیون هپاتیت 8 داشته و تیتر آنتی‌بادی آن ۵ واحد 
بین‌الملل باشد. elas‏ اقدام زیر لازم است؟ (پزشکی شهریور -٩۳۲‏ قطب اهواز) 

کزینه 1 مجدداً یک دوره‌ی کامل واکسیناسیون را انجام دهد. 

گزینه 2 ۵ سی‌سی ایمنوگلوبولین اختصاصی تزریق MS‏ 


گزینه 3 همزمان واکسیناسیون و تزریق ۵ سی‌سی ایمنوگلوبولین را انجام دهد. 


گزینه 4 با توجه a‏ سابقه‌ی واکسیناسیون و تیتر آنتی‌بادی نیاز ay‏ اقدام خاصی ندارد. 


c 
قطب آزاد/‎ -٩۳ چیست؟ (پزشکی شهریور‎ Lod آورده است. توصیه و اقدام‎ Lars نزد‎ BCG تشکیل نشدن اسکار در محل تزریق واکسن‎ Cale ay مادری فرزند خود را‎ 
پزشکی اسفند ۹۵ _ مشترک کشوری)‎ 


گزینه 7 تزریق مجدد واکسن با دوز قبلی 

گزینه 2 تزریق مجدد واکسن با ۲ برابر دوز قبلی 

گزینه 3 توصیه ay‏ مراجعه‌ی مجدد پس از ۳ ماه 

گزینه 4 اطمینان دادن ay‏ مادر که نیازی ay‏ واکسیناسیون مجدد نیست. 


نمایش پاسخ 


> 


همه‌ی موارد زیر به عنوان معیارهای فرآیند در برنامه‌ی واکسیناسیون کودکان مطرح می‌باشند. بجز: (پزشکی شهریور ٩۳‏ - قطب شمال) 
گزینه 1 درصد رضایت والدین از خدمت ارائه شده 
کزینه 2 درصد obey!‏ سطح قابل قبول پاسخ ایمنی 

گزینه 3 درصد انجام به موقع واکسیناسیون 


گزینه 4 درصد شناسایی کودکان sel‏ شرایط 


=) 


las‏ واکسن در اثر یخ‌زدگی تغییر ماهیت داده و قابل استفاده نیست؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب اصفهان) 
کزینه 1 هپاتیت 89 

BCG 2 گزینه‎ 

MMR 3 2:35 

گزینه 4 فلج اطفال 


الف 


2 


در حال حاضر واکسن پنج‌گانه (پنتاوالان) در ایران در چه سنی تزریق می‌شود؟ (پزشکی شهریور 90- قطب آزاد/پزشکی اسفند ۹۶ قطب زنجان) 


Mate cobs disses 

گزینه 2 دو «Sole‏ چهار ماهگی» شش ماهگی 

گزینه 3 بدو تولد. شش «Salo‏ هجده ماهگی 

کزینه 4 شش «(Solo‏ دوازده ماهگی» هجده ماهگی 


گزینه 1 سه‌گانه 

گزینه 2 هپاتیت ب 

گزینه 3 ب.ث.ز 

گزینه 4 فلج اطفال تزریقی 
et‏ 


PD Mf 


کزینه 1 زنان باردار 
گزینه 2 فرد +HBSAg‏ 
کزینه 2 فرد با نقص ایمنی 


گزینه 4 ممنوعیتی ندارد 


ز 


سوال 24 


گزینه 1 جان اسنو 
گزینه 2 ایگنز سام لی واز 
گزینه 3 ادوارد جنر 
گزینه 4 دال وهیل 


سوال 25 


سوال 26 


کودک افغانی ۴ سال و دو ماهه‌ای که سابقه‌ی هیچ‌گونه Ig‏ کسیناسیونی ندارد lL,‏ برای ایمن‌سازی به مرکز بهداشت آورده‌اند. با توجه a‏ برنامه‌ی ایمن‌سازی کشوری یادآور 
گزینه 2 شش سالگی 


گزینه 3 ۶ سال و چهار ماهگی 


=) 


2 


طبق برنامه‌ی جاری واکسیناسیون کشوری در ۱۲ Sole‏ کدام واکسن تلقیح می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اصفهان) 


کرینه 1 MMR‏ 
گزینه 2 OPV‏ 
گزینه 3 IPV‏ 
گزینه 4 DPT‏ 
ره 
الف 


2 


کدامیک از واکسن‌های زیر در طبقه‌ی ike‏ با پایینی یخچال نگهداری می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز) 


گرینه 1 دوگانه (دیفتری- GIS‏ 


گزینه 2 BCG‏ 
گزینه 3 MMR‏ 
گزینه 4 فلج اطفال 
یی بت 
الف 


کدام گزینه در مورد واکسیناسیون BCG‏ صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز) 

گزینه 1 واکسن در ناحیه‌ی سرین تزریق می‌گردد. 

Gail Gilets A به‎ HS ها سین تاکن‎ Sass 

گزینه 3 تلقیح واکسن تا پایان ۱۳ سالگی ضروری است. 

گزینه 4 در سن aw‏ ماهگی و بالاتر واکنش (آبسه) در عرض ۷۲ ساعت در محل تزریق غیر طبیعی است. 
نمایش پاسخ 

> 


بیماری ۱۵ ساله همودیالیز می‌شود برای واکسیناسیون هپاتیت 8 مراجعه کرده است. در هر بار چند میلی‌لیتر واکسن LL‏ تزریق شود؟ (پزشکی اسفند -AE‏ قطب اهواز) 


گزینه 1 ۰/۰۵ 
گزینه 2 ۰/۱ 
گزینه 3 ۱ 
گزینه 4 ۲ 
تس امه 
> 


در کدامیک از شرایط زیر واکسیناسیون باید تکرار شود؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب تبریز) 
گزینه 1 هپاتیت ب در کودک نارس 
گزینه 2 ب.ت.ژ در تعویض خون نوزاد 
کزینه 3 قطره‌ی فلج اطفال در اسهال شدید 


گزینه 4 هپاتیت ب در زردی نوزادی 


Soules 


در افراد مبتلا به ایدز. مجاز به تجویز تمامی واکسن‌های زیر می‌باشیم بجز: (پزشکی شهریور ۹۴- قطب تبریز) 


گزینه 1 واکسن سرخک 
کزینه 2 واکسن ب.ت.ژ 
گزینه 3 واکسن ثلاث 
گزینه 4 واکسن هپائیت 8 
=e‏ 
VY‏ 
شیرخواری را در ۴ ماهگی به مرکز بهداشتی درمانی آورده‌اند وی به علت عدم نزول ady‏ طی ۲ هفته‌ی 0141 تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت با توجه به سن و 
شرایط شیرخوار کدام گزینه‌ی زیر در مورد ایمن‌سازی صحیح است؟ (پزشکی شهریور 90- قطب تبریز) 
گزینه 1 پنج‌گانه 
کزینه 2 پنج‌گانه- فلج اطفال تزریقی 
گرینه 3 پنج‌گانه- فلج اطفال خوراکی- فلج اطفال تزریقی 


کزینه 4 فعلاً واکسنی تجویز نمی‌شود و بعد از دوره‌ی نقاهت عمل مراجعه نماید. 


۹ 
در صورت تزریق گاماگلوبولین عضلانی به کودکان» فاصله‌ی تجویز واکسن‌های ویروسی ضعیف شده (بجز واکسن پولیو خوراکی و تب زرد) با گاماگلوبولین حداقل چند 
ماه می‌بایست باشد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران) 


گزینه 1 ۱ 
گزینه 2 ۳ 
گزینه 3 ۶ 
گزینه ۸ ۲ 


کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد واکسیناسیون شیرخواران در ۴ ماهگی صحیح است؟ (پزشکی شهریور 90- قطب تهران) 
گزینه 1 فلچ اطفال خوراکی- سه‌گانه- هپاتیت 8 
گزینه 2 فلج اطفال خوراکی- پنچ‌گانه- فلج اطفال تزریقی 
گزینه 3 فلج اطفال خوراکی- پنج‌گانه- هپاتیت 8 
گزینه 4 سه‌گانه- فلج اطفال تزریقی- هپاتیت 8 


كت 


حداکثر مهلت دریافت ایمونوگلوبولین اختصاصی هپاتیت ب در نوزادان که از مادر HBSAg‏ مثبت متولد شده است. a>‏ مدت پس از تولد است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- 
قطب تهران) 

گزینه 1 ۱۲ ساعت 

گزینه 2 ۷ روز 

cocks PF 3 گزینه‎ 


کزینه 4 ۴ روز 


تس 


با ی رل ار ال که را ای ال تا ین را ار راک اف ای ۱ STS‏ 
قطب زنجان) 
گزینه 1 دوگانه 


SUS 2 گزینه‎ 
MMR 3 گزینه‎ 


نمایش پاسخ 


۹ 


اگر ویال واکسن MMR‏ را در ساعت A‏ صبح باز نمودید تا a>‏ مدت آن را مورد استفاده قرار می‌دهید؟ (پزشکی شهریور -9F‏ قطب زنجان) 


گزینه 7 پایان کار روزانه 
گزینه 2 پایان تاریخ انقضاء 


گزینه 3 شش ساعت بعد از آماده‌سازی 


کزینه 4 پایان محتویات آن 


E 
علت بیماری بستری شده و ایمونوگلوبولین وریدی دریافت کرده است. چه‎ ay شیرخوار یک ساله‌ای هفته‌ی گذشته نوبت اول واکسن سرخک را دریافت کرده است. امروز‎ 
قطب زنجان)‎ -٩۴ اقدامی در مورد واکسن سرخک وی صحیح است؟ (پزشکی اسفند‎ 

گزینه 7 نیازی به تجدید دوباره‌ی واکسن نیست. 

گزینه 2 واکسن مجدداً aw‏ ماه بعد تجویز شود. 

کزینه 3 واکسن مجدداً شش ماه بعد تجویز شود. 


گزینه 4 yb‏ براساس تیتر آنتی‌بادی تصمیم گرفت. 


۹ 

در بیماران هموفیلی واکسن هپاتیت 8 به az‏ صورت تزریق می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان) 
گزینه 7 زیرجلدی 
گزینه 2 داخل جلدی 


گزینه 4 فرقی ندارد 


val 


سوال 42 


ویال‌های آماده شده‌ی واکسن BCG‏ و Guy MMR‏ از چند ساعت باید دور ريخته شوند؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان / دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ مشترک کشوری) 
گزینه 1 ۲ ساعت 
گزینه 2 ۶ ساعت 
گزینه 3 IY‏ ساعت 
گزینه 4 ۲۴ ساعت 
277 
ب. ویال‌های واکسن BCG‏ و MMR‏ از زمان باز شدن فقط ۶ ساعت قابل مصرف هستند. 
کدامیک از واکسن‌های زیر در ۶ Sale‏ تجویز می‌گردد؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب شمال) 
کزینه 1 سه‌گانه- MMR‏ 
کزینه 2 MMR‏ 
گزینه 3 سه‌گانه- قطره‌ی فلج اطفال- هپاتیت 8 
گزینه 4 سه‌گانه 
نمایش پاسخ 
é‏ 
در افرادی که به علت شغل ممکن است با حیوانات هار تماس داشته باشند. در صورتی که سابقه‌ی حساسیت شدید نسبت به واکسن‌های قبلی را ذکر نکنند. واکسن 
یادآور هاری چگونه تزریق می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال) 
گزینه 1 هر سال یک یادآور 
گزینه 2 هر دو سال یک یادآور 
گزینه 3 هر سه سال یک یادآور 


گزینه 4 یادآور تزریق نمی‌شود. 


at 


توا و2 


کودک ۱۲ ساله‌ای مبتلا ay‏ تالاسمی جهت دریافت واکسن کزاز ay‏ مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کرده است. چند میلی‌لیتر واکسن به این کودک تزریق می‌کنید؟ (پزشکی 
اسفند -٩۴‏ قطب شمال) 


گزینه 1 ۰/۱ 
گزینه 2 ۰/۵ 
گزینه 3 1 
گزینه 4 ۲ 
نمایش پاسخ 
YU‏ 


شهریور ۴- قطب شمال) 


گزینه 1 بررسی تیتر آنتی‌بادی و در صورت بالاتر بودن از ۱۰ واحد بین‌المللی و داشتن سابقه‌ی واکسیناسیون, اقدامی لازم نیست. 
گرینه 2 hyd‏ لازم است یک دوره‌ی واکسیناسیون مجدد در سه نوبت برعلیه بیماری هپاتیت 8 انجام شود. 
گزینه 3 تزریق یک دوز HBIG‏ در اسرع‌وقت حتی با واکسینه شذن دندان‌پزشک؛ لازم است. 
گزینه 4 در صورت مثبت بودن HBSAG‏ تزریق مجدد واکسن هیپاتیت 8 برای دندان‌پزشک خطرناک است. 
تمایش پاسخ 
الف 
همه‌ی موارد زیر از موارد اصلی مصرف ایمونوگلوبین هپاتیت 8 (HBIG)‏ محسوب می‌گردد. بجز: (دندان‌پزشکی اسفند -9F‏ قطب شمال) 
گزینه 1 کودکان ۱۰ ساله و بالاتر که واکسینه نشده‌اند. 
گزینه 7 نوزادان مادران مبتلا به هپاتیت B‏ طی aw‏ ماهه‌ی دوم و سوم حاملگی 
کریده 3 کلیه افرادی که با افراد +HBASG‏ تماس جنسی داشته‌اند. 
گزینه 4 کلیه افرادی که تماس با سر سوزن آلوده به ترشحات بیمار +HBASY‏ داشته‌اند. 
تمایش پاسخ 
الف 
ایمن‌سازی علیه بیماری هپاتیت 8 برای گروه‌های پرخطر با چند ماه فاصله از نوبت اول انجام می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب شمال) 
گزینه 1 یک 
گزینه 2 سه 
گزینه 3 شش 


گزینه 4 دوازده 


9 
در کودک نارس کدامیک از واکسن‌های زیر در ۱۸ Sole‏ تلقیح می‌شود؟ (پزشکی شهریور 90- قطب شمال) 
گزینه 1 پنتاوالان 
گزینه 2 سه‌گانه- فلج اطفال 
کرینه 3 سه‌گانه- فلج اطفال- MMR‏ 
گزینه 4 سه‌گانه- فلج اطفال- هپاتیت 8 


۹ 


گزینه 1 تکرار یک دوز قطره روز بعد 
گزینه 2 تکرار یک دوز قطره یک هفته بعد 
گزینه 3 تکرار یک دوز قطره یک ماه بعد 


گزینه 4 نیازی به تکرار نیست 


گرینه 1 پولیو- هپاتیت 8 
گزینه 2 —MMR‏ سه‌گانه 
کرینه 3 -MMR‏ تب زرد 


گزینه 4 پولیو- شیر زرد 


گزینه 1 تلقیح یک نوبت واکسن هپاتیت ب با دوز معمولی 
گزینه 2 تلقیح ۳ نوبت واکسن هپاتیت ب با دوز معمولی 
گزینه 3 تلقیح ۳ نوبت واکسن هپاتیت ب با دوز دو برابر 
گزینه 4 نیازی به دوز بوستر ندارد. 


[ 


سوال 53 


گزینه 1 شبه سم 


گرینه 2 میکروب زنده‌ی ضعیف شده 
گزینه 9 میکروب کشته شده 
گرینه 4 آنتی‌ژن سطحی میکروب 


uw 
1 


oo 


گزینه 1 ب. ث. ژ 


گزینه 2 ۱/۸۸8 (سرخک» cage pw‏ اوریون) 
as‏ 2 فلج اطفال خوراکی 


گزینه 4 هپاتیت ب 


5 


سوال 55 


گزینه 1 بدو تولد - ۲ ماهگی- ۴ ماهگی 
گزینه 2 بدو تولد - ۲ ماهگی- ۱۲ ماهگی 
گزینه 3 بدو تولد - ۶ ماهگی- ۱۲ ماهگی 
گزینه 4 بدو تولد - ۲ ماهگی- ۶ ماهگی 


>) 


گزینه 1 فلج اطفال 
گزینه 2 آنفولانزا 


=) 


در برنامه‌ی واکسیناسیون کودکی که در سن ۸ سالگی بدون سابقه‌ی واکسیناسیون مراجعه نموده است. در اولین مراجعه چه واکسن‌هایی را دریافت خواهد نمود؟ 
(پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد) 
کزینه 1 دوگانه بزرگسال- فلج اطفال- ب.ث.ز- هپاتیت 8 
35 2 ثلاث- فلج اطفال- MMR‏ هپاتیت ب 
کزینه 5 دوگانه بزرگسالان- فلج اطفال- هپاتیت MMR‏ -8 
کرینه 4 ثلاث- فلج اطفال- -MMR‏ ب.ث.ز 
تمایش پاسخ 
۹ 


gio‏ مطلق مصرف واکسن‌ها چیست؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب همدان) 


گزینه 1 سابقه‌ی زردی پس از تولد 

گزینه 2 وجود سابقه‌ی حساسیت» آسم و سایر تظاهرات آلرژیک 
گزینه 3 وجود سابقه‌ی خانوادگی تشنج 

گزینه 4 واکنش شدید آنافیلاکسی پس از تجویز واکسن 


> 
تجویز واکسن کدام بیماری‌ها محدودیت سنی دارد؟ (پزشکی شهریور 90- قطب همدان) 
گزینه 1 هپاتیت ب - سیاه‌سرفه 
گزینه 2 دیفتری — سیاه‌سرفه 
گزینه 3 سیاه‌سرفه — هموفیلوس 
گزینه 4 هپاتیت ب — هموفیلوس 


۹ 
در برنامه‌ی کشوری واکسیناسون در کودکان زیر ۶ سال. واکسن MMR‏ در چند نوبت و چه سنی تزریق می‌شود؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب مشهد) 
Vans‏ دم kale ۱۸۵ 1۳ Sui‏ 
گزینه 2 یک نوبت- ۱۲ ماهگی 
کزینه 3 دو نوبت- ۱۲ ماهگی و ۶ ماهگی 
گزینه 4 aw‏ نوبت- ۱۲ و ۱۸ ماهگی و ۶ سالگی 
BS‏ 
الف 
مادری با فرزند ۱۳ ساله‌اش به علت زخم در پا هنگام Gib‏ در باغچه‌ی خانه به مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کرده است. در صورتی که کودک برنامه‌ی واکسیناسیون 
کشوری را a‏ طور کامل انجام old‏ باشد az‏ اقدامی در خصوص واکسیناسیون برای کودک مذکور توصیه می‌کنید؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب مشهد) 
گزینه 1 تزریق آمپول تتابولین sly‏ کودک 
گزینه 2 تزریق Sy‏ واکسن دوگانه برای کودک 
گزینه 3 تزریق واکسن دوگانه و آمپول تتابولین برای کودک 


re 


در کدامیک از شرایط زیر واکسن هپاتیت ب با دوز دو برابر مقدار معمول بزرگسالان تلقیح می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز) 
گزینه 1 نوزادان 
گزینه 2 افراد مبتلا ay‏ هپاتیت 6 
گزینه 3 بزرگسالان دیالیزی 
گزینه 4 پرسنل بهداشتی درمانی 


نمایش پاسخ 


سوال 63 


سوال 65 


گزینه 1 دلتویید 
گزینه 2 قدامی خارجی Ob‏ 
گزینه 3 قدامی داخلی Ob‏ 


گزینه 4 عضله‌ی دوسر 


سوال 66 


1000mIU/ml 1 گزینه‎ 


گزینه 2 1۳۱۱۱/۳6۱ 
گرینه 3 100mIU/ml‏ 
گرینه 4 1OmIU/ml‏ 


> 


سوال 67 


گزینه 1 آنفولانزا 


گزینه 2 سیاه‌سرفه 


سوال 68 


گزینه 1 پنتاوالان - ۱۳۷ 


گرینه 2 DPT- MMR‏ 
گزینه 3 پنتاوالان BCG‏ 
گزینه 4 هپاتیت 0۳۲-8 


الف 


سوال 69 


شایع‌ترین علت هپاتیت‌های حاد و مزمن و کارسینومای کبدی در ایران کدام نوع ویروس است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب اصفهان) 
گزینه 1 HAV‏ 
گزینه 2 HBV‏ 
گزینه 3 HCV‏ 
گزینه ۸ HDV‏ 
نمایش پاسخ 
ب. برو به سیب سبز پاتولوژی! 


در حال حاضر براساس برنامه‌ی کشوری ایمن‌سازی. واکسن فلج اطفال تزریقی در چه سنی تزریق می‌گردد؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان) 


گزینه 1 دو ماهگی 
کزینه 2 چهار ماهگی 
گزینه 3 شش ماهگی 
گزینه 4 دوازده ماهگی 


rd 


وال 71 


در نوزادان متولد شده از مادران HIV‏ مثبت. واکسن هپاتیت 8 چگونه تجویز می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان) 


گزینه 1 مطابق با برنامه‌ی جاری ایمن‌سازی 

گزینه 2 یک ماه پس از برنامه‌ی جاری ایمن‌سازی 
گزینه 3 پس از ۲ سالگی 

گزینه 4 پس از ۵ سالگی 


val 


0 


کدام گزینه در مورد انواع هپاتیت درست نیست؟ (دندان‌پزشکی اسفند 90- قطب کرمان) 


گزینه 1 تظاهرات QE‏ کبدی در سیر هپاتیت A‏ بیش‌تر از هپاتیت 8 است. 
گزینه 2 پیشآگهی هپاتیت 6 بهتر از هپاتیت 3 مزمن است. 
گزینه 3 لازمه‌ی وقوع هپاتیت cD‏ مثبت بودن HBSAg‏ است. 


کرینه 4 هپاتیت a‏ عمدتاً از طریق تماس مدفوعی- دهانی انتقال می‌یابد. 


val 


Tee 


در کدامیک از موارد زیر می‌توانید واکسیناسیون سرخجه را انجام دهید؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب مشهد) 


گزینه 1 شش ماه قبل از بارداری 
گزینه 2 دوران بارداری 
گزینه 3 دوران بیماری تب‌دار 
گزینه 4 ضعف ایمنی 
نمایش پاسخ 

الف 

کودکی با سن ۷ سال و دو ماه جهت انجام واکسیناسیون مراجعه و تاکنون سابقه‌ی تزریق هیچ واکنشی را ندارد. در اولین مراجعه برای این کودک چه واکسن‌هایی تجویز 
می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب مشهد) 
کزینه 1 BCG, OPV, Hep 6, MMR, dT‏ 
گزینه 2 OPV, Hep B, MMR, DPT‏ 
کزینه 3 OPV, Hep B, MMR, dT‏ 
گزینه 4 BCG, OPV, Hep B, DPT‏ 


۹ 


شوال 75 


B)‏ بیماری هیاتیت ۰۸ شدت و دوره‌ی آن نسبت به هیاتیت B‏ به ترتیب چگونه است؟ (دندان‌یزنٌ اسفند 90- قطب تهراد 
زر CGE LEE? Je‏ شین )6 ose) (Bll CSIP)‏ بت دیا یب تیب 6 ن‌پر ب بهران 


"۸ 


an‏ 1 شدت براپر- دوره‌ی کوتاه‌تر 


TA 


ai,‏ 2 شدت بیش‌تر- دوره‌ی کوتاه‌تر 


TC 


a,‏ 3 شدت کم‌تر- دوره‌ی کوتاه‌تر 


گزینه 4 شدت برابر- دوره‌ی بلندتر 


ج. برو به سیب سبز ویروس! 


سوال 76 


تزریق و تجویز کدامیک از واکسن‌های زیر در بدو تولد صحیح و کامل است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب آزاد) 


گزینه 1 هپاتیت 8- قطره‌ی فلج خوراکی- سل 
گزینه 2 هپاتیت -B‏ پنتاوالان 

گزینه 3 سل و قطره‌ی فلج اطفال 

گزینه 4 MMR‏ و سل 


77 Sees 


گزینه [ دیفتری 


گزینه 4 هموفیلوس آنفولانزای ۵ 


۳ 


سوال 78 


سوال 79 


در برنامه‌ی کشوری واکسیناسیون ایران کدامیک از واکسن‌های زیر در بدو تولد تجویز می‌شود؟ (پزشکی شهریور -9F‏ هشت قطب مشترک) 


گرینه 1 -BCG‏ هپاتیت 8- هموفیلوس آنفولانزای 8 
کرینه 2 BCG‏ -هپاتیت MMR-B‏ 
کرینه 3 فلج اطفال- هپاتیت 866-8 


گرینه 4 هموفیلوس آنفولانزای 8- فلج اطفال- MMR‏ 


سوال 80 


تمام موارد ذیل جزء اهداف برنامه‌ی واکسیناسیون هستند. بچز: (یزشکی شهر یور ۶- هشت قطب مشترک) 


کزینه 1 پیشگیری از بیماری تحت بالینی 
کزینه 2 پیشگیری از بیماری بالینی 
گزینه 3 کاهش میزان کشندگی 


کرینه 4 افزایش ایمنی جامعه 


۳ 


81 low 


کودکان ایرانی به طور روتین در برابر همه‌ی بیماری‌های زیر واکسینه می‌شوند بچز: (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران) 


گزینه 1 سیاه سرفه 


گزینه 2 پنومونی پنوموکوکی 


گزینه 3 اوریون 
گزینه 4 هموفیلوس آنفولانزا تیپ 8 

See 
Y 


وال 82 


کزینه 1 اگر نیمه‌ی دوم سال ۸۲ واکسن سرخجه را > HSL‏ نکرده واکسن زده و تا سه ماه باردار نشود. 
گزینه 2 اگر نیمه‌ی دوم سال ۸۲ واکسن سرخجه را دریافت نکرده واکسن زده و بلافاصله باردار شود. 
گزینه 3 واکسن تجویز می‌شود و می‌تواند باردار شود 


گزینه 4 واکسن نیاز ندارد و می‌تواند باردار شود 


ای از کریت‌های رادرس ات برش شیر ۲ ان 

گزینه 1 مادرانی که واکسن سرخجه را دریافت نموده‌اند sub‏ تا مدت ۲ ماه از زمان واکسیناسیون باردار نشوند 

گزینه 2 مادر باردار طی ماه هفتم و هشتم بارداری هر ۲ هفته یک بار و طی ماه نهم بارداری ay‏ صورت هفته‌ای باید ویزیت شود 
گزینه 3 درجات شدید افسردگی پس از زایمان ay‏ دلیل تغییرات هیجانی- هورمونی نسبتاً شایع است 


گزینه 4 انتقال توکسوپلاسموز از گربه به مادر باردار منجر ay‏ سقط جنین می‌شود 


é 


سوال 84 


کدامیک از واکسن‌های زیر در PIE‏ باردار ممنوعیت تزریق دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز) 
گزینه 1 ۱۳۷ 
گزینه 2 تب زرد 
گزینه 3 هپاتیت 8 
گزینه 4 آنفولانزای فصلی 
27 
Y‏ 


کدامیک از واکسن‌های زیر در بدو تولد تجویز نمی‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب آزاد) 


گزینه 1 BCG‏ 
کرینه 2 قطره‌ی فلج اطفال 


a 


سوال 86 


کدامیک از موارد زير برای واکسیناسیون کودکان HIV‏ مثبت (بدون نشانه‌های بالینی ایدز) صحیح است؟ (پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب تهران و کرمان) 


گزینه 1 تنها واکسن‌های ALES‏ شده توصیه می‌شود 

گزینه 2 برنامه‌ی کامل واکسیناسیون کودکان با ارجحیت ۱۳۷ به جای OPV‏ توصیه می‌شود 
گزینه 3 هیچ نوع واکسنی توصیه نمی‌شود 

گزینه 4 کلیه‌ی واکسن‌های زنده و ALES‏ شده بدون واکسن BCG‏ توصیه می‌شود 


بت 


eros 


کدامیک از مداخلات زیر در زیر گروه مداخلات پیشگیری برای بیماری (Measles) SS pw‏ قرار می‌گیرد؟ (پزشکی شهر پور -AV‏ قطب شهیدبهشتی) 


کزینه 1 آموزش بهداشت 
گزینه 2 تهویه‌ی مناسب منزل 
گزینه 3 واکسیناسیون 


نمایش پاسخ 
E‏ 


کدامیک از موارد زیر درباره‌ی بیماری هپاتیت صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان) 


گزینه 1 سیر طبیعی هپاتیت 8 ارتباط مستقیمی با سن ابتلا ay‏ این عفونت دارد 
گزینه 2 بسیاری از افراد با سابقه‌ی ابتلا ay‏ هپاتیت A‏ ناقل مزمن محسوب می‌شوند 
گزینه 3 سیر عفونت ناشی از ویروس هپاتیت 8 در شیرخواران معمولاً به صورت حاد است 
گزینه 4 ویروس هپاتیت A‏ به عنوان مهم‌ترین Cale‏ سیروز کبدی شناخته شده است 
نمایش پاسخ 

call 

واکسیناسیون ۱۷/۴ منجر ay‏ ایجاد ایمنی برعلیه همه‌ی ویروس‌های زیر می‌شود بجز: (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شهیدبهشتی) 
کرینه 1 فلج اطفال 
گزینه 2 سرخک 
گزینه 3 آوریون 


val 


سوال 90 


کات i‏ ای IES peg‏ ی تداع ار 
گزینه 1 SUS‏ 
گزینه 2 دیفتری 
نمایش پاسخ 
ج. در حاملگی تزریق واکسن ویروسی زنده ممنوع انتتتا. واکسن سرخک در حاملگی ممنوع انتختا: 


کدامیک مصونیت فعال ایجاد نمی‌کند؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 تزریق ایمنوگلوبولین 
گزینه 2 تزریق واکسن 
گزینه 3 ابتلا ay‏ عفونت بالینی 
گزینه 4 ابتلا به عفونت تحت بالینی 
نمایش پاسخ 
الف. تزریق واکسن مصونیت فعال ایجاد می‌کند اما تزریق ایمنوگلوبولین مصونیت غیر فعال ایجاد می‌کند. 
خانمی جهت مشاوره‌ی پیش از بارداری مراجعه نموده. سابقه‌ی ابتلا به سرخجه ندارد. به توصیه‌ی پرسنل واکسن مربوطه تزریق شده است. باید تا چند ماه پس از تزریق 
واکسن باردار نشود؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب اهواز) 
گزینه 1 یک ماه 
گزینه 2 دو ماه 
گزینه 3 سه ماه 
گزینه ۸ چهار ماه 
نمایش پاسخ 
چ. بعد از تزریق واکسن سرخجه توصیه می‌شود که فرد تا ۳ ماه حامله نشود. 
کدام‌یک از اقدامات زیر بر اساس رویکرد متمرکز بر پرخطری (the high - risk approach)‏ انجام می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب شیراز) 
گزینه 1 اضافه شدن فلوراید ay‏ آب آشامیدنی در مناطف با فلوراید پایین 
گزینه 2 واکسیناسیون دانشجویان دندان‌پزشکی بر ade‏ هپاتیت 8 
گزینه 3 اضافه کردن Soi ayy‏ طعام مصرفی افراد جامعه 


کزینه 4 آموزش پیشگیری از پوسیدگی به کارکنان شاغل در مراکز دندان‌پزشکی 


ب. برای افراد پرخطر از جهت ابتلا a‏ هپاتیت ب باید واکسیناسیون انجام بدیم. از جمله همه‌ی کادر درمان 
افراد گروه پرخطر که واکسن هپاتیت 8 دریافت کرده‌اند. a>‏ مدت بعد از دریافت آخرین دوز واکسن تیتر آنتی‌بادی (HBSAB)‏ باید کنترل شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند 
۷- قطب همدان) 
کزینه 1 PG)‏ ماه 
گزینه 2 ۲ ماه 
گزینه 3 ۶ ماه 
کزینه 4 نیاز ay‏ کنترل ندارد. 
تمایش پاسخ 
الف. a)‏ طور معمول Pe‏ تا ۶۰ روز پس از واکسیناسیون LL‏ تیتر آنتی‌بادی تعیین شود. 


کدامیک از موارد زیر جزء منع واکسیناسیون محسوب می‌شود؟ (دندانپزشکی اسفند “UV‏ قطب زنجان) 


گزینه 1 شل بودن مدفوع 
گزینه 72 سرماخوردگی 
گزینه 3 سوءتغذیه 


گزینه 4 بیماری تب‌دار شدید 


د. تب شدید کنترااندیکاسیون واکسیناسیون است. 

تمام هپاتیت‌های ویروسی بیماری مزمن ایجاد می‌کنند. بجز: (دندان‌پزشکی دی -AV‏ میان‌دوره‌ی کشوری) 
گزینه 1 E‏ 

گزینه 2 8 

C 3 گزینه‎ 

D 4 گزینه‎ 


الف. هپاتیت A‏ و ] احتمال مزمن شدن ندارند. 


در کدامیک از موارد زیر احتمال مزمن شدن عفونت هپاتیت 8 بیش‌تر است؟ (دندان‌پزشکی خرداد -AA‏ میان‌دوره‌ی کشوری) 


گزینه 1 آلوده شدن از طریق جفت ب) 
گزینه 2 آلوده شدن در سن زیر 10 سال 
کزینه 3 آلوده شدن در میانسالی ناشی از تماس جنسی 
کزینه 4 آلوده شدن در میانسالی ناشی از تزریق سرنگ آلوده 
نمایش پاسخ 
الف. منظورش اون جفت نیستا. جفت جنینی رو میگه که شانس مزمن شدن رو VL‏ می‌بره. 
در مورد بیماری هپاتیت همه‌ی گزینه‌های زیر درست است. بجز: (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب اصفهان و همدان) 
گزینه 7 در بیماری هپاتیت A‏ حالت ناقلی مزمن وجود ندارد. 
گزینه 72 دوره‌ی بیماری هپاتیت 8 طولانی‌تر از هپاتیت ۸ است. 
گزینه 3 سیر طبیعی بیماری هپاتیت 8 ارتباطی با سن ابتلا به این عفونت ندارد. 
گزینه 4 شروع هپاتیت A‏ ناگهانی بوده و میزان مرگ و مير آن کم است. 
نمایش پاسخ 
ج. سیر طبیعی بیماری هپاتیت 8 ارتباطی با سن ابتلا به این عفونت ندارد. 
عامل موّثر در ایجاد ایمنی جامعه elas (herd immunity)‏ است؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی دی٩۹-میان‌دوره)‏ 
گزینه 1 نوع پادتن ایجاد شده در بدن افراد 
کته 2 آیتی‌سانی degli Gl‏ 
کزینه 3 تجویز سرم ایمنوگلوبولین 


کرینه 4 ایمنی اکثریت افراد جامعه 


[ele] 5‏ موی در شاد امش عامفه آنمتی AS)‏ بت ان اد خامعه است: 


بهداشت دهان و دندان 
تعدادسوال :۱۳۸۵ 
درجه سختی: متوسط 
نکات:۱-تجمع پلاک عامل (bol‏ بیماری a‏ میباشد 
۲اضافه کردن فلوراید به آب اشامیدنی 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


خودازمایی 


کدامیک از موارد زیر در خصوص پوسیدگی دندان صحیح است؟ (پزشکی شهر پور ۳ قطب شیراز) 


گزینه 1 دندان‌هایی که شیارهایی کم عمق‌تر و برجستگی‌های کوچک‌تری دارند نسبت به پوسیدگی حساس‌ترند. 

کزینه 2 عوامل ژنتیکی نقشی در ایجاد پوسیدگی ندارند. 

گزینه 3 خوردن پنیر در آخرین وعده‌ی غذایی می‌تواند در کاهش پوسیدگی دندان موّثر باشند. 

کزینه 4 مقدار مصرف کربوهیدرات‌ها در یک وعده نسبت ay‏ تعداد دفعات مصرف آن» نقش بیش‌تری در ایجاد پوسیدگی دارد. 
نمایش پاسخ 

۹ 


با az‏ میزان فلوراید آب آشامیدنی در مناطق مختلف کشور؛ توزیع دهان‌شویه توصیه می‌شود؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب اهواز) 


گزینه 1 کم‌تر از ۰/۴ پی پی ام 

گزینه 2 کم‌تر از ۰/۵ پی پی ام 

al st eat ۰/۶ گزینه 3 کم‌فر از‎ 

گزینه 4 کم‌تر از ۶/۷ پی پی ام 

نمایش پاسخ 
الف 
در کسانی که پوسیدگی فعال دندانی دارند فلوراید تکمیلی تا چه سنی توصیه می‌گردد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان) 

گزینه 1 ۱۶ سالگی 

گزینه 2 ۶ سالگی 

گزینه 3 ۱۲ سالگی 

گزینه 4 ۱۸ سالگی 


الف 
هزینه- اثربخش‌ترین راهکار جوامع برای پیشگیری از پوسیدگی دندان چیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب اهواز/دندان شهریور ٩۴‏ قطب شمال/ دندان اسفند 
۵ قطب دانشگاه آزاد) 
گزینه 1 آموزش مصرف موادغذایی حاوی فلوئور 
گزینه 2 استفاده از خمیردندان حاوی فلوئور 
گزینه 3 اضافه کردن فلوئور GT ay‏ آشامیدنی 
گزینه 4 تجویز دهان‌شویه حاوی فلوئور 
نمایش پاسخ 
ra‏ 


مینای لکه‌دار دندان Mottled enamel‏ در اثر افزایش مصرف plas‏ ترکیب شیمیایی ذیل ایجاد می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهرپور ۹۵ قطب همدان) 


گزینه 1 فلوراید 


call 

را ی رت ی رس PTS See) fle TER Gy pore ey ally eles oe neal) ete) OS) bs‏ 
شهریور ٩۴‏ _ قطب تبریز) 
کزیده 7 استرپتوکوک موتانس 
گزینه 2 لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 
گزینه 3 استافیلوکوک اورئوس 
گزینه 4 هلیکوباکترپیلوری 

77 

call 


کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد عوامل محیطی مربوط & پوسیدگی دندانی صحیح نیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب کرمان) 


کزینه 7 نوع ماده‌ی غذایی مصرفی در ایجاد پوسیدگی نقش دارد. 
گزینه 2 تعداد دفعات مصرف مواد قندی در ایجاد پوسیدگی نقش ندارد. 


گزینه 4 مصرف بیش از حد فلوراید. ممکن است منجر به پوسیدگی دندانی شود. 


— 
چه میزانی از فلوراید در آب آشامیدنی می‌تواند بیش‌ترین میزان مقاومت را در دندان‌ها در مقابل پوسیدگی ایجاد نماید؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان/ 
دندان شهریور ٩۴‏ _ قطب تبریز/ دندان پزشکی اسفند۹۴_ قطب شمال/ دندان اسفند۹۵ وشهریور ٩۷‏ قطب شمال/دندان پزشکی اسفند ۹۶ _ قطب تبریز) 
گزینه 1 100۳0 
گزینه 2 T/Sppm‏ 
گزینه 3 0/500۳ 


گزینه 4 200۳0 


الف 
ابتدایی‌ترین ضایعات فلوروزیس دندانی به چه صورتی دیده می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب تبریز) 
گزینه 1 مینای زرد 
گزینه 2 مینای قهوه‌ای سوخته 
کزینه 3 مینای لکه‌دار (mottled)‏ 
گزینه 4 مینای شیاردار 


é 

مقدار فلوراید آب آشامیدنی در کدام مقدار زیر بیش‌ترین مقاومت را در دندان‌ها ایجاد می‌کند؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب شمال) 
گزینه 1 ۰/۵00۳ 

گزینه 2 ۱00۲0 

گزینه 3 ۱/۵0۵۲ 


Pppm 4 گزینه‎ 


ب 
در میان گروه‌های موادغذایی کدامیک بیش‌ترین nS‏ را در ایجاد پوسیدگی دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب تبریز) 
گزینه 1 کربوهیدرات 

گزینه 2 چربی‌ها 

کزینه 3 غلات 

گزینه 4 پروتئین‌ها 


نمایش پاسخ 


الف 
بزاق با تمام مکانیسم‌های زیر نقش پیشگیری در پوسیدگی دندان دارد بجز: (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز) 
گزینه 1 شویندگی 

گزینه 2 خنثی‌کنندگی 

گزینه 3 ایجاد محیط اسیدی 


گزینه 4 ضد میکروبی 


ج 
«مثلث اپیدمیولوژیک» shy‏ ایجاد پوسیدگی شامل کدامیک از موارد زیر است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب تبریز/دندان اسفند ۹۶ _ قطب تبریز) 
گزینه 7 عوامل محیطی- عوامل ژنتیکی- عوامل فردی 
55 2 میزبان- عوامل محیطی- میکروارگانیسم‌ها 
گزینه 3 میزبان- پلاک دندانی- بزاق 


گزینه 4 بزاق- عوامل ژنتیکی- عوامل فردی 


تس 


کر در را ی ی ی 
کزینه 7 موجب بروز لکه‌های زرد یا قهوه‌ای در عاج دندان می‌شود. 

گزینه 2 در صورت مصرف آب آشامیدنی حاوی فلوراید بیش از ۰/۷۳۳۸ ممکن است ایجاد شود. 

گزینه 3 در حالت خفیف ay‏ صورت GAT‏ زرد بر روی سطح دندان دیده می‌شود. 

گرینه 4 در اثر مصرف خمیردندان حاوی فلوراید در سنین زیر یک سال با درجات متوسط دیده می‌شود. 


نمایش پاسخ 


تِ 


plas‏ مورد در زمینه‌‌ی نقش تغذیه در ایجاد پوسیدگی دندان صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهر بور ۴ قطب تهران) 
گزینه 1 در حال حاضر به صرفه‌ترین روش پیشگیری کنترل مصرف مواد قندی است. 


گزینه 2 کربوهیدرات‌ها و پروتئین‌ها در ایجاد پوسیدگی کنترل مصرف SE‏ بیش‌تری دارند. 


گزینه 4 میزان فلوراید آب آشامیدنی SE‏ زیادی در پیشگیری از پوسیدگی ندارد. 


۹ 

کدامیک از موارد زیر» جزء نقش‌های اصلی بزاق در پیشگیری از پوسیدگی‌های دندانی محسوب نمی‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان) 
گزینه 1 ضد میکروبی 

گزینه 7 شویندگی 

گزینه 3 US‏ بکنند کین 


کزیته ۵ برمیم 


5S 
کدامیک از ویژگی‌های رژیم غذایی در پوسیدگی دندان نقش بیش‌تری دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب اصفهان)‎ 
گزینه 1 تعداد دفعات مصرف کربوهیدرات‎ 


گزینه 7 میزان مصرف کربوهیدرات‌ها در هر وعده 


گزینه 3 تعداد دفعات مصرف چربی‌ها در یک روز 
گزینه 4 میزان مصرف لبنیات در یک روز 


نمایش پاسخ 


با توجه a)‏ شواهد موجود. کدامیک از موارد زیر به طور مستقیم با بیماری‌های لثه و دندان مرتبط است؟ (دندان‌پزشکی شهریور 94- قطب اهواز) 
گزینه 1 استعمال دخانیات 

گزینه 7 استرس روحی 
گزینه 3 وضعیت اقتصادی 

گزینه 4 سن 

نمایش پاسخ 

الف 

کدامیک از گزینه‌های زیر معادل با جدا شدن لثه از دندان ay‏ علت التهاب با عفونت است؟ (دندان‌پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب تبریز) 
گزینه 1 سلولیت 

گزینه 2 پلیکال 

گزینه 3 پاکت پریودنتال 


گزینه 4 موکوزیت 


۹ 
مهم‌ترین علت Mol‏ به بیماری لثه کدام گزینه‌ی زیر است؟ (دندان‌پزشکی شهرپور ۴- قطب تبریز/دندان پزشکی شهرپور ۵ _ قطب تبریز/ دندان پزشکی شهر پور 
۵_قطب شمال) 
گزینه 1 سیگار 
گزینه 2 تجمع پلاک دندانی 
گزینه 3 افزایش سن 
گزینه 4 استرس‌های روحی 


نمایش پاسخ 


Y 


Ses 8‏ ات ها ار تا (GLE i Sa Sag Nis) Gea) ere as AS‏ 
گزینه 1 تجمع پلاک دندانی مهم‌ترین علت ابتلا به آن محسوب می‌شود. 
گزینه 2 بیماری‌های سیستمیک اکتسابی نقش عمده در بروز آن دارند. 
گزینه 3 ژنژیویت در اکثر موارد ay‏ بیماری پریودونتیت پیشرفته منتهی می‌شود. 
گزینه 4 پیشگیری از بروز Ul‏ باید در گروه‌های سنی بالاتر و به صورت فردی انجام شود. 
تمایش پاسخ 
call‏ 


Dorion 


شایع‌ترین بیماری سیستمیک که افراد را برای Mil‏ بیماری ad‏ مستعد می‌کند. کدام است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب تهران) 


گزینه 1 افزايش فشار خون 
گزینه 2 کم‌خونی 
گزینه 3 بیماری مزمن قلبی 


Cubs 4 گزینه‎ 


=) 


وال ور 


مهم‌ترین علت بروز بیماری‌های لثه plas‏ است؟ (دندان‌پزشکی شهرپور tA)‏ قطب شمال) 


گزینه 1 بیماری‌های سیستمیک 


گزینه 2 تجمع پلاک دندانی 
گزینه 3 استعمال دخانیات 


گزینه 4 استرس‌های روحی 


ra 


شوال 24 


در گزارش بررسی وضعیت سلامت دندان یک جامعه ۸۰۹6 از LoSextant‏ خون‌ریزی داشته‌اند» کدام اقدام مناسب است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز) 


گزینه 1 درمان طبی 
گزینه 2 آموزش 


گزینه 4 کارگذاری پروتز 


تس 


کدامیک از شاخص‌های ذیل مهم‌ترین شاخصی است که نشان دهنده‌ی میزان ابتلا مردم به پوسیدگی دندان است؟ (دندان‌پزشکی شهریور 90- قطب آزاد) 
کزینه 1 DMFT‏ 

CPTTN 2 گزینه‎ 

edentulousness 3 گزینه‎ 


BPE 4 گزینه‎ 


val 


شاخص DMFT‏ عبارت است از: (دندان‌پزشکی شهریور -٩۵‏ مشترک کشوری) 
گزینه 1 تعداد دندان‌های کشیده شده هریک از افراد جامعه 
گزینه 2 تعداد دندان‌های پوسیده. پر شده و کشیده شده هر یک از افراد جامعه 
کزینه 3 میانگین تعداد دندان‌های پوسیده پر شده و کشیده شده تمام افراد جامعه 
گزینه 4 میانگین تعداد دندان‌های پوسیده و پر شده تمام افراد جامعه 

نمایش پاسخ 
a‏ 
شاخص dmft‏ در یک دختر ۸ ساله ۴ است. میزان wel‏ شاخص در elas‏ سطح پوسیدگی قرار می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب اهواز) 

گزینه 1 کم 
گزینه 2 متوسط 
گزینه 3 Vb‏ 
گزینه 4 خیلی بالا 


bat 
با کد چهار ثبت کرده است. کدامیک از‎ Score را با‎ (CPITN) شاخص ارزیابی وضعیت لثه‎ gl ساله در پرونده‌ی‎ Fe دندان‌پزشکی بعد از معاینه‌ی دهان و دندان یک بیمار‎ 


وضعیت‌های زیر را مشاهده نموده است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد) 


گزینه 1 وجود جرم 
گزینه 3 خون‌ریزی لثه 
نمایش پاسخ 
5 
مهم‌ترین شاخصی که برای ارزیابی میزان ابتلا به پوسیدگی دندانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کدام است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان/دندان پزشکی 
اسفند و شهریور IF‏ _ قطب تبریز) 
گزینه 1 درصد افراد بدون دندان پوسیده (Caries free)‏ 
گزینه 2 تعداد دندان‌های پوسیده. کشیده شده و پر شده (DMFT)‏ 
کزینه 3 تعداد دندان‌های پوسیده (DT)‏ 


کزینه 4 تعداد دندان‌های کشیده شده (MT)‏ 


od 


توا 0 


ارزیابی سطوح دندان‌های دائمی از نظر پوسیدگی. تخریب و پر شدن در plas‏ شاخص در نظر گرفته می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب شمال) 


گزینه 1 DMFT‏ 
گزینه 2 Dmft‏ 
گرینه 3 ۵۱/۴5 


Dmfs 4 گزینه‎ 


سوال 33 


گزینه 1 ۳/۶-۱/۳ 


گزینه 2 ۴/۴-۳۲/۷ 
گزینه 3 ۶/۵-۲/۵ 


گزینه 4 بیش از ۶/۶ 


+ 


سوال 34 


گزینه 2 پاکت عمیق 


گزینه 3 وجود جرم دندانی 
گزینه 4 پاکت خیلی عمیق 


الف 


گزینه 1 درصد پوسیدگی 
گزینه 2 DMFT‏ 
گزینه 3 درصد بی‌دندانی 


گزینه 4 6۳۱۲۸ 


Ww 
1 


سوال 36 


DMFT 1 گزینه‎ 

Dmft 2 گزینه‎ 
DMFS 3 گزینه‎ 
CPITN 4 گزینه‎ 


)> 
شاخص وضعیت پوسیدگی سطوح دندان‌های شیری کدام است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب شمال) 
گزینه 1 DmfbDmfb‏ 
گزینه 2 Dmft‏ 
گزینه 3 Dmfn‏ 


Dmfs 4 گزینه‎ 


ب. (هیچکدام از گزینه‌ها صحیح نیست. پاسخ dmft‏ است) 

ارزیابی سطوح دندان‌های شیری از نظر پوسیدگی. تخریب و پر شدن در کدام شاخص زیر در نظر گرفته می‌شوند؟ (دندان‌پزشکی شهریور -9F‏ قطب شمال) 
گرینه ۲ DMFT‏ 

Dmfs 2 گزینه‎ 

DMFS 3 گزینه‎ 

Dmft 4 گزینه‎ 


نمایش پاسخ 
د. (هیچکدام از گزینه‌ها صحیح نیست. پاسخ 0۳۱۴1 است) 


کدامیک از گروه‌های ذکر شده ay‏ عنوان گروه هدف برنامه‌ی کشوری ادغام بهداشت دهان 9 دندان در شبکه قلمداد نمی‌گردد؟ (پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب همدان) 
گزینه 1 زنان ۱۵ تا ۴٩‏ ساله 
گزینه 2 زنان باردار و شیرده 


گزینه 3 کودکان زیر ۶ سال 
گزینه 4 کودکان ۶ تا ۱۲ سال 


val 


سوال 40 


اه و را را elle ean‏ تا ار ان ۱ را 
کزینه 1 ٩۰‏ درصد افراد همه‌ی دندان‌های خود را حفظ کرده باشند. 

گزینه 2 DMFT‏ بیش از یک نباشد. 

گزینه 3 ٩0‏ درصد فاقد پوسیدگی دندان باشند. 


گرینه 4 در ٩۰‏ درصد افراد همه‌ی نواحی a‏ سالم باشند. 


é 

در طرح ادغام بهداشت دهان و دندان در سیستم شبکه‌های بهداشتی کدامیک از گروه‌های زیر به عنوان گروه هدف در نظر گرفته شده است؟ (دندان‌پزشکی شهریور 
۴ قطب کرمان/ پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب همدان) 

کزینه 1 سالمندان 

گزینه 2 کودکان زیر ۶ سال 

گزینه 3 نوجوانان 

گزینه 4 همه‌ی گروه‌های سنی 


نمایش پاسخ 


= 


Eo) [be 


کدامیک از گروه‌های زیر هدف سلامت خدمات دهان و دندان نیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور 90- قطب زنجان/دندان پزشکی شهریور ٩۴‏ _ قطب شمال ( 


گزینه 1 زنان باردار 


گزینه 2 کودکان زیر ۱۲ سال 
گزینه 3 سالمندان 


گزینه 4 زنان شیرده 


ra 
در تعریف ارائه شده از سوی انجمن دندان‌پزشکی آمریکا کدام مورد جزء وظایف ریشه‌ی سلامت دهان و دندان‌پزشکی اجتماعی است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب‎ 
شیراز)‎ 

گزینه 1 انجام تحقیقات کاربردی در دندان‌پزشکی 

گزینه 2 درمان و کنترل بیماری‌های دهان و دندان 

گزینه 3 بررسی جمعیت و تنظیم خانواده و نقش آن بر سلامت دهان و دندان 


call 


خر را ی JEN‏ تست ال weer SECS‏ ی (OHIO)‏ رای رت ی ی Sans‏ رای ی REE SINE‏ 
شهریور ۹۵ _ قطب زنجان) 


گزینه 1 بهداشت‌کاران دهان و دندان 
گزینه 2 کاردان‌های بهداشت خانواده 
گزینه 3 رابطین بهداشت 
گزینه 4 بهورزان 
نمایش پاسخ 
al‏ 


کدامیک از موارد زیر جزء وظایف بهورزان در رابطه با بهداشت دهان و دندان نیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور -AF‏ قطب کرمان) 


گزینه 1 مراجعه a‏ مدارس تحت پوشش. بیماریابی و ارجاع 
گزینه 2 معاینه و ثبت وضعیت دهان و دندان زنان باردار و شیرده 
گزینه 3 آموزش بهداشت دهان و دندان به زنان و کودکان 


گزینه 4 انجام عمل جرم‌گیری برای زنان باردار و شیرده 


=) 


در حال حاضر مقرون به صرفه‌ترین روش پیشگیری از پوسیدگی دندان‌ها در جوامع کدام است؟ (دندان‌پزشکی اسفند 90- قطب تبریز) 
گزینه 1 مصرف دهان‌شویه حاوی فلوراید 

گزینه 7 مصرف غذاهای دریایی حاوی فلوراید 

گزینه 3 اضافه کردن فلوراید به آب آشامیدنی در مناطق با فلوراید کم 


گزینه 4 صرف قرص فلوراید 


دای تس 
t‏ 
اگر افراد a‏ مدت طولانی در مناطق دارای آب آشامیدنی که بیش از حد مجاز فلوراید دارند زندگی نمایند دچار عارضه‌ای ply‏ ۰ می‌شوند؟ (دندان‌پزشکی اسفند 
۵ قطب تبریز) 
گزینه 1 خشکی دهان (xerostomia)‏ 
گزینه 2 فلوروزیس دندان 
گزینه 3 پریودنتیت 
کزینه 4 ژنژزیویت 
نمایش پاسخ 


barr 


تال 2 


در مورد تأثیر دهان‌شویه فلوراید کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ (دندان‌پزشکی اسفند 90- قطب تبریز) 


گزینه 1 مصرف دهان‌شویه فلوراید در مناطقی که میزان فلوراید آن بالاتر از حد طبیعی است باعث فلوروزیس می‌شود. 
گزینه 2 SE‏ دهان‌شویه فلوراید موضعی است. 
گرینه 3 مصرف دهان‌شویه‌ی فلوراید باعث دمینرالیزاسیون سطح داخلی مینا می‌شود. 
گزینه 4 توزیع دهان‌شویه در مناطقی که فلوراید آب آشامیدنی آن بالاتر از ۰/۴۵0۳ است در اولویت است. 
نمایش پاسخ 
bard‏ 
میزان تجویز فلوراید مکمل جهت کودکان ۳- ۶ سال که غلظت فلوراید آب آشامیدنی آن‌ها ۴/ ۰/۶-۰ است. کدامیک از عبارات ذیل است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- 
قطب اهواز) 
0/5PPM 1 «35‏ 
0/7PPM 2 35‏ 
گزینه 3 0/25PPM‏ 
گرینه 4 1PPM‏ 
نمایش پاسخ 
ج 


سوال 50 


کدامیک از علائم ذیل در بیماری پریودنتال دیده نمی‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند 90- قطب اهواز) 
کزینه 1 تحلیل استخوان نگهدارنده‌ی دندان 
گزینه 3 ایجاد پاکت کاذب a‏ 


کزینه 4 تحلیل بافت نرم نگهدارنده‌ی دندان 


3 

چه Uline‏ فلوراید در آب آشامیدنی می‌تواند باعث فلوروزیس دندانی گردد؟ (دندان‌پزشکی اسفند 90- قطب اهواز) 
گزینه 1 ۰/۶۳۳۸ 

o/Vppm-e/P 2 گزینه‎ 

کزینه 3 زیر IPPM‏ 


گزینه 4 مصرف طولانی‌مدت آب آشامیدنی حاوی فلوراید بیش از حد مجاز 


=) 

لایه‌ی نرم متشکل از باکتری‌های سازمان یافته بر روی دندان که باعث پوسیدگی و التهاب لثه می‌گردد چه نامیده می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند 90- قطب اهواز) 
کزینه 1 ماتریا (Materia Alba) LUT‏ 
کزینه 2 پلیکل (plicle)‏ 

گزینه 3 پلاک دندانی (Dental Pluge)‏ 
گزینه 4 الف و ب 

نمایش پاسخ 

ra 

در کدام نوع رادیوگرافی» فیلم در مجاورت گروه دندانی مورد نظر در هر دو فک قرار می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز) 
گزینه 1 رادیوگرافی پری اپیکال 
گزینه 2 رادیوگذافی Cl‏ وینگ 
گرینه 3 رادیوگرافی اکلوزال 
گزینه 4 رادیوگرافی پانورامیک 


نمایش پاسخ 


= 


سوال 54 


معمولاً کدام دندان‌های دائمی در سن ۶ سالگی رویش می‌کنند؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز) 


laste قدامی‎ elo Bley دتذان‌های مور اول‎ 1 as 


گزینه 2 دندان‌های سانترال و لترال مندیبل و ماگزیلا 
گزینه 3 دندان‌های سانترال و لترال ماگزیلا و مولر اول 
گزینه 4 مولر اول ماگزیلا و مولرهای اول و دوم 


الف 
برداشت قسمت‌های پوسیده شده‌ی سطح ریشه‌ی دندان و جایگزینی آن با مواد مخصوص a‏ کدام رشته‌ی دندان‌پزشکی ارتباط بیش‌تری دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند FO‏ 
قطب شیراز) 

گزینه 1 دندان‌پزشکی ترمیمی 

گزینه 2 درمان بیماری‌های ریشه‌ی (اندودانتیکس) 

گزینه 3 بیماری‌های دهان و فک و صورت 


گزینه 4 آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت 


الف 
بهترین راه پیشگیری از a) Mul‏ بیماری‌های a‏ کدام است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان) 
گزینه 1 استفاده از خمیردندان‌های ضدپلاک و ضد جرم 
گزینه 2 کنترل پلاک دندانی از طریق استفاده از دهان‌شویه 
گزینه 3 جرم‌گیری و برساژ دندان‌ها توسط دندان‌پزشک 


گزینه 4 کنترل پلاک دندانی از طریق مسواک زدن 


5 


توارط 


کدامیک از شاخص‌های زیر درصد افراد بدون پوسیدگی را نشان می‌دهد؟ (دندان‌پزشکی اسفند 90- قطب مشهد) 


گزینه 1 caries free‏ 
گزینه 2 Dental fluorosis‏ 
گزینه 3 Decay missing filling tooth‏ 
گزینه 4 perecent of edentulousness‏ 
نمایش پاسخ 
الف 
کودک A‏ ساله‌ای با پوسیدگی دندان فعال در منطقه‌ای با غلظت فلوراید بین )0-0/2( ppm‏ زندگی می‌کند مقدار مطلوب دریافت فلوراید روزانه برحسب میلی‌گرم چقدر 
است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب مشهد) 
گزینه 1 ۰/۷۵ 
گزینه 2 ۱ 
گزینه 3 ۰/۵ 


گزینه 4 ۰/۲۵ 


vv 
همه‌ی گزینه‌های زیر در رابطه با وظایف دندان‌پزشکان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی در راستای طرح دان شآموزی صحیح است بجز: (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب‎ 
مشهد)‎ 

کزینه 1 تنظیم اطلاعات آماری مورد نیاز 

گزینه 2 آموزش به معلم داوطلب در مدرسه 

گزینه 3 ارائه‌ی خدمات ترمیم در دانش‌آموزان 


گزینه 4 جراحی‌های فک و صورت 


=) 


سوال 60 


کدامیک از عبارت‌های زیر در مورد پوسیدگی دندان صحیح است؟ (دندان‌پزشکی اسفند 90- قطب تهران/دندان اسفند 90 _قطب شمال ( 


گزینه 2 از طریق عوامل jt‏ باکتریایی سبب تخریب دندان می‌شود. 
گزینه 3 با پیشرفت بیماری‌های پریودنتال ایجاد می‌گردد. 


کزینه 4 کربوهیدرات‌ها در ایجاد WIE YT‏ کم‌تری از plo‏ موادغذایی دارند. 


val 


مینای لکه‌دار (Mottled enamel)‏ چیست؟ (دندان‌پزشکی اسفند 90- قطب تهران) 


کزینه 1 در اثر فلوئوروزیس بسیار شدید به وجود می‌آید 
aye‏ 2 ضانعات:میتای دندام در آثر کاهش مضرف فلوراید 


a5‏ 4 ضایعات مینای دندان در اثر افزایش مصرف فلوراید 


=) 


elas‏ شاخص زیر برای ارزیابی سلامت دندان‌ها در 0955 سنی ۶۵ ساله ay‏ بالا استفاده می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب شمال) 


DMFT 1 گزینه‎ 

CPITN 2 گزینه‎ 

Caries Free 3 گزینه‎ 

Percent of edentulousness 4 گزینه‎ 


نمایش پاسخ 


5 


mottled enamel‏ در a>‏ حالتی دیده می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند ٩۶‏ قطب تبریز) 
گزینه 1 فلوروزیس دندانی 
گزینه 2 xerostomia‏ 
گزینه 3 بیماری پریودنتال 
گزینه 4 فعالیت لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 


al 


Giles: 


۲ به چه معنی است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ٩۶‏ قطب تبریز) 


کزینه 1 مجموع دندان‌های پوسیده شده- از دست داده شده ay‏ علتی غیر از پوسیدگی و سالم 
کزینه 2 مجموع دندان‌های ازدست رفته ay‏ علت پوسیدگی- از دست رفته ay‏ علتی jae‏ از پوسیدگی و پوسیده 
گزینه 3 مجموع دندان‌های پوسیده شده- AE‏ پوسیده و پرشده 


گزینه 4 مجموع دندان‌های پوسیده شده- ازدست داده شده به علت پوسیدگی و پرشده 


> 


در میان موادغذایی که مصرف می‌شوند plas‏ مواد تا بیش‌تری روی پوسیدگی دارند؟ (دندان‌پزشکی اسفند AF‏ قطب تبریز) 
گزینه 2 کربوهیدرات‌ها 
گزینه 3 ویتامین‌ها 


گزینه 4 پروتئین‌ها 


ad 


سوال 66 


براساس شاخص ارزیابی وضعیت لثه‌ی افراد جامعه (CPTTN)‏ «وجود USL‏ کم عمق» معادل کدام 90076 زیر است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -9F‏ قطب مشهد) 


score 1 1 گزینه‎ 


score 2 2 گزینه‎ 


score 3 3 گزینه‎ 


score 4 4 گزینه‎ 


€ 


سوال 67 


DMFT 1 گزینه‎ 
DMFS 2 گزینه‎ 
dmft 3 گزینه‎ 


dmfs 4 گزینه‎ 


€ 


سوال 68 


گزینه 1 تجمع پلاک دندانی روی مینا 
گزینه 2 مراحل نخست فلوئوروزیس دندان 
گزینه 3 مراحل شدید فلوئوروزیس دندان 


گزینه 4 Jobe‏ اولیه‌ی دمینرالیزاسیون دندان 


Ww 
1 


سوال 69 


سل 70 


گزینه 2 سفید 


گزینه 3 زرد 


گزینه 4 قهوه‌ای سوخته 


Ww 
1 


سطال 71 


گزینه 1 کم‌تر از 0.400۲۳ 
گزینه 2 کم‌تر از 0.500۲۳ 
گزینه 3 کم‌تر از 0.600۳0 
گزینه 4 کم‌تر از 0.700۳0 


الف 


سطال 72 


گزینه 1 عوامل مربوط به میزبان 
گزینه 2 عوامل محیطی 
گزینه 3 میکروارگانیسم‌ها 


گزینه 4 عوامل ژنتیکی 


val 


سوال 79 


عارضه‌ی فلوئوروزیس دندانی در کدام منطقه شایع‌تر است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -9F‏ قطب شیراز» همدان و زنجان) 


گزینه 1 مناطق با آب و هوای معتدل و میزان فلوراید حدود 102۳0 

گزینه 72 مناطق GIL‏ و هوای گرم و میزان فلوراید بیش‌تر از 100۳0 

گزینه 3 مناطق با آب و هوای گرم و میزان فلوراید 0.700۳۳-0.6 

گریده 4 مناطق با آب و هوای نسبتاً خشک و میزان فلوراید کم‌تر از Tppm‏ 


> 


در مناطقی که آب و هوای گرم دارند چه میزان از فلوراید آب آشامیدنی, نیاز بدن را تأمین می‌نماید؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد) 
گزینه 1 1.2ppm-1.1‏ 
گزینه 2 4.4ppm-1.3‏ 
گزینه 3 0.7ppm-0.6‏ 
گزینه 4 1.5ppm-1.4‏ 

نمایش پاسخ 
۹ 


وال 75 


کی فا ای وت ای ان ای وا ۰ ات (MU ES EY‏ 
گزینه 1 بهداشت کاران دهان و دندان 

گزینه 2 دندان‌پزشکان عمومی 

گزینه 3 دندان‌پزشکان متخصص 


کزینه 4 بهورزان 


> 


افراد شاغل در تیم دندان‌پزشکی. در معرض خطر همه‌ی هپاتیت‌های ویپروسی زیر هستند. بجز. (دندان‌پزشکی شهر پور ۹۵ قطب اصفهان) 


کزینه 1 HBV‏ 
گزینه 2 HCV‏ 
گزینه 3 HDV‏ 
گزینه 4 HEV‏ 
نمایش پاسخ 
> 


Taga 


بهترین راهکار پیشگیری از پوسیدگی دندان ناشی از سندروم شيشه شیر چیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب اهواز) 


کزینه 1 آموزش با USE‏ بر افزایش آگاهی 
گزینه 2 آموزش با تأکید بر تغییر نگرش 
گزینه 3 آموزش خود مراقبتی دهان 


گزینه 4 درمان لزیون‌ها 


6۹ 
طرح استفاده از دهان‌شویه‌ی فلوراید در مدارس ابتدایی کشور در کدامیک از استراتژی‌های پیشگیری از پوسیدگی طبقه‌بندی می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور 90- قطب 


مشهد) 


گزینه 1 استراتژی جمعیتی 
گزینه 2 استراتژی تمرکز روی افراد کم خطر 
گزینه 3 استراتژی تمرکز روی افراد پر خطر 


گزینه 4 استراتژی حمایتی 


۵ 


سوال 79 


لامینیت ویتیر با کدامیک از رشته‌های دندان‌پزشکی ارتباط بیش‌تری دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب شیراز) 


گزینه 1 ارتودنسی 
گزینه 2 رادیولوژی 
گزینه 3 پروتز ثابت 


گزینه 4 پروتز متحرک 


Cv 


سوال 80 


plas‏ گزینه اهمیت اصلی شناخت تغییر رنگ‌های حفره‌ی دهان را بیان می‌کند؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب شیراز) 


5 


گرینه 1 تأثیر بر زیبایی و در نتیجه کیفیت زندگی بیمار 
کزینه 2 SU‏ بر هزینه‌های درمان‌های دندان‌پزشکی بیمار 
گزینه 3 تشخیص افتراقی نئوپلاسم‌های بدخیم 

گزینه 4 تشخیص ad‏ و بافت‌های نگهدارنده‌ی سالم 


HD lll 


+ 


مهم‌ترین مزیت تکنیک تصویربرداری MRI‏ چیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب شیراز) 


گزینه 1 هزینه‌ی پایین نسبت ay‏ سایر روش‌ها 
گزینه 2 نشان دادن جزییات بافت سخت 
گزینه 3 pre‏ کاربرد اشعه‌ی یونیزاسیون 


گزینه 4 زمان بسیار کوتاه تصویربرداری 


۵ 


FD سطال‎ 


کدامیک از روش‌های فلوریداسیون زمان بر بوده و نیاز به پرسنل دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز) 


سوال 83 


مهم‌ترین نحوه‌ی عمل فلوراید. در پیشگیری از پوسیدگی کدام گزینه‌ی زیر است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب آزاد) 


کزینه 1 اثر پیش رویشی 9 ترکیب شدن آن با هیدروکسی آپاتیت 
گزینه 2 Jil‏ پیش رویشی و معدنی شدن دوباره‌ی پوسیدگی‌های اولیه 
Gauss‏ مد خاه در رها مبانه یک راکش ها 


گزینه 4 مصرف و جذب سیستمیک فلوراید 


سوال 84 


کدامیک از گروه‌های زیر به عنوان گروه هدف در بهداشت دهان 9 دندان محسوب نمی‌شوند؟ (دندان‌پزشکی شهر یور ۷ قطب زنجان) 


گزینه 1 کودکان تا ۶ سالگی 
گزینه 2 کودکان ۶ تا ۱۲ سال 
گزینه 3 نوجوانان 


گزینه 4 bj‏ باردار 


۵ 


plas‏ گزینه به «یافتن شواهد دندان‌پزشکی با استفاده از پژوهش‌های علمی اثبات شده برای کمک به تصمیم‌گیری‌های بالینی و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی» اشاره دارد. 
(دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز) 

Community dentistry 1 گزینه‎ 

Evidence based dentistry 2 گزینه‎ 

Health promotion 3 گزینه‎ 


Dental public health 4 گزینه‎ 


er 


کدام عملکرد از وظایف مستقیم دندان‌پزشک جامعه‌نگر در حیطه‌ی بیماری‌های دهان و دندان نیست؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب تهران) 
کزینه 1 پیشگیری از بیماری 

گزینه 2 کنترل بیماری 

گزینه 3 درمان کلینیکی بیماری 

گزینه 4 ارتقای سطح سلامت 


a 


7 los: 


روش مهر و موم کردن شیارهای اکلوزالی مستعد به پوسیدگی با استفاده از مواد رزینی a>‏ نامیده می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز) 


گزینه 1 فلورایدتراپی 
ans‏ 2 پالپوتومی 
گزینه 3 ترمیم 

گزینه 4 فیشورسیلانت 


=] 


روند Trend‏ کلی پوسیدگی دندان در کشور ایران از سال ۱۳۳۶ تاکنون چگونه بوده است؟ (دندان‌پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب مشهد) 
گزینه 1 کاهشی 
گزینه 2 ابتدا کاهشی سپس افزایشی 
گزینه 3 افزایشی 
گزینه 4 ابتدا افزایشی سپس کاهشی 
نمایش پاسخ 
€ 


کدامیک از موارد زیر جزء خدمات سطح یک دهان 9 دندان تقسیم می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهر پور ۷"- قطب مشهد) 
گزینه 1 معاینه و ثبت وضعیت دهان و دندان زنان باردار و شیرده و کودکان 


گزینه 2 آموزش چهره به چهره 
گزینه 3 مشارکت در طرح‌ها و تحقیقات کشوری 


val 


سوال 100 


مقایسه‌ی آمارهای oly!‏ 9 کشورهای صنعتی» نیاز به plas‏ مورد ly‏ در زمینه‌ی سلامت دهان 9 دندان نشان می‌دهد؟ (دندان‌پزشکی شهرپور ۷"- قطب مشهد) 


گزینه 1 ارائه‌ی درمان‌های بیش‌تر به مردم 
گزینه 2 توزیع بیش‌تر دهان‌شویه‌ی فلوراید 
گزینه 3 ارتقای آگاهی 9 نگرش در زمینه‌‌ی سلامت دهان و دندان 


کزینه 4 ارائه‌ی آمار منظم و دقیق‌تر 


a 


Homeless 


نمایش پاسخ 


گزینه 1 سرب 
گزینه 2 آهن 
گزینه 3 فلوئور 


گزینه 4 کادمیوم 


a 


102 jigs 


برای 95 aS cally ۵ S395‏ آب آشامیدنی محل زندگی آن‌ها به ترتیب محتوی 0/5PPM‏ و 0/3 فلوراید است. میزان تکمیلی به ترتیب چند میلی‌گرم است؟ (دندان‌پزشکی 


شهریور ۹۷- قطب همدان) 
گزینه 1 ۵-۰/۵ ۰/۷ 

گزینه 2 ۰/۳۵۰/۲۵۸ 

گزینه 3 ۰/۲۵۰/۵۸۵ 


گزینه 4 ۰/۲۵-ه 


é 


شوال 100 


شاخص اپیدمیولوژیک درصد افراد بدون پوسیدگی caries free‏ برای plas‏ گروه سنی بیش‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی شهر پور ۷- قطب همدان) 


نمایش پاسخ 


گزینه 1 سالمندان 
گزینه 2 میانسالان 
گزینه 3 کودکان و نوجوانان 


گزینه 4 جوانان 


a 


وال 102 


مهم‌ترین عامل پوسیدگی دندان کدامیک از گزینه‌ها است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب اهواز) 


گزینه 3 هوا 


الف. کرپوهیدرات و قندهای مصرفی عامل Lol‏ پوسیدگی دندان هستند. 


سوال 105 


plas‏ گزینه در مورد تعریف دندان‌پزشکی اجتماعی صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب اهواز) 


گزینه 7 ale‏ و Jor‏ درمان بیماری‌های دهان 


گزینه 2 ایجاد فرصت‌هایی به منظور اجرای درمان‌های موّثر برای مشکلات سلامت دهان 9 مسائل مربوط به مراقبت‌های اولیه‌ی سلامت در حیطه‌ی فردی 


کزینه 3 ارتقاء سلامت دهان و بهبود بخشیدن oy‏ کیفیت زندگی افراد جامعه 


نمایش پاسخ 


ج. ازون سوالایی که درس خوندن نمی‌خواست! دندون‌پزشکی اجتماعی اومده که باعث ارتقاء سلامت دهان و بهبود بخشیدن ay‏ کیفیت زندگی توی «جامعه» بشه 


سوال 106 


کدامیک از شاخص‌های زیر جهت بررسی «نیازهای درمانی پریودنتال» کاربرد دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب تبریز) 


eS 


CPITN 1 «x35 
IOTN 2 گرینه‎ 
PAR 3 گزینه‎ 


Dean’S Index 4 گزینه‎ 


Community Periodontal Index for Treatment Needs مخفف چیه؟‎ CPITN الف.‎ 


وال 107 


در یک کلاس پنجم ابتدایی ۲۰ نفره اگر تعداد دندان‌های Missing=4‏ و Deay=7‏ و Filling=6‏ باشد شاخص DMFT‏ آن چقدر است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب 
زنجان) 
گزینه 1 ۰.۶۵ 
گزینه 2 ۰.۵۵ 
گزینه 3 ۰.۷۵ 
گزینه 4 ۰.۸۵ 
کی تا 
د. Gab‏ فرمول» جمع دندون‌های پوسیده. کشیده شده و پر شده ميشه VV‏ و ۱۷ تقسیم بر ۲۰ ميشه چند؟ 


سوال 108 


در شاخص DMFT‏ حرف ۳ نشان دهنده‌ی چیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور -9A‏ قطب شمال) 


گزینه 1 پوسیده 
گزینه 2 از دست داده شده Cale a‏ پوسیدگی 
گزینه 3 پرشده 
گزینه 4 دندان 
نمایش پاسخ 
ج. حروف DMFT‏ مخفف چیه؟ Decayed Missing Filled Teeth‏ مثل ترتیب گزینه‌ها 


سوال 109 


شاخص CPITN‏ برای ارزیابی کدامیک از موارد زیر مناسب است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ٩۷‏ و شهریور ۹۸- قطب شمال) 


گزینه 1 اندازه‌گیری پوسیدگی‌ها 
گزینه 2 نیازهای بهداشتی 
گزینه 3 نیازهای درمانی 
گزینه 4 اندازه‌گیری تأثیر درمان 
نمایش پاسخ 
ج. CPITN‏ مخفف چیه؟ Community Periodontal Index for Treatment Needs‏ 
کدام گزینه مستقیماً به درمان بیماری نمی‌پردازد؟ (دندان‌پزشکی شهریور -9A‏ قطب کرمان) 
گزینه 1 رشته‌ی آسیب‌شناسی 
گزینه 2 رشته‌ی ترمیمی و زیبایی 
گزینه 3 رشته‌ی دندان‌پزشکی جامعه‌نگر 


گزینه 4 by‏ ۰ ی ارتودز 


ج 


در مورد عوامل ایجادکننده‌ی پوسیدگی دندان» plas‏ عبارت صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب اصفهان و همدان) 


کزینه 1 aw‏ دسته عوامل Sj‏ پلاک دندانی و میکروارگانیسم‌ها؛ مثلث اپیدمپولوژیک پوسیدگی را تشکیل می‌دهد. 
گرینه 2 کودکانی که والدینشان پوسیدگی دندانی بیش‌تری داشته‌اند» ay‏ طور ژنتیکی استعداد بیش‌تری در ابتلا به پوسیدگی دارند. 
گرینه 3 هر چه میزان مصرف کربوهیدرات‌ها در وعده‌های غذایی بیش‌تر باشد احتمال پوسیدگی دندان فرد بیش‌تر است. 
گزینه 4 میکروارگانیسم گرم مثبت استرپتوکوك موتانس نقش کلیدی و شناخته شده‌ای در پوسیدگی دندانی دارد. 
نمایش پاسخ 
دال. رد الف: ژنتیک» میکرواورگانیسم و عوامل محیطی میشن مثلث اپیدمیولوژیک / رد ب: ژنتیک از طریق جنس دندان» علاقه ay‏ مصرف مواد قندی» قوام و ترکیبات بزاق 
و... در پوسیدگی نقش دارد / رد ج: تعداد دفعات مصرف قند dogo‏ نه میزان مصرف 
آموزش «چهره به چهره» جزء وظایف کدام گروه زیر است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب مشهد) 
گزینه 1 دندان‌پزشکان 
گزینه 2 بهورزان 
گزینه 3 رابط‌های بهداشتی 
گزینه 4 کاردان‌های بهداشت خانواده 
تمایش پاسخ 
الف. وظیفه خودته عزیزم. هر GF‏ وظیفه‌ی دندان‌پزشکا رو از GUS‏ مرور کن. 


EAs 


تمام گزینه‌های زیر 095 هدف در طرح ادغام بهداشت دهان و دندان در سیستم شبکه‌های بهداشتی درمانی هستند. بجز: (دندان‌پزشکی دی -AV‏ میان‌دوره‌ی کشوری) 
گزینه 1 کودکان از بدو تولد تا 1 سالگی 
گزینه 2 کودکان ۱۳-۶ سال 
گزینه 3 نوجوانان ۱۴-۱۳ سال 
گزینه 4 زنان باردار و شیرده 
نمایش پاسخ 
ج. گروه‌های هدف طرح ادغام کیان؟ کودکان از بدو تولد تا 7 سالگی / کودکان ۱۲-۶ سال / زنان باردار و شیرده 


در مورد ارتباط رژیم غذایی و پوسیدگی دندانی گزینه صحیح است؟ (دندان‌پزشکی آذر -AV‏ میان‌دوره‌ی کشوری) 


کزینه 1 SE‏ پوسیدگی‌زایی مواد قندی بعد از روش دندان‌ها و قبل از رویش آن‌ها یکسان است. 
گزینه 2 مقدار مصرف قندها در ایجاد پوسیدگی دندانی مهم‌تر از دفعات مصرف آن‌هاست. 
گزینه 3 قندهای داخلی موجود در میوه‌جات و سبزیجات تازه پوسیدگی‌زایی فراوان دارند. 
گزینه 4 شیرین‌کننده‌های جایگزین یا غیر قندی (حجیم و زیاد) at‏ پوسیدگی‌زا هستند. 
نمایش پاسخ 
د. شیرین‌کننده‌های مصنوعی جایگزین L‏ غیرقندی مثل آسپارتام پوسیدگی ایجاد نمی‌کنند. 
در مورد خمیر دندان‌های حاوی فلوراید کدام گزینه صحیح است؟ (دندان‌پزشکی آذر -AV‏ میان‌دوره‌ی کشوری) 
گزینه 1 در کاهش پوسیدگی‌ها در سطح جامعه موّثر نیست. 
کزینه 2 مصرف کننده آزادی عمل در انتخاب دارد. 
کزینه 3 خطر دریافت دوز بیش‌تر (overdose)‏ ندارد. 
گزینه 4 دوز فلوراید she wl‏ کودکان و بزرگسالان یکسان است. 
نمایش پاسخ 
ب. شما مختاری خمیردندون پونه بخری پا سنسوداین! هدف اضافه YS‏ فلوئور به خمیردندون کاهش پوسیدگیه و دوزش she‏ اطفال و بزرگسالان متفاوته. اگه از یه 
حدی بیشتر بشه ch‏ اوردوز هم ميشه. 
در همه‌ی گزینه‌های زیر استفاده از پوشاندن شیارهای دندان‌ها با مواد مخصوص (Fissure sealant)‏ می‌شود. بجز: (دندان‌پزشکی آذر -AV‏ میان‌دوره‌ی کشوری) 
گزینه 1 کودکان دارای دندان شیری سالم 
گزینه 2 کودکان با نیازهای خاص 
کزینه 3 کودکان دارای پوسیدگی در دندان‌های شیری (DMFS>2)‏ 
گزینه 4 کودک دارای یک دندان دائمی پوسیده محدود به سطح مینا 
نمایش پاسخ 
الف. فیشور سیلانت به مهر و موم کردن شیارهای اکلوزالی مستعد پوسیدگی با استفاده از مواد رزینی می‌گویند. پس برای کودکان با دندان‌های سالم استفاده نمی‌شود. 


نقش بزاق در پیشگیری از پوسیدگی دندان به همه‌ی خاصیت‌های زیر مربوط است. بجز: (دندان‌پزشکی خرداد ۹۸- میان‌دوره‌ی کشوری) 


گزینه 1 ضد میکروبی 
گزینه 2 خنثی کنندگی 


گزینه 4 شویندگی 


د. بزاق دارای خاصیت‌های آنتی میکروبیال» شویندگی و خنثی کنندگی است. 

در حال حاضر هزینه اثر بخش‌ترین روش پیشگیری از پوسیدگی دندان‌ها در جوامع کدام است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب مشهد و خرداد ۹۸- میان‌دوره‌ی کشوری) 
کزینه 1 استفاده از پنیر ay‏ عنوان ماده ضد پوسیدگی در سطح مدارس 
گزینه 2 استفاده از سبزی‌ها و میوه‌ها به عنوان ماده حاوی فلوراید 
گزینه 3 ترویج استفاده از خمیر دندان‌های حاوی فلوراید در سطح جوامع 

55« 4 اضافه کردن مصنوعی فلوراید به آب اشامیدنی در مناطق با فلوراید کم 

نمایش پاسخ 

د. بهترین روش پیشگیری از پوسیدگی از نظر هزینه- اثربخشی, اضافه کردن مصنوعی فلوراید GT ay‏ اشامیدنی در مناطق با فلوراید کم است. 


توا 119 


کدام‌یک از موارد زیر از مشکلات شاخص DMFT‏ است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب شمال) 


گزینه 1 ثابت ماندن امتیاز نهایی یک فرد با گذشت زمان 
گزینه 2 قائل شدن ارزش یکسان برای هر سه جزء 
گزینه 3 امتیاز دندان پر شده بیش‌تر از اجزاء دیگر 
گزینه 4 لحاظ کردن هر نوع از دست رفتن دندان 
نمایش پاسخ 
ب. یه مشکل اساسی شاخص DMFT‏ اینه که برای پوسیدگی. پرشدگی و از Gay‏ رفته ارزش یکسانی قائله 
کدام‌یک از موارد زیر نشان‌دهنده‌ی تعداد سطوح درگیر در دندان‌های شیری است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب تبریز) 
کزینه 1 (m+f)/dmf‏ 
(f/dmf) 2 235‏ 
گزینه 3 (M+F)/dmf‏ 
گزینه 4 dmfs‏ 
نمایش پاسخ 
د. dmfs‏ مخفف decayed/missing/filled surface‏ هست و نشان دهنده‌ی سطوح (SUTface)‏ درگیر توی دندونای شیریه. 
در بروز بیماری‌های دندان و لثه کدام عامل نقش مهم‌تری دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند 4۷- قطب همدان) 
گزینه 7 ردیف نبودن دندان‌ها 
گزینه 2 وجود پلاک میکروبی 
گزینه 3 pre‏ وجود فلوراید در آب آشامیدنی 
گزینه 4 ماندن غذا در بین دندان‌ها 
نمایش پاسخ 
ب. پلاک دندانی لایه‌ی نرم متشکل از باکتری سازمان یافته بر روی دندانه که باعث پوسیدگی و التهاب a‏ ميشه. این SW‏ مهم‌ترین نقش رو توی بیماری دندان و لثه 


داره. 


12 


افزایش و کاهش کدام عامل شیمیائی زیر در آب آشامیدنی باعث تهدید سلامتی دندان می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب همدان) 
گزینه 1 سرب 
گزینه 2 آهن 
گزینه 3 فلوئور 
گزینه ۸ کادمیوم 
نمایش پاسخ 
ج. سوّال ازین راحت‌تر؟! افزایش فلوئور باعث فلوئوروزیس ميشه و کاهشش باعث افزایش شانس پوسیدگی 
elas‏ یک از گروه هاي سنی به عنوان گروه هدف در بهداشت دهان و دندان محسوب می شوند؟ (دندانپزشکی اسفند ۹۷- قطب زنجان) 
گزینه 1 ۶ تا ۱۱ ساله 
گزینه 2 ۱۳ تا ۱۸ ساله 
گزینه 3 جوانان 
A assis‏ سا لفتذارن 
نمایش پاسخ 
الف. ج. گروه‌های هدف طرح ادغام کیان؟ کودکان از بدو تولد تا 7 سالگی / کودکان ۱۲-۶ سال / زنان باردار و شیرده 


122 igs 


کدام یک از موارد زیر جزء شرح وظایف دندانپزشک در مراکز بهداشتی درمانی است؟ (دندانپزشکی اسفند ۹۷- قطب زنجان) 


گزینه 1 آموزش چهره به چهره 
گزینه 2 ارائه خدمات بهداشتی = les‏ 
گزینه 3 مشارکت در طرح ها و تحقیقات کشوری 


د. شرح وظایف دندان‌پزشکا رو خوندی دیگه؟ 


سوال 125 


کدام‌یک از موارد زیر ay‏ بعد پیشگیری در طرح کشوری بهداشت دهان دانش آموزان مقطع ابتدایی اشاره ندارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب مشهد) 


گزینه 2 نظارت بر تغذیه‌ی سالم دانش آموزان و آموزش آن 
گزینه 3 اجرای برنامه‌ی استفاده از دهان‌شویه سدیم فلوراید 
گزینه 4 نظارت بر hol‏ استفاده از دهان‌شویه در مدارس 


ro)‏ گزینه‌ی ب‌ برخلاف سه گزینه‌ی دیگه ربط مستقیمی به دندون نداره! 


